


સસ્તાવના 


આ પુસ્તક મૂળી નિભધર્પે દ્રતુ. તે નિબપ મપ'ચમરાવ 
રેવાકાંકા માહિત્યમભા-ગોધશાની નહેર ખખર વાંચી લખવાનો વિચાર 
થપેો! હતે. તે પૂવે પાઢણુ હાઈસ્કૂલમાં “ સામાન્ય સાન વ્યાખ્યાન- 
માળા'તે અવે મ્હારે ભાગ “આની ચુજ્ગતી'તો વિષવ નિયત થયલે!” 
જોવાથી તે મભપધી મ્હારા” વિચારોને કણક વ્યરમ્યિત સ્તરપમાં 
પૃપ્વાતો અવમર મ્દતે માંપખો હનો તા, ૧૨-૨-૧૯૩૯ના રેસ 
ગદર જાખ્યાતમાળાનુ મ્હ્ાર્ડ ભાવખૃ યયા પછી ત્હેને “બુહિપ્ર।૨'માં 
ખપવા મારે મોકથી આપ્યું હતું તે સુદ્દપિકાચના મને ૧૬૦૯ના 
એપીલ-મ્દે મામતા અજોમાં પરમિટ થયું છે. ત્યાર પછી ઉપમુ શત 
સદ્રિત્સભાની ભરે? 'ભબર યોગી અને મતાર તે તિજમ લખનેઇ 
એ” ત્તત્નુ મ્હારા મિટ ૨1. રા. વ૮્મનારામ કાજિદાસ ૨૬, 


(૪: 


ખી એ. વુડ્યોત્ગાહન સમગતા હુ તે નિયધ લખનાને ગ્રેમામો હતો અને 
નિગધતે માગેલા પમ્મિાણુતે કકી-માત જેમ યાદ આગયુ તૅમ ટાચણુ 
રૂપે તા ૩૧-૧૨-૧૯૨૯ના રોજ સદર સાહિત્ય સભાના ઉત્માટી મ ની 
શ્રીયુત ભીખાભાઇ પુસ્પેવત્તમ વ્યામ ઉપર ત્હેને ગોધ?ે મોકવી આપ્યો 


આ નિમધના પૂર્ઝ ઇતિટાસતુ પ્રક?ણુ મ્હાગા તરફથી આટલુ 
થયા પછી શ્રીપ રૅ ગા સભાના મત્રો આ સ મધી ત્વિગે1 હળડત 
પૂમી પાડે છે તે ત્હમના રાબ્દોમાં આપની ઉચિત છે તેએ લખી 
જણાવે છે કે- “પ્રાચીન ઝુજમતીના મગાધર સ્વ મણિલાલ બકેર- 
ભાઈ વ્યાસ પોતાની છેન-્લી જિ દગી ગોધરામાં ચુન્નગ્તા હતા, અને 
તેજ મ્યળે તેમતુ અનમાન થયુ હતુ તાજેતમ્મા સ્થપાયેલી “શ્રી 
પચમણાવ રેગાકાડા સાહિત્યમશા”ના એ સભ્ય હતા તેમના સ્મચ્ણુ 
મા સભા પ્રત્મે દિવિસોાછી ધગા4નાર થી નટન4ગ્લાવ દા પરીખ, 
એમ એ એવએવ ખી એમણે એક સુગણુચદ્રક ભેટ ધર્યો, અને 
મભાગે તેમનાજ પ્રિય વિષ4 “જૂની ગજરાતી ભાષા ' ઉપ? બૃહદ્‌ 
ગજરાત પાસે જહ? તિગધ માગ્યો લગભગ પાચ છ નિગધો 
આગ્યા હતા તે નિમધો તપામનાનુ ઉશ્ચ કાર્ય ગુજરાતના તમેદ 
સાક્ષગ્ગ્ન દી ખા કેશનવાલ હ ૬4 સાહેમતે સુપ્રત કર્યું , અને 
તએમશ્રીએ કિમતી સમયતેઃ! ભોગ આપી આ .ર્ય હોરાથી કરી 
આપાને ચભા ઉપ? ઉપકા? ડયો! છે એ » નિખધા પૈળ ભાઇષ્રી 
ચ્રતુગ્ભાત પુ પટેલના નિગધતે મારે ગણ્યા હતો, અને જણાયુ 
હતુ ક જઉનતામને લાયક એક્ય નથી, પરતુ જે સભાને ચદ્રક 
આપવા હોડ તે આ નિગધ્‌ સૌ સોમા ઠીક છે” એ આધારે અમારી 
કમિરીએ એ સુવર્ણ્ચદ્ર* ભાતથી ચતુષ્ભાઇ પુ પટેવને ભેટ કર્મો હતો. ” 


સુ શન સારેગનો ઉપલો અભિપ્રાય મૂ નિમધ માટે છે દગ 
*નિમધને ગેધરે મોકલી આપ્યા પકી મ્છામ વધુ અભ્યામતો નિષ્ડર્ષ 


(પ૫) 


(હમાં ઉમેરી વ્યવસ્યિત સ્વરૂપમાં ત્હેને ૩# નવીનજ સ્વરૂપમાં 
ત્હેની સતે ૧૯૩૧ના ઓગસ્ટમાં મુદ્રણુષ્રત તૈયાર કરી, અતે યચના, 
વગેરે મછ્ટે તે ગ્રતને મુ'બાણ મ્ીયુત મો!ડનલાલ દલીચ'દ રેમાઇ ઉપર 
ગોકલી આપી. ત્હેમણે કેટલીક કિંમતી સચનાઓ ફરી તચા કટલાંક 
પુક્નકો અને જૂની ગુજરાતીનાં કાવ્યોના ઉતારા મ્હ્ને મોકલી 
આપ્યાં. તે બધાંનો મ્હૅ' યયાયોગ્ય ઉપયોગ ર્યા છે. 


મુખઇથી પ્રત પાછી આવતા, અને સાહિત્યમભા તરક્થી છપાવ- 
વાની મ્હને પરવાનગી મળતાં, એ મુદ્રણુપ્રતને મ્હે' વડોદ? “દ્ર 
ગયાજ માહિલમાળા”માં પ્રગટ કસ્ત્રા મંજુરી વાસ્તે મોકલી ભાપી. 
ભાષાન્તર કમિટી તરફ્થી એ નિબ'ધને માક્ષર થી. અતિસુખરા'કર- 
ભ્રાહગે ત્તપાશ્યો, અને «હમણે જે સચના કરી તે અમલમાં પકી 
તધા વચ્ચે પડતા બે વર્ષના અભ્યાસને માર ઉમેરી માહે ઓગસ્ટ 
૧૯૩૩માં કરી મુદ્રણુપ્રત તૈયાર કરી. તેજ અરસામાં એટલે સને 
૧૬૩૩ના જુલાઇના પ્હૅલા અઠવાડિયામાં તાજેતરમાં બ્હાર પડેલુ 
મુ. નર્સિહરાવભાઇતું “1'1*૦01 *િ11010છાલ્ા 1.૯૮00105” 
પબ 4 મ્હારા છાયમાં પ્રથમ વાર આવતાં ત્હેના વાચન પછી 
પણુ સદર મુદ્રણુપ્રતમાં પાછળથી ફેરફાર કરવા પશ્ધો છે. ટ્રકામાં 
છેવટ સૂધી ત્હેમાં ફેરકાર થયા કર્યા છે. ક 


સદર પુમ્તકમાં જે ઉદાહરણુ લીધાં છે તે જણાવવા જે તે 
યુગ્તકનું પૃષ્ઠ આપ્યું છે. ભવિષ્યદત્તકયા વાસ્તે સ ધિતો અક આપ્યો 
છે, કોઇ કાવ્યમાં અધ્યાય ને કડી, વગેરે નોધ્યાં છે. માત્ર "પ્રાચીન 
રુર્ર કાળસ'શ્રક ને “દરમાં સેકાર્નાં ગુર્જર ફાશ્મે?માં જે 
છૂટક કાવો છે તેઓનાં પૃષ્ઠ કાત્યદીક નથી આપ્યાં, પણુ ગળગ 
પ્રતનાં પઠ આપ્યાં દે; અને અનુકૂળતા આવી «હાં કરીના અંક , 
પણુ નાંખ્યો છે, તો કોઇ વખત પૃષ્ડનો અ'ક પણુ નથી તાંખી 


(૯) 


શકામો ચર્ઝનામ વિરેષણું'વુ પ્્ગ્ણુ ઘ્વન ઉમેરેલુ હોતાથી ત્વમા 
અપૂર્ણતા ગડી છે વળી ડા ટમીટારી, મી ખીમ્મ; તથા 
હાર્તલ વગેનના પુમ્તકો આ'તી મુદ્રણુપ્રત તયા? ૭*તી નેળે દ્વા“૮* 
નહી હોળથી ત્હમના વાચન તખત મ્ક કરેલી નાવ આધારે અવ 
તમ્ણુ લીધા છે તેથી ડદાચ «હમા પણુ અપૂર્ણુતા કે ત્ર? માલમ 
પડે વૌ તે બવત છ વાચકવર્ગની ક્ષમા માચુ છુ પરિરિ-ટ ૧ લુ- 
જ્રટતાક નાનાર્ય નગળ્દોની વ્યુત્પાસિ' નામે મ્હેછે ભાગે પૂ બુદ્ધિ- 
પ્રગાશમાં પ્રગટ ચમેનુ થ્રીયુત મ જીલાતમાઇનો આત્તાયી અહી મૃમ્યુ છે 


આ નિગધને શ્રીસયાછ માહિત્યમાશ'મા પ્રગટ કમ્નાની સગ 
વ. મી આપના બદવ છુ શ્રીયુત મજીતાત રષખુછ્ોડલાન મજ્મુદાગ્ને 
ખામ નાણી છુ તથા કિમતી ત્રચના, વગેરેની મવ્દ મારે મ મ 
મોહનલાલ દલીચદ દેસાતનો રૃતત્તી છુ આ નિબધને અસ્તિત્વમા 
લા4વા મુખ્ય કારણુતૂત ને કો હોય તો તે મતે ૧૯૨૯નો સાવના 
પાટણુ હાઇસ્ક્લના હેડમાસ્તર આાહેગ ગ ન કત્યાણુરાય નથુભાઇ 
તપી કે, ઢામ્ણુ સામાન્ય જ્ઞાન વ્યાખ્યાનમાશ'ની મોજના ત્હેમપો 
ન ગખી પૃવ તેયારી કરાતો પ્રસગ મ્હતે ન આપ્યો હોત તો 
આ નિમવ અસ્તિત્વમાં આડત ક કેમતે શકા છે રેવ મુદ્રણપ્રતમા 
વામ્વા? સુધાગનધાગ ગહન -રની કાળજીપૂર્કક મુદ્રણુ_ામ કર્યા બદન 
દુ ગ વિભુડનદાસ કીશીભાઇ પટેલનો આભાર માતુ છુ 


આ પુસ્તકમા ધણુ વાધાભર્યું હરો, એમ હુ સમઝુ છુ ગુજરાતી 
ભ્રાષામા આ પિ4ય હજુ બાલ્યાગગ્થામા છે અનેક તરફથી આ 
સબધી જુદી જુદી દદ્રિએ ઉઠાપાક ચગે ત્યારે કેટલે વષે અસુક 
મુદ્દા થાળે પડરો તે કહી શકાય નહી મ્હને જે'ગુ ભાસ્યુ તે'તુ 
લખ્યુ છે એ લખનામા કાના પ્રત્યે મ્હાગમાં અનાદરનૃત્તિ ન હોય 
જતા મ્હારી ભૂત સુધાર્તાને  પનેપળે વૈયા? ગહુ ૪ પ્રથમ 


(૭૪) 


દછ્િગ ગત્ય લાગતા? કેવળ મિથ્યાભામ પણુ છોવા મ ભવ છે, એ 
આ બાબતતો અભ્યાસ ૭મ્નાચ્તે નનણીઝ ગત્ય છે. માટે તે બાયત 
દુગત્રક ન હે શકે 


આ પુમ્તક લપખખનામાં જે જે યુસ્તકો ઉપકારક નીવસ્યા છે તે તે 
પુમ્તકના લેખક તયા પ્રકાશક-મૌનો હુ' આભાર માનુ છ7ુ આ 
પુમ્તક ગુજરાતી ભાવાના અભ્યામકાને થોડેવણે અરો પણુ મહાય- 
ભૂત થશે તા હુ મ્હારો થયાસ ચકળ થયો સમઝીશ. અતમાં 
ગોસ્ત્રામી તુતરમીદામછના રા્દોમાં આ વિષયના વિદ્દાતોને પ્રાર્થના 
કગ ત્હૅમના ત્રદણુનો! મ્વીઝાર કચરી વિરમું છુ 


“જૂકટ્ટિં ગગન મોર ટટાર | ઊનિદ્ટિ વાહવગત મન કાર્ટ ॥ 
જં ચાહ ૧૪ તોત* ચાત સુનટિં સુશ્ત અન વિતુ થઇ માતા” ॥ 
(મમાથણુ ૧-૧૨-૮) 


ર્‌-હ-૨૫પ લેખન* 
દ્ાદ્ાસુગ્ટામની ખડી 


વસે. (નડિયાદ થઇને) | ચતુરભાઈ પુરુષોત્તમદાસ પટેલ. 








પુસ્તક મળવાનુ કેકાણુ 
શ્રી પુસ્તકાલય સહપ્યક ગહકારી મડળ; લિ 
માવપુઃા, વડેદદ રા. 

અગમ 


ક્ેખક પાસેથી 


ઉપપચોગમાં લીધેલાં સુખ્ય સુસ્તકે 
ઉ) અશેજ-- 

1 “ઉપ]ઊ૧દા 1.પ્રાઇપકટૂલ & 1." ળટ” 101 
1-18) 38 પવવ (મુ બ્રા મા) 

જ 1૫115010 011010ડપપં 1.૯૯૫૫૫૯૬” 5% [દ ૯ 
81 પઉેવ[૧ (ભ્ાષણા) 

8 “બલ્ડ ૦0 પર 0૪૧૧૫૫1180 ૦1 (૯ 010 11'૦૩૬૦૪%8 
દેત] વ્ડધાા પારદ. ૩0૯૦ દર્દાલ ૯0૦૦ 6 4ત- 
1113૫5 કૃપાલ ધ૦ 00]1૧706 810 ળા” તતો” 
43 1 1, 16851૦૫ (2506૯૩) 

4 * 0૫૫0૧૨01૫૯ 0ઉદ૧૫ાપથા ૦ ॥00રલલના ૮0311 
1.ાછુપપ્છુલ્ક ૦ શાલ” 1 ડો 1િલાાલ્ડ 

ક €010 00૪108 0 ઉતાોવા 1.00૪0૫૧૪જૂ” 
151 1)” 110૯1310 

8 “0ઠ્ઠપપ ઘાલે »૯૪ટો૦[00૯॥ ૦ થાકી 1,૧॥- 
કુપ૧છુ?| 83 3 1 00૧૯૯૯ 

(૨) સસ્કૃત-- 

(૧) ચા-મૌજિ* રામાયણ 

(૨) નાજયિવામ્નિમિત્રમ 

(૩) શ્વપ્નવાનકટ્તતન 

(૭) પાલો-- 
(૧) સુત્તમિવત (પી વી બાપ-) 
ઉ) પ્રાકૃત-- 

(૧3) વણુન્વાહિન્ટી (ભાગનગગ, જે આ ગભા) (વસુ) 

(૨) ૬માત્વાસ્ડ્રાઉલોવ (ગા પ્રાન્યમાંગ) (કુમા? પ્ર) 

(3) દ્રાઝ્સયામત્રન (શુ વિઘાપી5) (પ્રા ક મ) 

(૪) ઉસિદ્દટેમ-કાઝત અમ્યાય (મીયાગામ) (ચિ હે કે ૮-૪) 

(80) વાપાળવશતી (નિગ્થયમાગથ) (શા ગ) 


(૯) 


(૬) મૌરવદો (ભા. એ. રી. પ્રન્મ્ટિટયુટ-પૃના) 
(પ) અપભ્ર'શ-- 
(૧) મયિમવત્તત્ટા-પચતોજટા (ગા. પ્રાચ્યમાળા) (ભવિ.) 
(૨) .ગનટ્રમાન્ઝ (કાર'ન્ત સીરીઝ, સી. પી.) (જ્સહર) 
“ (3) શવશ્રશત્રથી (મ. * પ્રાચ્યમાળા) ી 
(4) મરધડી-(ત્ખી)-- * 
(૧/ સાનેશમી (કુર-નિર્ણયમાગર-શંક ૧૮૪૫) (નાને.) 
(૭) ગુજરાતી-- 
(૧), પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્ય સગ્રહ (ગા. પ્રાચ્યમાળ।) (પ્રા. ગુ. કા. સ'.) 
(૨) ડાદબરીનું સુજરાતી સક્ષિ'ત ગધકથાનક (પુરા. ચૈ.) 
છ (કા. ચુ. સં. ગ. ક.) 
(2) પ્રાચીત ગૂજરાતી ગઘસ'દર્ભ, (ગુ. વિધ્યાપીડ) (સ'દર્ભ.) 
(૪) વિમળપ્રબ'ધ (મ. બ. વ્યાસ) (વિ. પ્ર.) 
(પ) પ'દરમા સૈકાતાં ચુર્જર કાવ્યો! (સુ. વ. સોસાયટી) (પ્રા. ગુ. કા.) 
(૬) ભાલણુકૃત કાદ'બરી પૂર્વ ભાગ (કે. હ ધ્રુવ. પ્રથમ આવૃત્તિ) (કાદ'.) 
(૭) હરિલીલાષોડશકળા (ગુ. વ સોસાયટી) (હરિપો.) 
(૮) કાન્હડદેપ્રખ'ધ (ડેરાસરી) (કા. ગ્ર.) 
(૯) સિ'હાસનબત્રીશી (ભડોળ કમિટી) (સિ'હાસન.) 
(૧૦) જૈન ગૂર્જર કવિઝા ભા ૧ (મો. ૬. દેમાઇ) 
*(૧૧) ખુહ્ધિપ્રકારના અ'ો (બુ. પ્ર.) 
(૧૨) ક્રારસી-અરખી શખ્દોનો કોપ. (ગુ વ. સોસાયરી) 
(૮)' ઉતારા-- 
(૧) સૃદ્યવત્મ ચઉપઇ મબ ધ (બીમ કવિ) (સુદ્રયવત્મ.) 
(ર) વિધાવિલાસ પવાડે (હીરાણુ દસરિ) (વિદ્યાવિ.) 
(૩) નેમિનાથકાગ (જયશેખરગરિ) (નેમિ ) 
(૪) 1ફયારત્ત સમુચ્ચય (ગુણ્રત્નર્મારે) ઉક્ેયાથ્ત્ન.) 


# 


મ્રકર્ણુ ૧લુ 
પ્રકમ્ણુ રજ 
પ્રક્મ્યુ ચન 
ત્રકર્ણુ ૪થુ 
મ્રકરણુ પમુ 
મ્ર.ગ્ણુ ૬ફું 
ગ્રક?રણુ ૭છમુ 
ચમ્ગ્ણ ૮્મુ 
પ્રમ્ન્યુ હૃમુ 
મકેમ્ણુ ૧૦મુ 
પ્મ્ણ ૧૧મુ 
પ્રકૃમ્મુ ૧મમુ 
મ્રડમ્ણુ યર સુ 
ગ્ર।્શ્યુ ૧૪મુ 
પ્રકગ્ણુ 1૧૫મુ 
પ્રકણુ ૧૬૩ 
મ્કમ્ચુ ૧૭મુ 
મકમગૃ્‌ ૧૮સુ 
મકશ્મ્ગ ૧૯મુ 
પ્ર ષ્‌ મ્૦્મુ 
મકગ્ણુ 2૧મુ 
મક્મગ્‌ ગ્ર્મ 
ત્રેગ્ણુગ્ય્સુ 


પ્રિરિષટ ૧ લુ ક#નગાર નાનાર્થ શમ્દોની સુત્પત્તિ 


અનુક્ર્માગુકા 


નો શાધાતો અવતાર * 


જ પ 
તાગ્યાપાગના કેટવાક ગિદ્ધાત પૃ 
વાગ્યાપારના કેટવા- મિદ્દાત (ચાલુ) પૃ 
પ્રાકૃત ભ્રાાએ પૃ 
પ્રાકૃત ઉત્સર્ગ રે? પૃ 
ગુજગતી ઉત્મર્મ ટ: પુ 
ગુજમાતીતે અપબભ્રશનુ ત્રહણુ પૃ 
જૂતી ગુજગતીનો નમતો પૃ 
નોખા સ્વગ્તુ અસ્તિત્વ * પૂ 
#તિગચન ક પૃ 
મર્તનામ-વિશે4ણ નક ખં 
વિભક્તિપ્રત્યનો પૃ 
વિર્ભાક્તિપ્રતત 1 (ચાનુ) પૃ 
ધ્રાતુગો પૃ 
ધાતુગોા (ચાત) પૃ 
મ્રેમ રૂપ પૂ 
મગિમ્પ પ્ર 
17 છે. 
અર્થ પૃ 
ર્દત યહ 
અવ4 છ 
પર્તાવેન્યામાદિ પૃ 


પિત એ-ઓની પૂર્યાામ્થા પૂ 


પૃ 
પ્રિશિ ટ ? જી ગ્રત્પત્તિતા શ-દોતી સૂચી પૃ 
પૃતિ* પૃ 
4દ્ધિયા પૃ 


૧-૧૮ 
૧૯-૩૭ 
૩૮--૫૪ 
પ૫--૫૮ 
પટ-&ટ 
છ૦--૮૯ 
લ્ન્-૯૬ 
ટૃછ્--૯૯ 
૧૦૦-૧૦% 
૧૦૫-૧૨૩ 
૧2૪-૧૩૭ 
૧૩૮-૧૬૬ 
૧૬૭-૧૪૯ 
૧૮૦-૩૦૫ 
2૦૬-૨૨૦ 
૨૦૧-૨ન૮ 
2૨૯-2૫૦ 
૨૫૧-૫૭૪ 
૨૭૫-૨૮૪ 
૨૮૫-૨૯૯ 
૩૦૦-4૨૪ 
૩2૫-૩૦૬ 
૩૨છ/-૩૪૪ 
૩૪૫-૩૬૩ 
૩૬૪-૩૨૭૦ 
૩૭૧-૩૭૬ 
૨૩-૭-૩૮૦ 


ક પટ ને 


જુ 





ક 


કે દમાં «૭૦૪૦૪૦૦ ક 
ર કા 
7 . - ચચ્તકાલ 
ર સઝ જ 
જૂના ગુજરાતાં ભાષા, 
“મડર્‌ણુ ૧ લું 


લોકભાષાનાો અવતાર 

હિ્દર્તાનની બીજી આર્ય' ભાષાઓની_માક્ક ગુજરાતી પણુ 
સગ્કૃતની_: ગરપોત્રી છે. મમત. _ત્રાફૂત, અપબ્ર'શ ને ચુજરાતી-એ 
ગે લોકભાયાનો વિકાસ થયો છે. પાણિનિગે મગ્કૃત ભાષાને 
શૃર્ૂલાબ% કરી ત્હેની રિજ્ુતા ગાચવવારૃપી તે ભાવા! ઉપર મ્હારા 
ઊપકાર કર્યા છે. વેદની ભાષામાં અતે તે પછીની બાહાણુ “અને 
આર્ષ્ષક ગ્રન્ઘાતી 'ભાષામાં અન્ય રેતા ગાથેતા સપર્કનતે લીધે 
વિકારો ને વિદેશીય તરતા દાખલ થઇ ગયાં હતાં, એ વાત શ્પજ 
છે, અથત'વેદની અદર ખાલ્ડિયન મગ્કૃતિના સપ, વગેરેના ઝેરને 
ઉતારવાના મત્રશખ્દ્દો દાખલ થવા પામ્યા છે, એમ શ્વ. લોકમાન્ય 
રીળકેૅ પ્રતિપાદન ક્યું" છે. આ પ્રમાણે ભાષામાં દાખ થતી અશુહ્િનિ 
અટકાવવા અતે ત્હેનીઃ રિષ્ટતા જાળવવા ગ્રયમ પ્રયાગ કરના? «ને 
કાઇ હોય તો તે પ્રખર વૈયાકરણુ ભગવાન પાણિનિ છે. દિ 


* ભ્ાષાશુદ્ધિ #તળવવાની ભગવાન પાણિનિતી આટલી તાલાવેલી 
હેવા છતાં લોકભાવાનુ' સ્વરૂપ ત્હેનાથી શી રીતે મચવાયં ? પાણિનિને 
આ ભગીરથ ગ્રયાગ કરવો પડયો ત્હેનું મુખ્ય કારણુ એ છે કે ત્હેના 
ઞમયમાં શુદ સગ્કૃત ભાષા ધીમે ધીમે અપભ્રજુ ચવા લાગી હતી. 
વિદ્દાન બ્રાહ્મણોમાં પણુ ત્હેના ચેપ લાગેલો. તેથી વિદ્દાનની ભાષા 


૨ જૂની શુજમતી 1 "1 





શુદ્ધ રહે તેટલા વામ્તે ત્હેગુ પોતાની 'અછાધ્યાચી' લખી ૪તવાં 
જનતાની ભાષા આવા પ્રયામથી પોતાનો પ્રવાહ છોડી દે; એ બનવું 
અશકય છે પરિણામે ભાષાના ને વ્હૅણુ પડી ગયા (૧) પાણિતિના 
વ્યાકમ્ણુને અધીન વિદાનોની ભાષા ને (૨) મામાન્ય જનતાની 
લેકભાપા. ગમાયણુ ભાત્રવતાદિ મમ્કૃત પુગ્તદામાં એ'વા ટલાક 
ગ્રમોગો છે જે'ને અપાણિતીય પ્રયોગ ફદી શફાય આતા ગ્રેષોગાને 
ધઆધષત્રધોગ' કહે છે પણુ વાસ્તવિક રીતે તે અશ પ્રમયોગજ 
કહેવાય. ધાતુના ચબધક ભૃતકૃદતના રૂપમાં, જે ધાતુ પૂર્વ ઉપમર્ઝ 
આવ્ય હૉય તાજ 4 પ્રત્યય લમાડાય છે, છતાં મ'મ્કૃતમાં પાઠળથી 
ઉપમર્ગ ગહિત ધાતુતે પષ્યુ થ લગાડવામાં આવ્યે છે. ધાતુના પદમાં 
પણુ વિવેક જળવાયો નધી આ બધી અમર લોકભાયાતી અનને 
ભ્રાયાએગે અગ્મપર્મ એક ખીત્ત ઉપર અગર ડરી છે, છતા 
પડિત્તોની ભાષામા ને ત્હેમતા લખાણમાં સગ્કૃત ભાષા મથવાઇ 2હી. 

અહી એક મશ ઉપમ્થિત થાય છે પ્રાફત ભાયા મગ્કૃતમાધી 
જન્મી “ક સગ્કૃત પ્રાકૃતમાયી. પણુનિના વ્યાકરણુતે આધારે બોલાતી 
'ભાપા તે મસ્કૃત, પાણિનિ પૂર્વે ભ્રાષાતે 'સ'સ્કૃત' એવું નામજ 
આપવામાં આવ્યુ ન હતુ પરાષિનિએ થોડા ધણા ઞસ્કારા આપ્યા. 
અશુહ્નને બાતલ કરી શુદ્ધ લાગ્યા તેટલા રૂપ મધર્યા, માટે ત્હેને 
મખ્કાર પામેલી-મસ્કૃત્ત એ'વડુ નામ તેના સમપથી ગ્રામ થયું. 
પાષ્યિનિની પૂર્ષ લોકભાપાએ કાઇક જુદુ' ગ્વરૂપ લીધુ હતુ, માટે 
તો પાણિનિતે પ્રયાસ કમ્વો પપ્ધો. એલે પ્રાકૃત લેકકસાવા પાણિનિના 
પ્લા જનમી હતી, તેથી પાણિનિના સમ્કૃતમાથી પ્રાકૃત ભાષાતો 
જન્મ થયે, એમ કહેવુ' ઉચિત નથી, તૅમ કેવ્રળ પ્રાક્તમાધી પણુ 
પાણિનિે મ સ્ત ભાષાને ઉપળવી કાઢી નથી. વૈદિક ' મહામસ્કૃત- 


માથા પ્રાકૃત તેમજ પાણિનિનુ' મસ્કૃત ઉદ્ભવ્યું છે. હતા પ્રાદૃતને 
પાંસતિનિતા મગ્ડતતી અમર ચાલ રટી ઝે 
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પ્રાકૃત વૈદિક સસ્કૃતમાથી જન્મ્યુ, તે જેવા થોડાક ઉદાહ2ણુ 
લેઇયે તે રૂપ નજ હેતા છતા પથુ એટલુ તો તે બતાવે છે કે 
માકૃત-લોક ભાષાએ પાણિનિ પૂર્વેપ જુદૂ ગ્નરૂપ લીધુ હતુ 
ઉ) વૈદિક મગ્કૃતમાં સહ્તે રૂપ બધી વિભક્તિએામાં વપરાતું યાશ્ક 
મુનિ જણાવે છે. તે ઉપમથી પ્રાોકૃત-અપબ્રરામાં જજે રૂપ 
આવ્યુ પાણિનિનુ વયમ્‌ રૂપ લે ભાષામાં ઝાઝી ગ્થાન 
પામ્યુ નથી 


(-) ૪ માવિત (હન્નમ) શખ્દ જતે વૈદિક સસ્કૃતના સ્ાષિત 
ઉપરથી આદિ સ નો ટ થઈ આનો છે પાલી-પ્રાકૃતમા 
સિય શબ્ટ છે તે પાણિનિના સવિત ઉપરથી આવ્યો હોય તો 
સામેઝ કે નાવિચ રૂપ હે'વવુ જઇયે પરતુ જ' મા જે દ છે 
તે ત ની સ્મૃતિ કરાવે છે. એટલે મસ્ત નાવિત અને પ્રાકૃત 
જાષિ# બન્તે ન્તૂના રપ લ્નાવિસ-લ્સ વિત ઉપગથી આત્યા 


(3) પાણિનિના સસ્કૃત્ત પ્રમાણે ભા4વાચડ નામને! પ્રત્યય હ્ય 'ૈ સા, 
પણુ પ્રાટૃતમા સળ પ્રત્યય વપરાતો! તે વૈદિક «તન પ્રત્યય ઉપ- 
ગયી આશ્યો ગુજરાતીમાં વપરાતો 'પણુઃ પ્રત્યય (ઘાપણુ) 
તૅમજ 'તણ? (એ'વાત્ણુ) બન્ને વૈદિક તન ઉપમ્થી પ્રારૃત- 
અપબ્રરા દાગ આત્યા છે 


(ઉ) જ ધાતુ માટે “મતિ કે જુહ્તે રૂપ પાણિનિ પ્રમાણે ચાય, પણ 
શ્રાકૃતમા તે ઉપગ્થી આનડતા સતર ઉપરાત ૨૧% રપ વપરાળ 
તે વૈદ ₹નોતિ ઉપગ્થી આન્યુ 


(પ) ઞબધક સૂતમૃદત માટે પાણિનિના ચગ્કૃતસા તતઝ 
પણુ પાતી, પ્રાકૃત તે અયબ્રશમાં વદિક ત્વાઝ 5“ 


જ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
જૂ”-રૃળ-ઝળ અપભ્ર ર [નિળુ-તકિણુ, વગેરેમાં જે ન અતે છે 
તે વૈદિક મમ્કૃત પમ્થી ચા“યો આવ્યા છે. 














(4) પાણિનિના મસ્કૃત પ્રમાણે અકામત નરજ્તતિનાં નામ માટે 
શ્રથમાં બહુવચનને પ્રત્યય થશ છે. વૈદિક સમ્કૃતમાં મેવડે! 
શમતગળ-કરતણ હતો પાણિનિ પ્રમાણે 'ગન'શુ 'ઝનાઃ રૂપ ને 
વૈદિક ગગ્કૃત “ઝગાન.' થતુ. આ વૈદિક રૂષ ઉપરથી પ્રાકૃત 
મખબોધન બહુવચનના રૂપ “ધુત્તાદ્ો, ઝળાટ્રો, વગેરે આવ્યાં. 


(9) ગસ્કૃતમાં યુજાજ રૂપ છે, ષતું પાથીમાં વમ્ટાજ છે. યુજાજ 
8૫૨થી લુશ્ટ્રા“ બને, એ મ'ભવિત લાગતુ નથી. એટલે જૂના 
વૈદિક તુવ્લાજ ઉપરથી શિષ્ટ સંસ્કૃતમાં ત્‌ નો લેપ થઈ 
રુ્માજ-ુવ્તા# રૂપ આવ્યુ' ત્ય્યારે બીજી ખાજી પાલીમાં તુષ્ટાર 
રૂપ થયુ. પાલીમાં જ્‌ નથી ઉડ્યો એ «હેનુ' નૃનુ" રિણ સંસ્કૃત 
પ્ટેલાં પ્રચારમાં આવેલું રૂપ છે, એમ સચવે છે. ખીજુ” પાલીમાં 
ગસ્કૃત 'છ્વતો જે'વો વેવ ઉચ્ચાર ચતો તે લખાતો તેમ 
સસ્કૃત્તમાં પણુ જ્‌ ઊડતાં ભળેલી યશ્રુતિ ખંતાવે છે ક સ. 
થુથ્ણા# રૂપ રિણ મનાવા છતાં લોક ભાષાના ગ સ્કારતે] પાચ 
અ'તે બેઠે છે. 

(4) પાણિનિના સંસ્કૃતમાં સભ ધક ભૂતકૃદતને! ૧ ધાતુ પૂર્વે: ઉપ- 
મર્ગ હય તો વપરાતો, પણુ ગ્રાકૃતમાં ઉપસર્ગ રહિત ધાતુઓ ને 
પણુ થ માંથી વ્યુત્પન્ન થયેલો રઝ લાગતો. ત્હૈનુ' કાગ્ણુ વૈદિક 
ગસ્કૃતમાં ઉપસર્ગ ને ધાતુ વચ્ચે અનેક શખ્ટો આવવાથી ધાતુ 
તણું ઉપસર્ગ રહિત હોય તેમ લાગતુ તેથી. 

(હ) પાષિનિના ગસ્કૃત પ્રમાણે અર્‌ ધાતુનું 'ચરતિ (ગ. કા. તી. પુ. 
એ વ) રૂપ થાય પણુ ખાણું ગ્રન્‍્થની ભાષામાં (પાણિનિ 
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પૂર્ષની) ચર્સાિ-રૂપ ચતુ- “સસતતિ વાતો સ2:” (ગત્તિરીમ 
યયા.) આવાં-ખાઠાણુ ગ્રન્થની ભાંષાનાં રૂપ જેવાં પ્રાકૃતમાં રૂપ 
ચતાં. “સુટ્ટ મવ મળારિ” (માલવિરા ત્યક ૧). પાણિનિના' 


સસ્કૃત ત્રમાણે મળારિને ખદધ્લે મનસિ યાય છે. 


(૬૦) થકારાંત નામના તૃતીયાના બહુવચન માટે પાણિનિના સશ્કૃત 
પ્રમાણે ઉ પ્રસયડ ઝસેડ, સસુવી: 1 પણુ વૈદિક સક્કૃતમાં તુસિઃ 
ગરત્યય' પણુ” હતો. ઝનેસિઃ, મરેમિઃ। આ વૈદિક પ્રત્યય” ઉપરથી 
ગ્રાકૃતમાં જહિ પ્રસય આવયો અનેદિ, માળતેદ્‌િ, વગેરે, 


(૧૧) સ'સ્કૃત ને પ્રાકૃત આજન્ઞતાર્થ પ્રત્યય હિ વૈદિક ષિ ગ્રત્યય 
ઉપરથી આવો." જૂળુ' માટે વેદમાં જૂષિ વપરાતું”. વૈ ઉપરથી 
ગ્રાકૃતમાં સુળુટિ રૂપ ચયું. 


(૨) પાણિનિના સષ્કૃતર્મી # નથી, છતાં પૈશાચી પ્રાકૃતમાં તે 
આવ્યે! છે, અતે ગુજરાતીમાં હાલ વપરાય છે, ત્તે વૈદિક સગ્કૃતમાં 
લતા. “શસ્િતીછે રોહિત # 


(ર) સસફતમાં વશ્ાસ વપરાતું તે ઉપરથી ગ્રા, ૧૨૪! થાય, પણુ 
અપ. પચ્છફ રૂપ વૈદિક પય (નામ)તા સાતમી એ. વ. પલે- 
ઘૃરછે-વર્છર રૂપે આત્યુ' લાગે છે, આ ૧થ્ નામ જચિન 
શખ્દમાં જળવાઈ રહું છે. 


ઉ૪) વૈદિક છટ (વ) ઉપરથી અપત્ર'શ સેમ્ય, સિંધ, ગેન, સિય 
રૂપ આવ્યાં છે. 


આ રીતે વૈદિક સૂક્કૃતમાંથી પ્રાકૃત જાપાએ ઉદ્ભવી, અને 
શસ્કૃત પણુ ત્હેૅમાંથીઃ આવુ” એટલે કસ્કૃત'થી પાણિનિનું સસ્કૃત 





દ્ર જૂની ગુજરાતી ભાષા 
શ્રાની તે ઉપ્યી પ્રાૂતભાયા ઉદ્ભ્ભ1ી, એ કેટલેક અને ખોટુ છે 
તેમ ગ્રાકૃતમાથી પાણિનિનુ અગ્કૃત ઉદ્ભવ્યુ, એ પણુ ખોડ. ગ્રાકૃત 
અને ઞમ્કૃત બન્ને વૈદિર સસ્કૃત-બાહ્મણુ આમ્ખ્યક ગ્રન્ધોતી ભાષા- 
માથી જતમ્યા 





લોકભાપાતુ રૂપ બગડતુ ચાવ્યુ તે ચાવ્યુ તે લૌકભાપાના વ્હૅશુ- 
ના પાઠળથી પ્રાન્તિક બેદ પડી જુદી જુદી પ્રાકૃત ભાષાએ અસ્તિ- 
ત્વમાં આતી. તે બધાના મળતત્ત્તા તે લગભમ સમાન હોવા છતા 
ભૂજ રૂપ ને!ખા પડવાથો ગ્રાન્તિકતાનો આરોપ થયે. આ બધા 
જ્હૅણુમાં નૂનુ જે વ્હેણુ તે પાલી ભાષા ખોદ્ધ ધર્મના ગ્રન્ધો તે 
ભાષામાં લખાયેવા છે એ'મા મસ્કૂતના ઘણા રૂપ જળવાઇ રહલા છે 
અધ્યતન ભૂત જે પાકૃતમાથી કથાવગેષ થયો છે તે પાથીમાં વપમમો 
છે જય્વારિ, સઝાનિનુ, વગેરે અધ્તતનભૂતના રૂપ છે વળી પાલીમા 
દુતતાન, વિદ્વાન, ટિન, છેત્વાન, યત્ન ઉ જેવા વૈદ્કિ રૂપ ઉપગ્યી 
મબધક ભૂત કફદન્તના રૂપ પણુ વપરાયા છે સર્વનામના પ્રત્યે! 
નામને લાગવા પાલીમા શરૃ થયા છે. ત્તાત્‌ ને દિમિવ્‌ પ્રત્યમે, 
સર્વનામના નઃ નાન્યતર ન્તતિના પાચમી ને માતમી એક વચનના, 
તે નામને લાગ્યા છે વન્મસ્તિ, થર્ના્વ, કવ*્ટા, મેમુતદ્મા, વાજાર- 
હિમ, (લમ્રા ૧*્ટિ સર્વનામ )ે એર્જદ્ત, જોક ક્ટ, વગેરે આ ઉપગ્યી 
ગ્રાકૃતનો મ્મિ પ્રત્યય આવ્યો પ્રાકૃત તમ્ટા, ૬મ્ટા, ગમ્દા, ઉપમ્યી 
અપબ્રશ ઝટ, તટ, રાં, વગેરે પંચમી એક વથનના ૩૫ આવ્યા 


આ પ્રમાણે પાલી_લ્ાષા તે-ગગ્કૃતનુ_નિકટતુ_લોષટાપાનુ” રૂપ 
-જૈ પાણિનિના મરકૃત પૂવે" જે લોકભાષા ખોવાતી તે પાલી ભાષા 
જ હોની જેણમે ભગવાન્‌ શાકયગિહે પોતાને] ઉપદેશ લોકભાષા- 
મા આપ્યો ત્હેના સુખ્ય બે કામ્ણુ જણાય છે (૧) સામાન્ય જન" 





1 કલાને અવતાર ૭ 








તાતે-ધાંચીમોથી સોને પોતાનો સદેશો પ્હૉંચડવાની ત્હેમતી ઉત્કટ 
ઇચ્છા (ર) લોકભાવાનું પ્રાબલ્ય, 


લોકકાપા શબ્દનાં રૂપની વિપુલતા ને ભારીક બેદતો અનાદર 
કરી સરળ લાગે તે'વાં જરૂરનાં રૂપ_સંધરી _ખીજાતે જતા કરે, એ 
વાત બિલકુલ સ્વાભાવિક છે. આ ધોરણે પ્રાકૃત ભાષામાં સંસ્કૃતના 
કાળ તે અર્યની સ'ખ્યામાં ધટાડો યઈ ગયો, આત્મતેપદ તે પરસ્મૈપદ- 
ન્‌! વિવેક શિથિલ થઇ ગને!, ઘથ ગળોની કલ્પના માત્ર કેટલૉક સિદ્ધ 
રૂપોમાં ટકી શી, નામના પ્રત્યયો સ્વરાન્ત તે વ્ય'જનાત્ત નામ 
મરે જુદા હતા તે લગભગ સમન થવાં, કૃદન્તમાં અત્મનેપદ ને 
પરસ્મૈપદનો વિવેક લગભગ નારા પામ્યો, ગ'બ'ધાર્થ ફૃદતના ત્રણુ 
પ્રત્યય 0, ૧; ( નો વિવેક નાશ પામી ઉપસર્ગ હોય અગર ત 
હોય તોપણુ થ નો રલ બહુધા વપરાવા લાગ્યો, બૅ ભવિષ્યકાળને 
ખદલે અઘતન ભવિષ્યત્‌ એકલે પ્રાકૃતમાં રઘલો. આ ત્નતની વિપુલતા 
ને વિવેકનુ” ધોરણુ પ્રારૃતમાં રિયિલ થયું. પરેક્ષભૃત કયાવરેષ થમે! 
વિધ્યર્થ ને વર્તમાન કાળના પ્રત્યષોતે વિવેક નાશ પામી વિધ્યર્ષના 
ગતે! વર્તમાનમાં તથા આચાર્યમાં વપરાવા લાગ્ય, 


આ જાતતી સરતા ગ્રાકૃતમાં આવી. પ્રાન્તિક પાકતો _ઉત્પત્ન 
યછ અને છેતટે _ત્ડેમાંથી અપભ'_ભાયા વિકાસ સામી. અપ્રા 
ભાયાને ચાહિર લેડાની લખા માનવામાં આવે છે. પરતુ વતમાન, 
ભાવોને અપભ્રવાનું ને ગદ સ્ાણુ ર ણુ કે તે નેતા. અપભશ ભાષા મજી 
કહેગની હોવા છતાં તેનું ગાબક્ય ઘણું હોતું નઇમે. પમ્ણૂમે 
તે લાયા સામાનય જનતાની ભાયા બની હોવી નેઇયે. તે ભાષાનો 
ઉદ્કાવ કાળ ઈ. સ. ના સાતમા સેકાથી નોંધવામાં આવે. છે. પરતુ 
કાલિદ્સના દવિડમોજરીય' તાટકતા ચોથા અ'માં અપભ્ર શ રૂપ 
મળા આવતાં હોવાથી ત્હેનો પ્ોદ્લોન તે સમધે થયે! હોવાની શકા 





ટ જૂતી ગુજરાતી ભાષા 
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તય છે. ભાષાને સ્વત'ત્ર ભાષા તરીક લેખાતાં સૈમાં લાગે. તે પૂર્જ 
ત્હેનાં લિન્ન રૂપને ભાષાભેદ ગણી અવગણવામાં આવે તે સંભવિત છે 





ગુજરાતી ભાધા શૌરસેની પ્ર કૃત દ્દારા ગર્જર અપન્ર'શમાંથી 
ઉત્પન્ન ચ૪ એમ માન્યતા છે. દરેક પ્રાકૃતનુ' અપભ્રશ રૂપ પણુ 
[જુદુ' થતું, અમ માતવામાં આવે છે. પર'તુ સામાન્ય માકૃતથી 
ગ્રાન્તિક, ગ્રાકૃતોને જેટલો (નતૂજ) બેદ તેટલે ત્હેમનાં અપશ્ર'શનો 
પણુ હોવો જઇએ. મધ્ય પ્રાન્તના અપબ્ર શમાં ને ગુજરાતના અપબ્ર'શમાં 
બહુ,કરેર હોય તેમ જણાતું નથી. થોડાં ઘણાં પ્રાન્તિક રૂપ, ત્હેમાં 
મળે, મે સભવિત* છે; બાકી બહુ ભેદ નથી. આ અપબ્ર'શ ભાષાનું 
ન્ાકરણુ. હેમાચામેષ સિદ્રહેમ વ્યાકરણ #ના આઠમાં અધ્યાયતે 
ઉસે આપેલું છે, તેમ ૪. સ ના ૧૨માં સૈકા પછી યમેલા વૈયાફરણો 
પૃણુ અપભ્રશ ભાષાને બક્ષતા નથી. વિ. સં, ૮૨૫માં રચાયેલી 
*કુવલ્યમાલા કથા 'માં'જુદા જુશ પ્રાન્તતી બોલીની ખાસિયત 
આપતાં લખ્યુ' છે કે“ ળર ૨ મર૩ે' સિર ગર્‌ વેચ્ઇર સુત્રરેન્એવર 1 
“ગાદ માર તમે મિત મિ વેગ્છણ સરે! * ટિસ્જે મરિત્છે 
૨૪થિરે સરવ મત્ટર.” અહી” લાટ દેશને જુદો ગણ્યો છે, ચુસ દેશ 
ઉત્તર ગુજરાત તે મારવાડને માટે વાપરેલો લાગે છે. તેમજ મેણા, 
મેણા, વગેરેના જેવાં વાળાં રૂપ મરાદી ભાષાની ખાસિયત તરીક 
ગોંધ્યાં છે, નને કે તે'વાં રૂષ ગુજરાતીને પણુ સામાન્ય છે, હતાં 
ખહુધા સ'જળાય એટ્લે ધાસ લક્ષ્ણુમાં ન્ધાય, આમાં અપભ'શ રૂપ છે. 


વિ. સંવતના ૧૫-૧૬મ્‌ા_ સૈક યધી ગુજરાત, માર 1દવાડ ને 
૨જપૂતાનાનતા કેટલાક ભાગમાં: એક શાષા બોલાતી હતી, જેને ડે. 
રસીનેરી પોતાની ' 300૨ માં | નની પાં  પમિમ રાજસ્થાની (0. 1. - 
1દે.) ભાષા કહ છે. ત્હેમાં ને જૂની," જરાતીમાં બહુ ભેદ નથી; 


લોકભાષાનેઃ અવતા૨ :- હૂ 





કારણુ' ડો. ટેસીટોરી નોટમની પ્રસ્તાવનામાં જણાવે છે કે “ 0. 11, 
દ. 18 દઉ, 1તાાલતાંડદટ ૦ પડિયા ૦૨ સૌની અપખાંશ 9પ 
ધ ૯૦૪૫010000. 18"6ઘઘ ર્ન પું ક ડે10#. 7” આ ત્રમાણે 
જૂતી પશ્રિમ શન્સ્યાની ભાયા શૌરસેતી અપબ્ર રમાંથી ઉત ઉત્પન્ન થધુ, 

અર્નમ્વળો ત્વં ( અવાથીત » સજરાતી તે મારવાડીને જન્મ-આપ્મો, 
જૂની ગજરાતી અર્વાચીન ગુજરાતીની જનેતા તેજ રીતે નની પશ્ચિમ _ 
રાજમ્યાતી ગુજરાતીની -જનેતા--એટ્લે જૂની પ પશ્ચિમ _રાજ્સ્યાની-ને 
જૂની રે ગુજરાતીમાં ભેંદ નથી. માત્ર જૂતી મારવાડીને! પણુ સમાવૅશ 
કરવા ડા. મ્સીટરીએ «હેને જૂની પશ્ચિમ ર૪ર્થાની ભાષા કહી 
છે. આ રીતે રાજપૂતાના મારવાડમાં એક ભાષા પ્રચલિત હતી, 
તે પંથ સાબીત થાય છે - 


ગુજરાત પ્રાન્ત ઉપરથી ગુજરાતી _ભાષાતુ' નામકરણ થયુ. 
ગુજરાતને ઝુજરાત કૈકું નામ, કયારથી મળ્યુ9 ને. કેવી રીતે તે 


નામ આવ્યુ", તથા ભાષાને જુજરાતીઃ નામ કયારથી મવ્યુ', તે 
સબધીઃજ. તરસિંહરાવભાઇએ પોતાનાં ભાષણો (ગુ. ભા. સા.)ના 
પુસ્તક ખીશનમાં પૃ. ૧૯૨-૨૦૨ ઉપર ખહુ ઝીણુવટથી ચર્ચા કરી છે, 
ઝુજરાત' એપ'વું નામ યમ આલ્બેરૂની *(૪. સ. ૯૭૦-૧૦૩૦) 
આપે છે. આ હકીકત ત્હૈમણે મી. દેવદત્ત ભાણ્ડારડરના ગજરો? 
નામના લેખ ભાધારે “લીધી છે. ખીજે ભૃલ્લેખ માર્કાપોલે [ઈટ સ. 
૧૨૫૪-૧૩૨૪) પોતાતી સુમાફરીના વર્ણનમાં કરે છે. આ પ્રમાણે બાલ 
પૂરાવા છે, તૅમજ સમયના નિર્દેશ વગરના 'વસ્તુપાલરાસેઈ માં 
જીજરાત' રાખ્દતો નિર્દેશ છે* 
“ મત્તુવાત તેય લળઝ અરે થોર રસો 1 


સત્તનેત્ર ઘુદિ ગુઝદાત 'સનટિલમુર વાયો |! 
ઊયાયઃ વિ.્ગ.૧૫૪૮) 
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ત્તૈઉપમત 'સમશારાસ્રુ' (વિ સ ૧૩૭૧) ને 'કાન્હડટપ્રભવ 
(વિ મ ૧૫૧૨)માં આ શશદ વપગથેલો ત્ટેમણે નોંધ્યો છે 
ઉસમરારાસુ'તી સાવ ૧૪૭૧ને બદ્વે મ ૧૩૭૧ ન્ેઇયે ) 


(૧) “..48વ ૬ શજી ઇ સમઝ છ સમ થાવિઝ સુઝ” 
(સમરારાસુ ૩૭) 
(૨) “શૂજરાતિ તે કહીઇ કિસી” કાન્લ્ટે પ્ર ૧-૨૧) 
આતો જશુજનાત' શબ્દનો ઉવલેખ થયે, પણુ ત્હૈની ગ્યળમીમાં 
સબધા કશો નિર્ણય ય૪ રકે નહી 
બુજરાત' શખ્દ શી રીતે આવ્યો તે મળધી મુ નર્શાઞિહમવ- 
ભ્રાઇ પૃ ૧૯૯ ,ઉ૫? જણાવે છે કે ગુર્જમ લોકો માથે જ તે નામ 
આવ્યુ, અને પડી અડીના લૅકોએ ત્હેને જુ્નત્તા' એ'વુ માકૃત 


નામ આપ્યુ, અતે મગ્કૃત પડિતોગએ ત્હેને સસ્કૃત રૂપ મુર્ઝમ્વા 
આપ્યુ, ૭તા જુમ શમ્દનો ઉ'લેખ તોધતા તેએ જણાવે છેકે 


(૧) મુર્ઝત્રા નામ સગ્કૃત પત ભાષા ન હતી લ્હારે મળી આવતુ નથી 


(ર) લગભગ ૪ સ ના આઠમા શૈકાના સમયનિર્દેશ પિનાના 
કાલજર્ના લેખમાં “શુર્ગશ્્રામટઝ' શબ્દ છે. 


(3) ઇ.સ ૮૪૪ [વિ સ ૯૦૦) ના મહેદયના ભોજદેવના 
ક્ેબતપુરના તામ્રપટમા શુર્ઝલ્તામુમિ શબ્દ છે. 


(૪) ૯૧૮ (કદાચ વિ મ )મા પ્રાકૃતમાં લખેવા કકકુડના ઘટયાલના 
શિવાલેખમા “શુરગસત્તા' શખ્દ છે. 


લેક્ભાષાનેદ અવતાર ૧૧ 


સઝ કક 
(૫) આલ્બેરૂની (૧૦૩૦ ૪ ગ) 'સુઝરાત? શબ્દ નોધેં છે 





(5) શ્રીધરની દે4પટત પશસ્તિમાં “જર્સસત્રા' શખ્દવિ મ ૧૩૭૩ 
મા મને છે 


(૭) માર્કોપાલો (ઇ મ ૧૩૫૪-૧૩૨૪) જશ્ુજરાત રખ્દ વર્ણુનમા 
નેપ છે 


(૮) “મમરાગસુ'મા (વિ સ ૧8૭1) “શ્ુજરાત? વપરાયો છે 


આધ્મેસ્ની ગુજરાત શખ્દ હાંતના ગુજમાતને વાસ્તે વાપરતો 
હોય તેમ જણાતું નથી, કાગ્ણુ પાટણ વાસ્તે “અતહલવારા જુથે 
રાખ્દ વાપરે છે હતાસ ૧૩૭૧ના 'સમરારાસુ'માં ઝુજરાતઃ 
“સમર આનતિઉ ગુજરાત? રાબ્દ સોગ્ડે સબધી વણુંન કમતા વપ 
શમેવે! હોવાથી તે હાતના ગુજરાત માટે વપમયે! છે, એ ચોકમ 
છે એટલે મોડામાં મોડ ચુજમત' નામ હાતના ગુજરાત વાસ્તે 
નિકમતા ચોંદમા સૈકામાં મળે છે 


ચુજગતી ભાષાનું નામ જઝુજરાવી! કયા?યી પડ્યુ તે સળ'ધી 
ચર્ચા કગ્તા મુ નમમિદ્ગાતભાઇ જણા છે કે નમ્મિહ મ્હેતો પોતે 
'અપભ્રષ્ઠ ગિરા? વાપરે છે પદ્રતાલ કાન્ડર? ત્રમધમા બાકૃત' 
શખ્દ વાષરે ડયો શ્ાનણુ -અઅષપભ્ર ર? ક-ગુજ્ર્ભધા? શગદ નાપરે 
છે માત્ર પ્રેમાનદેજરૉમમ્કધ'માં બાધુ નાગતમણુ ગુજરાતી ભધધા' 
(૪ સ ૧૭૦૦ પકી) ધયુજગતી' એમ પોતાના લખાણુની શાયા 
માટે વાપર્યો છે તેમજ ગવિનનતો લાયબ્રેરીયન લાકોઝ ૪ મ. 
૧૭૩૧મ્‌ “શુક્ઝમતી' ભાડનેદ ઉતતેખ કરે છે એટને વિગ ૧૭૫૦ 
પછી ભાષાને શુજરાતી? એ'વુ નામ મળ્યુ છે 


૧2 જૂની ગુજરાતી ભાષા 


ગુજમત પ્રદેશમાં અપભ્રશ પછી ૨૦૦-૩૦૦ નઘને। ગાળા 
માદ કગ્તા જે ભાષા ખો તાતી ત્વેતે સુજગતી ભાષા કહેવામાં મ્હને 
પોતાને વાધા જણાતા નથી ગુજરાતને જુર્જસ્ટ્શ? ડલો "કે 
શુ્જ્ભૂમિ' કહી તેથી દેશની સ્યળસીમામાં વાધો આવડતો ન હોય 
ભ્હા સૂધી કનો બાધ આવતો નથી નરસિહ મ્હેતાના મમયમાં 
ગુજમ્પ્તની ભાષાને ગુજગાતી એ'વુ નામ નથી મળ્યુ, એ'તુ કાણુ 
માત એ છે કે શુદ્ધ પડિતોની ભાષા તે સસ્કૃત, એ સિડાયતુ બીજી 
ખોાનલુ તે પ્રાકૃત કે અપભ્રર અખો! પે!તાની વાણીને પ્રાકૃત મ્હૈ છે, 
છતા એ'તી ભાષા ચુજગતી જ છે, એમ મૌ કોઇ માતે અપબ્ર શ 
ભ્નાપા હેમાચાર્યના ઞમયમાં ત્હૅના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં બો થાતી નહી હોય 
માછ ત્હેતું વ્યાકરણ ત્હેમતે આપવુ પડયુ અપભ્રરાને ધણે અરે 
મળતી વે સ ૧૨-૧૩ મા સૈકાની ભાષાને મધિ કાળની ભાષા- 
અતિમ અપભ્રરા ગણી જૂતી ગુજમાતીનુ ગ્વરૂપ તપાસવામાં મ્છે 
વિ મ ના ચૌદમા ગૈમથી અઢારમી મદીના અત સુધીની ભાષાને 
સમાવેશ કર્યો છે તે પૂવે" તેમજ તે પછી જૂની ગુજરાતીનો સમય 
જઈ શકતો નથી આ સમય ઘણો લામે। લાગશે, પણુ ત્હેમાં ચોડા 
ઘણે સધિકાળને પણુ સમાવેશ કરવો પડે ભાષાને! વિકામ નોધ 
વામા થોડાક વર્ષનો ગાળા અધો પાટો થાય, એ વિશેષ ન ગશ્‌ાય 





જૂની ગુજરાતીતો પૂર અવિ 


જૂની ચુજમતી ભાષાની શરૂઆત કયારથી માનની, તે સન ધી 
શિશ્ન મત છે ન્નૂની ગુજરાતીની રારૂઆત હેમચદ્રાચાર્યના અપબ્ર ગ 
મા જેવી તે જૈમ ઠીક નથી તૅમ નરસિહ મ્હેતાના જમાનાની 
ભાષાને ચુર્જર્‌ અપભ્ર શમા ગણુવી તે પણુ ઇજ નથી એં ને વ્યક્તિ 
આઓનોતવચ્ચેના સમયમાં જૂની ગુજરાતીનો-ગુજરાતી ભાષાતો ઉત્ય 
ચલે મ્હને લાગે છે ડૉ ટેસીટારીએ જે'ને નૂની પશ્ચિમ રાજ 


લેકક્ભાષાનો અવતાર ૧૩ 





ડ્ઝઝ્ડ્ડઝડઝડ્ઝકડડડડડડ 
મ્થાની (0. 117. દિ) કહી છે ત્હેને નનૂની ચુજ્મતી ભાષા'માનવા 
ખાસ હરડત “જણાતી નચી. ત્તે ગુજરાત તે માર્વાડતી તે વખતની 
સામાન્ય ભાષા «તી, એ વાત વિદ્દાતે_ સ્વીકારે છે, તા પછી તે 
એકજ ભાપામાથી અર્વાચીન ગુજરાતી ને અર્વાચીન મારવાડી ઉત્પન્ન 
થાય, એ'માં વાધો આવતો નથી બન્ને દેમોનો સ“પર્ક કઇક અસરો 
એષા ચતાં ખ-્તે ભાપાઓની વિરિષ્ઠતાએ મ્વત'ત્ર રીતે ખીલે અને 
એકમાંથી બૅ ભિન્ન ભાષાએ થાય. 


- હવે ગુજરાતી જ્ઞાયાની અષ્ુક વિશિષ્ઠૃતાએ જે અર્વાચીન ચુજ- 

1 શાતીમાં પણુ ચાલુ ?હી હોય તે વિશિણૃતાએને! ઉદ્ય ન્ય્હાર્યો 
[થમો ત્હાર્થી જૂતી ગુજરાતીને! ઉદ્યકાળ ગણી રાકાય. તે 
વિરિજ્તાએઓ નીચે પ્રમાણે છે. 


(3) છઃ વ્રાતુતાો સાહાય્યકારક કિયાપદ તરીકે પ્રયોગ:-- 
“રઇ ૭૪, “લિખઇ છઈ', વગેરેમાં 'છ ધાતુને ઉપયોગ મ્રુખ્ય 
ક્યાપદ માથે અર્યતા સ્પષ્ટીકરણુ વાસ્તે થયો છે. તે પ્રયોગ ચ. 
૧૪૧૧માં રચામેલી 'સમ્યકત્ત ઉપરની કયાએમાં થયે! છે. ઉતાર્યા 
માલ ગમે તેટલી મોડી ઠગે તોપણુ લદિયો નવીન ક્યાપદ ઉમેરે, 
એ રાકય લાગતુ" નથી એટલે આ પ્રવેશ મોડામાં મોડે મ ૧૪૧૧ 
માં તો શર થયો હોવા નેપ્યે. ત્ડેની પૂર્વ અવધિ તે પ્ટેલાંનુ' ગવ 
સાહિત્ય વિમેષ પ્રગઃ થયે નકો કરી શકાય અત્યારે મ. “૧૪૧૧ને 
કામચલાઉ પૂર્વ અવધિ સ્વીકારીસું. 


(૨) સબ'યાર્ઘ કૃદતત જોડે ડરાશતા પ્રે: હાલમાં 
/આપણેં “ ખાઇ કરીને પરવાયે. “હાઇ કરીતે આવ્યો છું,' વગેરે 
ગ્રમગેળ મં. પૂર્ડ ક્રિયાની સ'પૂણ્તા મચતાં “રી? હઝાત? સબધાર્થા 
કૃદત વાપરિયે છિયે. તે'ી શ્નતને। પ્રયોગ અ. ૧૪૧૧માં નં. ૧માં 


૧૪ જૂની ગુજરાતી ભાષા 





ઝડ 
જણાવેલી કયાળામાં ચયો છે “વસ્તુ લેઇ કરી વેચઇ' “આઇસુ રે 
હરી', “મિ પરિ ભણી કગી', વગેરે પ્રયોગે( મદ? કથાએ માં છે. 


(3) દીધ લયાનમભળેતે -સથોગલેપ થતા પર્વ સ્વ? ગ્રાયરા 
દીર્ટ થવાના ઉદાહમ્ણુ સ ૧૩૫૦થી માગ પ્રમાણુમા મને ટે 


(૪) કર્મણિ રપતા છા(- લખાય, મ્માય, પડાને', 
ધૂખાતુ', વગેરે પ્રયોગોમાં હાલ કર્મણિ શા પ્રલય વપરાય છે સવત, 
૧૩૩૬મા રચાયેલી 'આલરિક્ષ!'માં કરાઇ? જણાઇ? રપ હાવના 
1ુરાય? 'જલાય? માટે વપગયા છે ર 


(૫) અગ (0ખંાવૃઇ€ 101*11).-બીજી, વગેરે વિભમ્તિએ।- 
તે પ્રત્યડ લગા;તા ઓકાગત નગ્ન્તાતિના નામ તયા વિશેષષુ અને 
કામત નાન્યત? જતિના નામનો આ કરવો પડે છે (નાન્યતગ 
નામમાં બ વ મા સા યા4 છે) આ અગતે પ્રમોગ નૂતો છ 
છતા આપ પ્રત્યય સાથે આશરે સ ૧૩૫૦થી થયેલો જડે છે 
“ભ4 મગલાઇ માહિ' (અતિચામ મ ૧૩૬૯૦ “માતિગા રમિ 
(સપ્તક્ષેનિમાસ-૪૩ સ ૧૩૨૭) “દિવડા તણુઇ' (ન4મર વ્યાખ્યાન 
મ ૧૨૫૮) * 

7 (૬) છના તેઈ-ની-તુ પ્રત્યય”-આ તો ખામ શુજરાતીનો 
ગ્રત્યય ગણાથ ત્હેની શરૂઆત પણુ સ વતના ચૌદમા સૈકામા થયેલી 
છે કણની? (સપ્તક્ષેતિરાસુ ૧૪ સ ૧૩૩૭) 'શ્રવના 
(”ખ૭પ૫ ) ધમ્મન/? ( ” ૮, ) 





# આ “ત્વકારવ્યાભ્યાત'તી બે જીરી જુદી સાનો નધાદ છે પૂન્ત્ય ન્ન 
વિન્યઈ માથીન ગૂજરાતી ગડ સદશ પૃ ૨૨૯ ઉપર સ ૧૩૫૮ આવે 
છ, અતે મુ નરસિહશવભાઇ (ગ ભા સા પુ ર, પૃ ૪૫) 3પર્‌ સ 
૧૨૫૭ આપે છે 


લે!ઠભાડાને! અવતાર ૧ 

(૭) રખતાં-કમનાં, વગેરે રૂપતેો પ્રયાગ" આ રૂપે! અપ 
કેક્સન્તટ, જળ્યટ (વર્તઃ૦ રૂદન્તના છઠઠીતા બ વ. તા ર૫) ઉષમ્થી 
આવ્યા છે અતે ત્હૅમની શરૂઆત હાવના રૂપમાં વિકમની ચૌદમી 
મદીની અધવચ થયેલી છે. કર્તા પહતા, ગુણુત1મ . બીજે “અતિ” 
ચા? મ ૧૩૨૪૦ ને સુમારે ) 





(૮) અવૃસ્વાર મોળો પડેતાં પૂવષ સ્વરનુ' રીઘષ્ત્વ:- આ 
ત્રયોગ પણુ વિષ્મની ચૌદમી સદીની અધવચમા નોધવામાં આતે છે 
થાંભલી (ગપ્તક્ષેત્રિરાસુ પ૧) '“સાંભલઈ? ( ? ૧૧૦ ), 
'સાક્લઉં*? (” ૩૪ ) પાચે% 'પાંચમઇ? “વૉદઉ? (સદભ. 
પૃ 2૧૯૬ 1૧૩૫૯), “પાંચ'% “આંગ (મર્ધ્ણા ૨૨૦ સ. ૧૩૫૮) 


(૯) નાન્યતર નાતિનુ આંકારાંત બ વ તસુ રૂપ“-છીપણાં' 
(આરાધના, સ ૧૨૩૭૦) “ખાંડા (અતિચાર સ. ૧૩૬૪) “કુપ 
તલાવ કીતા કરાવ્યો? ( ” ” ) “પુસ્તક લિખાધ્યાં? (” ”) 
ધાંદ્ણાં' (” '') આમ નાન્યતર ક્તતિના ભ વ તો પણુ હાલતો 
પ્રયોગ ચૌદમી સદીની અધવચમા ચયે! છે 


(૪) હકશુ”તે શુ”તા પ્રધોગ--આ ને પ્રથોગા ગ. 
“શટ શખ્દ ઉપમ્થી આવ્યા છે પ્રથમ *સા, ચિત્ર, વ્લિઝ ડપૅ 
મ. ૧૩૫૦ લગભગ વષગાગેલુ જડે છે, ને બીજ છા” વિક્રમના 
૧૬ મા કૈકા પ્હેલા મળતુ નથી “આડ કર્મ ડિચા લિયન્ઠ, ડિસી 
જ મિદ્ધિ” ધકેસઉ ભાંણુયઇ' (નવકાર વ્યાખ્યાન ગ્‌ ૧૩૫૮) ગને 
કરજ ઉપમ્યી નીચે પ્રમાણે વિમગ યઇ આવેવા છે 


સ થૌદ્સજ પ્રા રેરિજસ અષ થર્સઝ-રિમક પડી ને કાશ 
પડી ગયા ઝે; તે નીચે॥ શક્ષ ઉપગ્ધી નદ રાકાય છે 


ન્યૂ જૂની શુજરાતી ભાષા 





.--._.. _. -----ડડઝડઝ--ડડઝડઝઃ 


વિતિઝ 

! 1 

સ્કી 
કિસુ' કિંમિ્ક (સં. ૧૪૫૦) 
1 જ 
કિસ્‌ મિઉં (સ. ૧૫૬૦) ઝી 
| 1 
કશુ સ્મ 


1 
શુ 


(૧૨) વિશિષ્ટ વણ પ્ેરફપ્ડેદ-- 

* (શ) બ સે। ગઃ--હિંદીમાં રવર, મરાડીમાં ઝને ને ચુજ” 
શાતીમાં 'ઉગર્લુ”. મરાદીમાં મળ ૩૦૧૬ ને થ ઊડી ગયે!; હિ'દીમાં 
ત થમો, ને ગુજરાતીમાં ગ થયો આ [ેરપ્રર ચુજરાતીને ખાસ 
શણાય* “ઉગરિઉં ધાન્યું” (ઞ'દર્ભ ૪૯-૪, સ. ૧૪૧૧). 


(૫) ળ ને! ₹.--આપશે-ખપડે' ના જેવો ડ્‌રદ્ાર પણુ 
ગુજરાતીનો ગણાય. સધુના-ગદુળા -ટયના ઉપરથી “હુવડાઇ? (સ'દર્ભ 
૧૨-૧૧ મ. ૧૪૧૧) 'હિવડા' (સપક્ષેત્રિટાસ ૮૩3 ગ'. ૧૩૨૭), 


(9) સ્ત નેદ ₹ઃ--જિમઝન ઉપરમી 'વિહુ'ડણુ? (વ'તાગિદિ કાસુ 
ગ ૧૨૮૮) તૅમજ 'કહુલીરાસ' સ. ૧૩૬૩. 


(ર૪) ત નેા જુ.-સં. સપતી પ્રા. સવત્તી ઉપરથી હિંદીમાં 
શૌત, મરાડીમાં સકત ને ગુજરાતીમાં સવફી-સરજી-'સોકકય? ચાય 
છે. આ ફેરફાર પણુ ગુજરાતીનો ખાસ ગણાય. 'સઉકી? ( ગ'દજ. 
૨-૧૨) સં. ૧૪૧૧માં વ્યુત્પજ્ન થમો છે. 


હેયભાષાનો અવતાર ૧૭ 

ઉપ? પ્રમાણૅની પિગિષ્ટતાએ આશે ડિ ગવતના થાદમાં ખે 1 

ની અધ4ચમા ઘણી પ્રચાગ્મા આડી હેોગાથી ન્તૃતી ઝુત?માતીની પૂર 

અવધિ મ ૧૩૫૬ ગગભગ માનવા ડ ડૈમાઉ ષુ સ યરપ૦- 
૧૭૦૦ મડીતે ગાળા ત્તૂની ગુ-૪મતીનો ગણા4 


અતાચીન ગુ“૪માતીના વિશિન સ્વરૂપ વાગ્તે નીચેના પ્રયાગોની 
ગષ્તુના થઇ ગક 


(૧) અચ્છે? ગર્કનામ જેડ *વચે તર્તન થળના પ્ર યાતો પ્રામ 
(2) સર તે 3૩ જૃના મ્ગમ્યુન્મના ₹ ને ॥ રપે વિકાગ 


(3) 'આરનઉ; 'લખિ€' જેવા જૂતગળના :૫ મ# “આ યે 
ધલખ્યો?, રગે? 2પનો બહોળા પ્રયોગ 


(૪ ૪ને રતે બત્ને શ્ર ચના વિરોનક ઉપન્યી મમગારુ 
[રાત ને ય વે “લખબુ? મણુને બતને “મ4'માં થા4 છે તમ 


(પ૫) વૈદિ- ગભ્,તમાથી વપૈશાચી પ્રાઝતમાં આતના ઇ તે ૪ -બીજ 
ગ્રાનૃતોમાં “ નો # થતો! નથી તે અનિ;ત રૂપે ગવ છે 
હાત મગા ને ગુ”૪મતીમાં અસયુશ્ત સ્તો છ થપેનો ઢે 
આ પ્રમા મુખ્ય મુખ્ય માર્ગઝચક સ્ત માની માદાય્યધી નની 
ને અવાચીન ચ“૪મતીનતા ભે પાડી 4 1ય તેમ છે 


ન્તૂની સુન૪મતીના અભ્ડામીએ ઉપ્મ ઝુહ/મતના ગએ- પક 

ત્તગ્ફ્થી એ વા આગેપ છે ક ત્હેમને માગ્નાડી ને જેન ભાષાને 

સૂની ઝ૪મતીને નામે યુનિકર્ગિઝીમાં 1થી અમાડી ઠે આ ન્વતની 

સમનો/ત્તિ 341 પ્રાકૃત-ન્યપત્રશ ડ્ગગતા અભ્યાગ] અભાત ગચર, 
૨ 


પ્રક્રણુ રજી 


ઘાગ્વ્યાપારના કેટલાક સિદ્ધાંત 


ઉ) સ્વરભાર(4તલ્લાઇ--ગળ્દનૃ ઇવટનું સ્વર રપ તયા? -મ્વામાં 
સરકાર સગતતો બાગ ભટ ઝે. સ્વગેને દસ્ત દીગમાં વ્ય વ્યા છે 
તે માત ઉચ્ચાગમા લાગતા ગમયના ધોરણે પ૦ તુ આ ગ્તગ્ભાગ્ને ગ્વ- 
ના હગ્વત્વ દીર્ધત્ત માથે બહુ ગબધ નથી અમુ- ત્રતિ ઉપર ને 
ખાઞ ભાર નડવામાં અવ ઝે «ને -વરભાગ ડહે કે માસન ગભ્માં 
ગ્રથમની બન્ય લૉતમાં તીને તગ કે આગ્ડનભામ રા ત્રનિ 
ઉપર પડે છે. જાણતા પ્ેગ્ક સ્પ “જણાવ*મા જાનો જ થઇ શ્રુતિ 
ડુકાઇ છે ત્હેનુ 2ણ ગ્વગ્ભારતે “સા “શતિ ઉપર પ-તા તાસ્તે 
આ પ્રમાણે ઉત્તગ્ની શ્રતિ ઉપ ગ્વગ્ભાગ્વે પડતા માટે પૂર્જ શ્રૃતિ 
ડુશય છે બીજી મ્વ-ભા? ક્મ્તો નવો છે મ ક્સ*્માં ગ્વ2ભામ 
રી ઉપગ હતે. તે ઉષગ્થી બનતા 'ડેગ' શબ્લ્માં પિત *એ' ગવ2- 
ભ્‌? ૬ ઉપ્‌ઃ ગ્યા ગિવાય ગતી રકે નહીં, માટે તે ફો વાગે દે 

મ્તગ્ભા* મબધી નહાર અબ્યમ ગહુ નથી «તા એર માગત 
ડતો! *્ટ્તે નિથય થયે! હોય તમ વાગે ઢે તે એ છે ડ- 

(૧) મન્રતમાથી સબ્ત્ને પ્રાફતમાં આગતા “₹સ3% મતડોવે' 
સૃનથી મયુમ્ત ત્ય જનતી પૂર્ટ શતિ જે દૃગ્વ થાય છે «નુ ડાર 
ભાત સ્‍્વગ્ભાન્ને ઉત્તમ્ની સતિ ઉપમ હરથી પહત વાગ્તે છે ચયુશ્વ 
ન્યજનવાળી ફ્વતિ ઉપગ 2વગ્ભા? ગ્રા,ત-અપલનમાં પડતા જેદમ 
તૈ ગગધી 

(૨) બીન્ઠ ટાચ્ખ એ છે કે મન્ર્તમાં મયુશ્ન «4-7નગમાં જે 
બિન શિન ડર્ણુગ્થાનાના વ્યજ્ન હતા તે પેણી માટ મ 111 


# 


જૂની ગુજરાતી ભાષા 


“ક.--ઝડ----------“ક--ડડડ 


વ્યજન ઉડી ગયો ને માત્ર એકજ ગ્ધાનનો મગળ વ્ય'જન ખેવડામે! 
તે પણુ બતાવે છે કે ગ્વગ્લા? ગયુક્ત વ્યજ્નવાળી શ્રૃતિ 0૫૨ 
પડવો જેપયે 








(૩) તીજ ડાગ્ણ એ છે ક «છા પ્રથમ શ્રુતિ લેડી શય છે 
ટા તે અમ્વક્તિ હોવાતે લીવ ઊડે છે, અમ મામાનન્‍્ય રીતે મ્વી- 
કાગયુ છે પ્રથમ શ્રુતિની પછીની શ્રતિ 0૫૦ ગ્વ?ભા? પડતે! હોય 
તાજ પ્રથમ શ્રુતિ અમ્વમ્તિ ફહેવાય પણુતે બીજ શ્રુતિ સયુક્ત 
જ્યજનવાળી હોય અતે તે'વે પ્રગગે તની પૂર્ગની શ્રુતિ ઉપ? મ્વમ્ભા? 
પડતો માનિષે તો તે કૃતિ અસ્વન્તિ ન ફહેવાય, અને પન્ણિમે ઉડવી 
પણુ ન જેધ્યે. છતા ઉડે તા અમ સ્ડીડાસ્યુજ પડે 9 મ્વગ્ભાર 
ગયુક્ત ન જનવાળી શ્રુતિ 0૫? પડે છે ઉદા૦ મમ્તત-ગસ્મિછ-ભિડ, 
અમ્યવઈ-ગગ્મિત્ત₹ ભીતર નાશ્ે-ગ-૪૪-જે આ તખ શબ્ટોમાં પ્રથમ 
શ્રુતિ લેડી ગળ છે તે અસ્વશ્તિ હોય તો લડે, એટલે અગ માનવા કાગ્ગુ 
છે % ગ્વગ્શા? ચયુક્ત વ્ય જનવાળી થતિ ઉપમ પડવા જેપમે છતા 
એમ માનિમેકે ગસ્કૃત, પ્રાકૃત, વગેમાં ગ્વગ્ભાગ ગ'યુક્ત વ્યજનની 
પૃવ' શ્રુતિ ઉ૫? હતો. પ્રણ રુજગાતામાં આવતાં ત્ય્ટાથી ખશી ત્ટેની 
જાડેની શ્રુતિ ઉપ? આવ્યો, એટલે પ્રથમ શ્રતિ લડી ગઇ અંમ જને 
દ્વોથ તો સરિમટ માંથી અ અપભરામાં લડી ગયો. છે. વળી મ્વગ્ભાર 
ખમતોજ મો છે, એમ સ્‍ળીકારવુ વિગેષ માગ્ય છે સમ્કૃતમા ચયુક્ત 
શ્રજનની પૂ શ્રતિ ૨૫૦ સ્4ગભા? હતો તે દતક સમોને મત્રધી 
મરાન્તમા મયુક્ત વ્ય જતવાળી તિ ઉપ? મ્યો અતે રીક મગોન- 
છોવે યન ગ્રવર્તતા ઞયુક્ત વ્ય જન લડતા સ્વગભાર ત્યાથી ખશ 
જે ગશ્લ્મા પર્વ ક્તિ ઉપ? પનો ત્યા પૂર્વ કુતિ દીવ થઇ 


(૪) નોથુ' કાન્ય એ છે ' યુક્ત વ્યજ્ન ઊડતા પૂર્વ તિ 
“યી વખત દીર્ન થતી નથી. શન શાગ્ણુ એ છે ક ન્વગ્ભાર મૂળની 


ન 


વાગ્વ્યાપારતા કેટલાક સિદ્ધાત ૨૧ 





જગ્યાએ ( મયુકત વ્યજતવાળી ઝતિને હૈકાણે )_ ડાંયમ ગ્હો છે 
એટલે ગ્વગ્તુ હસ્વત્ત દીધત્ત ગ્વરભાગ્ને જ અનવબે છે માહિ-સરિ 
“નથી, ૧ર૫4-કરતત્ત-ડ2વત, મટ ટર્ન આ શખ્નેમા ગયુકન 
વ્યજ્ન (ડવા «તા પ્રવ ગ્વન હૂન્વ ગલો છે તત ડાગ્ણુ “થી' 
“ત હ #તિ ઉપ?જ સ્વગભાર ર્વ કે 





આ ચામ ડાગ્શોને બીવે છુ અમ માનુ છ 9 પ્રાકત-અપબ ગમા 
૨4શભાગ મયુક્ત ન જ્તનાળી કૃતિ ઉપ2 પડે છે વયતે-પ્રા -૧૪૪ના 
ગુજગતીમાં મે રપ થાય છે “વધવુ” તે 'વવાતલુ? આ બે ૩પ ભિલ 
ભિત્વ સ્થળે સ્42શ॥? પડવાથી થથા છે “વમા સ્વમભા? “ત્ર! ઉપ? 
છે ને “વાધમા ધ? ઉપ? પડે છે જુટે જુદે સ્થળે ગ્તનભા? પડ 
વાથી એકજ તેમજ લિલ ભિન્ન ભાષાઝામાં કેવુ પરિણામ આન છે, 
તે નીચેના ઉદાહમ્ણુ પરથી સમઝાશે - 

(૧) ખગાથી ને મગડીમાં અપ સર્નું અનુક્રમે શામી ને માશ્રી 
થાય છે હિન્દીમાં ટમ ને ગ્રુજગાતીમાં *અમ્હે' થાય છે 

(૨) ગુજમતીમાં ગ વતે ગ્રા ૧૬૨નુ “વધે' તમજ ધવાધે? બે 
રપ થાય છે 

(3) ગુજરાતીમા ૨૪ ઉપન્થી 'કાન' ને *ડતેઃ ખે રૂપ બને છે 

(૪) મદ્ર ઉ૫2થી ગુજરાતીમાં “ભલુ” તે બગાળીમાં “તાત? બને છે. 

(૫) સ ઉપગ્થી નૃ ઝુ મા “સાલ? તે અર્વાચીનમાં “મલ? ૩૫ 

બતે છ 
($) વસ્્રતે ઉપરથી જૂ ઝુ 'પાચગ-પચઇ? ને અર્વાચીનમાં પચે' 

ફૂપ બતે છે 
(૭ અભ ઉપરી “જાત? ઝે જુ એ ૪૧ ખતે છુ 
(૮) ઉજ ઉપ2્થી સાન ને 'સતે!ઃ ખે રૂપ ખને 


ગ્ન જૂની ચુજરાવી ભા । 





() અ ઉપરી રિંગમાં જસી? ન 12તીમાં ધાણી? ક 
૨૫ થના 


(૧૦) 4ન ઉપગ્થા તાત 1 નની4તી' 1 ગપ ૩? ગતીમાં થડા 
[૧૧) વાહન ઉપન્ના ખત ૬ ખાત 3 3 34 


૧૭) ૧7% ઉત4-થી મવા ન ગાત 1 4 ગામળ'માવો 
રપ 41૫૩ » 


(૧૩) જત ઉપરમાં '્ટાપર ન વપ્પન (2૫૦૫૩૨) 1 પ થય 


(૧૮) પ્રવ કે નત વતક ઉપમ્ની જદમાં “ત? ને ગુ”માતીમા 
પષાતછુ પ। રથ 


(-) રીવ સલયાનજોવ--( ચયુશ્ત ગહન ગએ નતત 
ઊતા [ર્વ 242 દીત) 


ત્તૂની ગુ”ગતીના હત પટી આપડાના નમનામાં આપદા વતત 
વન્સ ને ર્‌” ગળ્ય નાષ્યા દ આમા કતરી તિમાં ચયશ્ત વ જત 
« 14 આપગે “ગાત; 'પ્ણેધ્યો? જીડો? જે ગા મયુ ત ગજ્ન 
તગ?ના ર૫ વાપન્મિ ૭િવે તે ઉપગત ત્માં પૂર્ર 42 દીર્ડ ચનો 
ઝે ગ્રા;,ત ભા॥માં ગસ્ફૃતમાથી પ્રા,તમાં આતતા ગગ્દ॥ ગયશ્ન 
ગજની પૂગને! દીર્ગ ગગ? ₹ૃક્ય નઘોમ સત્રથી «મ4 ગનતો 
નાથ પ્રા શરતો, શત પ્રા રની અસ્ર પ્રા વત્સ, ગગેરે પ્રાકૃત- 
અપભ્શમાથી -ન4ાચીન ભાડ॥ઓમાં આનતતા તેથી ઊતર નિયમ 
તા] પડી મયુશ્ત -જતમા એક તજન ઉતા બતુધા પૂર્ઝ 
મનર દીપ ડળ તે આધાન “ત ને 'રીડું? રૂપ ચયા છે તેમજ 
સ.1ન પ્યાત'; મોતનું “માગ , જૌનુ રારી' થિથ્લર નું ધીએ? 
ર"૪નુ ઊભ સિસ્થદ્યુ ૭ ઊખે' ગુન્મેનુ 'જાતેો*, (જ નુ 


ઇન તગૅરે જેતા ખા હુપન થાવ ૬ 7 


વ્‌ાગ્ગ્યાપારના ફેટવાડ ગિ દ્ધાત ગ્ર 











આ નિયમ ગીત્ટ ષ સસ્,ત ભાડામાં પ : પ્રગતતો “પડી 
-*% ૨ર પડી? આડતા અ ભબજત '-તો ને પૂડ સ્વર દીવ 
ગનતેો વગણ સ્ત - ૧ર લત - ૧૩13 સ ૫૦૪ સનો માવ 
કવા તમા 7 3 ઉત (₹”ક સ્ક રડ નન્‍્ડપ્રાન 
મા ચા નિ1મના યથા ગગ્ન-તાડિયા ₹"ૃત્ર 1ન્લ્ઝ-- 
નૌળ્રટ તગઝતિ-થઈ”-૪૧૪ હત-₹લસર નડ ૫૫)/-૩૦-ઞગાનળ 
નશ -ઝશ્મા-ગાળે પમ વસ્ત ”હિળ-રતન-ફાસિતજા આ 
ચમનમાં ?ર#તુ .પ-્યયશ્ત સ ત્તઇત ર થત! પ1 સ્વનરય 
ચ1ગુગપ્રા,ત ભાઆમાં 4પ2ણુ હત 


€-ટ* 
૧ જમમ્મવમ્મમળુસ્સુશ્ર જીઅસ્તિ 2 (વસુ 9--2૧ ) 
૩ મશીમા નામ મ રળ ન તશ્મમતુવ”ઈ”( ૯૮-૫૩) 


૩ “સઇ? વશ-તરલ ગદર ગામા મ-ન્વત 1 & પ્રા- 
મ ૧૮) 


૪ વિરાનમ્યાળા વ ૩૧૧-મરા૪રનત વાતર 
સમન ( , ૧૮) 


પ “વત્મ જાણિળઇઈવ મગીઈ” | વમ હ૩-૧૫) 

૬ સત્તત શિમ નાત ૨૩૪ સટ ચ્ય અરર સ્ોત્તી 
(ગાથા ૩-૩૨ 7 

૭ હેમાયાર્દ *ન ૮-૪-23 મર” મર મા ત૧૪ 


ક્મટ 242 ૫-2 થીમટ વગેરે પો ગાષે છે તે ગંધાતા 
ઉપ? ત્ણાગા પ્રમાબૅ મયુશ્વ સજન એક ગન 


જૂતા પૂર્ફ મ્ગ દીર થોડ 


() ગણ ૮-૧-૪૩ રહવશવના શમાં રીધે” માનત, ૫, 
તની માથે વતતા ત્ર ₹,થ જ્ઞ ૧,મ,નોા લાપ થતા શ, ૧, 
નતી પૂર્વના સ્વઃ દી4 થયાના થ્રગા ઉદાહન્ણા નાધ્યા છે વસત: 
ગ્રા કાનનો, વિત્રાત મા વીમાનો, વિશ્ાન પ્રા વીયાનો, મગન ગ્રા. 
સળમો ૨4 ગ્રા રામો મશ્ય, ગ્રા ગત સિન્મર -તીતટો, વગેરે વના 
»તા આ તા માત અપનડાદરપ ૪, પરતુ ભાષાનું વલખુ એથી 
મુચિત થાય છે કરત ભાષામાં ઝોથી ઉવક્ ઘળી વખત્‌_ માદા 
વ્યજન સયુક્ત બને છે, એટલે પ્રારૃતભાયા બહુધા ગ'યુક્ત વ્ય જન 
ગ્રતયે કેચિ ધરાવતી લાગે છે અતે ભાષાની થિ એટલે તે ભાષાને 
બાતનાથ્ની કચિ ત ડાયના લોકા પ્રગળ, એટલે ત્ડેમના ઉશ્ચાકેમા 
પૃખા કાશ્ન્ય તોય તે સ્વાભાવિર છે 

ગુજરાતીમાં અને ખીછ આર્ય ભાધ'એમાં આ સ યુક્ત જ નનો 
લોપ થઈ પર્સ -49 દીર્ક થવાતૃ વલણુ થોડા ઘણા પ્રમીણુમા 
#ણુય છે. પન્તુ રીપ મઘોતછોવ એ ખામ ગુજગાતી લ્રાષામાં 
વિગેપ પ્રતત છે. ત્હને લીધેજ 'શુ શા પમાં ચા?'ના ઉપહામને પાત 
ગુજગાતી ભાષા ચળ છે. તે ઉપટામ માત ભાષાનુ માર્દવ સ્રચવે છે. 

ગધુક્ત વ્'જતનો લેપ થઈ પૂર્વ સ્વ? દીર્ધ થવાતું વવણુ વિ. 
મ. ના ચોંદમાં મેકાથી સ્પ રીતે જણાય છે સ'વત્‌ ૧૧૭૦મ૫ મયા- 
મેવી “ખરતસ્પટ્ટાવલીયટ્પદ્ાનિ*માં હિટ્ર, વુત્તુતિઝિ, વિજિત્તર, 
સટૂડ, મટમ્યડ, સચ્તુ જેવા ગયુક્ત વજનવાળા ઘા રૂપ છે. પણુ 
ગવત્‌ ૧૩૨૭માં 2ચાયેવા “સસેક્ષેત્રિરાસા'મા વાઇર્‌, અમર, થાજ્તર, 

નઝર, આમ, મૃતક, તૂત, મા ચરા, તૅમજ પુત્રીવર, લુગ્સર, જઈ ૧૬, 
વગે* રૂપા પણ્‌ માલૂમ પડે છે. પરતુ ગવત્‌ ૧૪૭૮માં ગ્ચાયેલા 
“પૃથ્વીચ'ઠચરિતઃ મા સયુક્ત ત્વજનનો લેપ થઇ પૂર્વ મ્વઃ દીર્ન 


અયેણુ રૂષ ઉ્ચિમ થઝુ છે. છર્તા તેથી 1વિમ્દ રૂષ વપરાયેલા જડે તો 
તૈ વખનારની ૨થિને આભારી છે. 


વાગ્યાપારના કેટલાક સિદ્ધાંત શષ 


ડઝ 5ન્‍5:28 
સયુક્ત'ન્યનટ્નતો હડ થવા છતાં ધણી વખત પૂર્વ સ્વ? દીર્ધ 
થયેલો જણાતો નથી, «નું કારણુ સ્વરભાર છે. પ્રારૃત-અપબ્ર'શમાં 
સ્વરભાર સયુક્ત લજન પર પડતો હતો. એ આધારે પૂર્વ સ્વર 
મુટ--બજતારનયઇમ 7 ભ ક ઇન કન પ 
દીવ ડયાં થાય, તે ડમાં ન ચાય તે નિયમ બાધિયે, 


(૧) શખ્દના ઇખ્દના ગુજરાતી રપાન્તરમાં સ્વરભાર્‌ સયુક્ત વ્યજનવાળી 
જુતિ ઉપરથી ખથી પૂર્જ-ઝુતિ ઉપર -પડે ત્યા પવ સ્વર દો 
(ચાય છે. તત. ત્રા. ચન્યર ગુ ચાચર, રસી પ્રા. (જી- 
નગ્ન મા મર્યો ગુ. નાગો, ૫૧૨ (દે. ગુ. ધારો, નર (દે) 
નાક, વગેરે, 






(૨» આ સ્વરભાર રાખ્દના ચજરાતી રપાત્તરમાં મળ સ્યળે 
(મંકુક્ત વ્'જતવાળી યતિ ઉપર) કાયમ ર્હે તો પૂર્જ સ્વર દીધ 
ચતો નથી. વવ તરા. પદ્ધતત રા. પલગ, માક્તિ ગ્રા, નતિજ ચુ. તથી, 
વત્ોવવીત થરા. . જ્મ ચું જનોઇ, વગેરે. 


(૩) સ્વરભાર પૂર્વની ઝુતિતે બદલે ત્હેનીય પૂર્વ યુતિ ઉપર 
ખસે તોપણુ પ્ર્ષ શૂતિ કાયમ રહે છે. છ્ટહ્થવ ગ્રા. છરટઝ ગુ. એકડું, 
સકરુક્વ-પ્રા સઝુડુ*્ક ચું સાકટમ, મોજ્ૃત્તિના” 
ગાશ્મટી, વગેરે. 

(૪9 સ્વરલાર સયુક્ત વ્યજનની ઉત્તરે “અસે તોપણુ પૂર્વ સ્વર 
અવિકૃત રહે. તતધાર:-પ્રા. ઘસરાસે ગુ. સુચાર, પ્ર્તામિગાન - ગ્રા. 
પન્યટ્ભાળ ચુ. પિછાણુ, જાપ્ટમન્ટઝ-૨૪૯૦૪૭ ગુ. કેડૉડુ, ₹તતનાત 
મા. સતવાગ ગુ. રતવા, વગેરે. 

(૫) સયુક્ત વ્યજત પૈકીને! છેલલે વ્ય”જન ટ્‌ હોય તો તે મોળા 
પડી પૂર્જ ક્વરને દીર્ધ ખનાવે છે. શક્ળય-ગ્રા. અજર ચુ. - 
પ્રહ્નઃ પ્રા. યહ ચુ. પાન્હે, રપ્ળજ પ્રા. ૩૪ ચુ. લઊન્હુ', 
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(૬) ગયુક્ત વ્યજનનો ઉન્ચા? લાગા કાળ ગધી ચાલુ રહે 
અતે છેવટે આપોઆપ બોલીમાં ઞયુક્તપણુ ઘમાઇ તતય ત્ય્હારે પણ્‌ 
પૂર્વ ગ્વ? એમ ને અમ ર્‌ે છે 82 પ્રા મગે ગુ (૧) માવ (૨) 
મલ (અવાયીન) “માલ અઠ ઘારિ આપણુદ [વિ પ્ર 2૦2) 
'માલડા' |[ઉપમ -૦-) આમા “તની ગુજરાતીના ડાળમાં મયુક્ત 
વ્યજનતનતો લાપ થતા પર્વ ગ્વમ દીર્ટ થયા છે પગ્તુ જડે «્નેડે 
“મદો પ્રચારમાં રહેતા છેગઃ “મલ્‌! રાબ્દ ઉત્પન થનો તે'વી રીતે 
પ્રશ્તર પ્રા વ્ય ગુ પાથર ને પત્ધર-પથમે તણું ૩૫ થયા 
ધ્પાશર' જૂની ગુજમતીમાં વપરાતા “ગીલીઈ જવિ પાથર તિ ” 
(થુ પ્ર. *હ૬,'૩૩) 


(9) ગયુક્ત વ્યજન પૈ#ીનો એક વ્યજન અનૃનાગિડ હોય તો 
તે અનૃતાસિકતો 'કામળ અનુશ્વા? ગની પૂર્વ સ્42 દીર્વ બને છે, 
સગ્યદ-ગાચમ, બક-આક, વગેરે 


હ 
દા. ક 


૧, “એક દુમ તુહ્મ આંગ% સાલ૪, માય વિન્નેગ્યા તાન. 
(સીતાહગ્ણૂ) 


* “લેષ મેન અનઈ સાંચન્ઉિ', માથિ લીધી માતા,” ( ,, ,, ) 
“પુષ્ય પાપતુ એટ આંતર, ગવણનઈ દલિ હામ!” ( ,, ,, ) 


૪. “વેગઈ વચ્ક ર્વાલેઉ વાંકૃડુ તુહિ તણુઉં ઘર્‌ છિ સાંક” 
(વિ.ગ્ર) 


પ૫. “લહિઉ ભેદ, તિહઠાં વીર વાંદિઉ, લહ્મણુ ઉપર બદ.” 
(સીતાહમણૂ) 


ગાલિ દાલિ પ્રોમઇ ઘુતધોલ્‌, પાતિઈ બિધ કનિ ડડ્લેલ.” 
(પિ.ગ ) 


તિ 
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-ઝઝઝઝઝઝડડડડડડઝડઝડડ-:-:-:ડડડડડઝડઝઝડઝઝઝઝડ--------- 
ન્ડ 


૭ 'તિવ કૃમુત્રેપમ નાટ 2 લાંક ૨ લી” મૂ” (વ પિ) 
૮ “કસ ડવી અતિ વાંકુડી આંકુડી મયગૃથી નજિ ” ( ,, ,, ) 
હ “«વ સમોગિ કંપન ચદ” (ઢગ્ષિ ૧૯૭ ) 
૧૦ “જે નિ;ુક તેગ. આ-.મ્ડરા? ગમતા ચુણિ માઢી નઇ દમા ” 
(પ્રનિ) 

નયા શમન ગળુસ્રગ્નું ગાગવ્ા વદ? 9૧ - પડી «ષા 
અનુનાઞિડ આજો હોય અગર દડચિત્‌ આ પરતો વ્યજન અનુન 
નામગિડ દેવ કે સ્‍હા પગૃ અનુનાગિ-તે લીડ નતી સુ“/ગાતીમાં વશી 
તખત શા મા કોમળ ગના? ભળેવો ઉન્યાગતો ને વખાતો, હતા 
તે ૩૫ જિષ્ટ નહીં ગણાય ગગતમમાં “પાણી'ને ગહવે “પાણી' 
આ નિટ ઉચ્યાગ થાર છે તેમ 


૧ “પુત્ર તખુઉં આપિણ આવાંત; ઝઢઇ માશિ 4મ્ઉિ પકતાંન.” 
(વિપ્ર) 
મ “શોમાં ચદન ફેકફ્વ પન; મડપિ દી” માત ” ( ,, ,, » 
૩ 'છિદ્ગ્તણૃ તે ઢાદા રગ્ઇ, જ૧]૦ પાત અશહારા ભગઇ ” (, , ) 
7 “મોટા માશુમ મેહવઇ માંમ; પર્મ ધ્યાનના થે) ઠામ ” (, ,, 7 
તા. ક. શી સરામગવ-- 
ગયુક્ત વ્ય”નતો લેપ થના માધાગ્ણ ગીતે પૂર્ઝ સ42 દીર્ન 
થાય છે ગર્તત થરા7 «તયે, એ «નતતો નિયમ તથી, ડાગ્ણુ 
અર્વાચીન ગત૪ગતીમાં “«ગી% છે', અવે! અલે, (રિ, 
ખસછઝ અતર, મ-ઝ૩ ) ડગેમ્માં મઉ સયુક્ત વ્યજન હોડ છતા 
ગગોગવોપ થમે, પાગ પૂર્જ સ્વર દાર્ટ થવો નથી, ત્હૅનુ રાગ્ણુ પતે 
મતાત્યુ કે એટતે મા । મંમોગનેપ ખાગ સુલની વગ્તુ ઝે આ દષ્ટિએ 
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જૂતા રૂપ સાલ વામ તપાશિયે ખ્ડાગ આપેલુ ર૫ જે તે ડાવ્યમાં 
વપશચમેલુ છે, ને કૌગમા મૂકેલું રૂપ ત્હેનુ જૂનુ અપબ્ર રા રૂપ છે, 
એમ સમઝવાનુ' છે 


(૧) મવત્‌ ૧૦૬૦ («ગૂસામિર્યાન્ય પ#્તઉ (૧ન્‍ત૩), ચાતિઉ 
(ચ”્ઝિ), માગિ (નિમ) ધનુ (સસ), લપત્ઝ્ત (૩ળત્ર) 
બોલીજઈ [થાગ્્ત્રિટ), વાજ 1થઝિઞ), પૂખ્ઈ 1પુન્છર), ખૂઝિયરઉ 
(3સ્તિઝ), દાખીઉ (4૨-42), દી'ઉ (રિર્ટ૩) મુઝ (મન), 
પાષ્િલવઉ (વગ્છિત્કર/, (ઉ (૨?િઝ!, ઞાઝક (મરજરિં), 
આડઈ (ઝણવિ), અનઇ (મત૬), :*0 (છછુ૩), વગે. 


(૨) સવત્‌ ૧૨૮૭ (રંડતગિમ્મિસુ) ગોર (મોસ્ટ, માઝિ (મગ્લિ), 
પામ જિણુ (વશન ગ્તિણુ), ધતુ (ઘન્યુ), પાગ (૧૪), પાવાટએ 
(પલક, પહિલઈ (વદિન્ટ્‌ , દીજઈ (ટિગટ), અ૭ઠઇ (શ*૪ર), 
તાસુ (તલત), અષ્વિહ (સવિ), વગેરે. આ ઉપમાત દીમઈ; 
તૂસઇ, દાહિણી (થિલ્લસટ તુન્નડ, રકિસળા), વગેરે રપો તો 
પ્રાકૃતમાજ આ નિયમ લાગુ પડી બતેલા છે 


(૩) સવત્‌ ૧૨૨૪ (ગસક્ષેતિગાસ) ઉવઝાય (સવઝ્સા), ધુતુ (ધન્ત), 
દુલહુ (ટુછઇી), અનીઅ (અન્ન), સોહગ (નોર), આધઈ 
(ભક્સર), પાછઈ ઉચ્છર), ચઉથઉ (નસત૦), જેઈજઇ 
(જોદ્ઝઝર), ચાક્તઉ (થત), પહિવઉં (વદિન્ઝ), ખીજઉ 
(પિત્ત), આગઇ ઉઝમ૫૬), કહીજપ્ત (જટિમિર; ગાતમઈ 
ઉત્તમર), આડમઉ (પર્ટ્મ૩), નથી (મત્ય), મૂલુ (થુત્ઝ), 
આગઈ ઉ4332:), કડીજઈ (જિગર), વગેરે 

આ પ્રમાણે સયોગલેપ થયાની રારૂઆત ગ. ૧૩૫૦ પૂતે' થઈ 
ચૃક છે 
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(૩) અસ્ત્રરિત પ્રથમ શ્રતિતેા લે!પ--શક્દ્ના અત ભાગની 5 
મધ ભાગની શ્રૃતિ (5711401૯) ઉપ? ગ્વ?ભાર પડતા પ્રથમ શ્રૃતિ 
અમ્નગ્તિ રહે છે, પત્ણિ।મે ઉશ્ચાગ્મા તે ત્ૃતિ ગૌણુ બની «તય છે; 
અને નણી વખત ત્હેનો લોપ પણુ થાય છે આના દ્રણા શખ્દો ગ્રજ- 
મતીમા વપગય છે આ નિયમ સસ્કૃત ભાષા ન્રેટલે ત્તૂતા છે 
તેથી પણુ વિગેષ છોડા ગભવ છે 
(હ) સસ્કૃતમાં- 
કૃ ઝવ ₹ ને સવિધ-આ ગે ધાતુગામાં પ્રથમ મ ઞગ્કૃતમાજ 
વિપે લોપાતા અગમ ને બદનતે તતાત તથા અવિરિસ- 
ને બદલે વિશ્તિ શખ્દ વિ-“પે વપરાતા 
૨ અગમ્‌ ધાતુનો અ અવિરાગ્ડ પ્રત્યયો! પૂર્જ નિત્ય લેડી જતો 
૩”7ગપૃષ ગખ્દને મદતે ૧ શગ્દ વપમાતે 
૪ /કવનતને ગવવે થનત 
(40 પ્રાકૃતમાં-- 
૧ શૉં*ગેતી ગ્રાકૃતમા ક્રામીજો બદલે સજ સખ વપગતે. 
૨” તે ગળગુને બદવે ર ને જાઝ ગ્રારૃતતા વપગતા 
૩ ઝતેક તે ખદને ગેમ ગેન વળઘ-કતત્સો” (પ્રા ક સ હ૦) 
૪ ૩રક%ને ગદલ્વે રમ- ચાન્ના ૬મલીરે મસ્ત 
( તમુ ૧૩૫-૦૩2 ) 
પૃ ઞસ્પ#ને બદને જ#-સ્છ્ટ્ઇરિગ શ કાવૃર્લિ”(ગાગન- 
શ ૫-૯૦) 
૬ સતેન પ્રા નેન નિડવપે 
છ નવિ પ્રા વિ-વિ 


જુઠ જૂની ગુ7ગતી ભાષા 


(૩) અપભ્ર'ગમાં-- 
૧ રવમિશકિ મા2ે 4૪નટ- “જમવિના ૧2” ર2કન (નિ 7 
૮-૪-૪-૩ ) 





* તામ્તેત-ગમર માગ (:-“ત્તો વસ્યન રતિઇટ ૧૧૧ સેન ' 
(ભત્રિ ૧૩૪. ) 

૩ ચિજન્-વઝ#તે માટે “મદ ગવિન્ઝિ અવિ સ ઝુત્ટ.” 
(ભવિ ૧૮-૧૧-૧૧ ) 


(૪) ગુજરાતીમાં-- 
૧ ઝ#રિ-દવિ 'ધગ પિલેવી રણે દિવિ” (હન્ધિ ૫૮) 
*. , #» “દહૃતિ મવિઉ નઈ પરણી નાક” ( ગીતા- 
હમણુ-૬૮) 
ગધીશ-ધીશ*“ડાળ 0ર અગ્ણ્‌ થયો, ત્યા વગે ધામે 
ધીશ 2” ( નળાખ્યાન) 
'નમ્યા નહિ 'ા ધીશ” ( ડાદ ૭૬-૨૩ ) 
૪ ગશ્જ-ઉખમ-“ડામધેન વે ઉખર4-ઇ,'( વિ પ્ર ૭૫) 
પ શાતુલ્તક-ઉગ્તા-“પછિ જેહ કીજિ ઉગતા ” (વિ પ્ર ૩૧૧) 
૬ સતળ્ન-ઊવગ-“તુઝ ઉભા અતેકિ ઊલગઇ” ( -તા- 
હરણુ ૫૯૬-2૪૦ ) 
% છ સલ્યાપષિત-પમધ-“*હિઉ ધનુષ પરાડી? (, ૫૪-૨૮૬) 


હ 





#સધીશનો પ્રથમ ન ઉડી ગયો ત્માં આ ગિહ્દાત ઉપગાત 
ખીજ પણુ કામ્ણ હોતા મભડ4 છે “જ્વાસ્સધીશ જે'વા ગમાગમા 
છળ્જાક્થીશ એમ ગમતા “'ધીગ' શબ્દ રલો હાય આડુ ફઇુઃ 
૩ધીનમાં ખની ગુ *'આધીન* શબ્દ આવ્યો છે વ૧્ટીત, સ્તાવોનમાં 
વહાર લકવાપીનતો ભમ થના “આધીન” ગર થમે 
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શામળે 'પચંડી? રખ્દનો ત્રણુયા? મ્થને ગ્રયોમ કયા કે ગીતા 
પઇગ્ણુમા '€પનાડી શબ્દ વપરાયો છે “જતણિઉ ડહિના સ્‍ટક 
[નિ્ટા, દ્વ ઉપરાટિ હોઈ” (પ 2૮) હરિલીલાષોડશળામાં 
“જછે'ટ' શબ્દ વપરાયો છે, પણુ તે શષ હોના અબધી રઢ છે “ગ્વર્ગ 
ધગા પુનગપિ પાતાવ, નળે રહેટ તણી વટમાવ?' જરર રખ્ટ 
શુહ્ટ કે વિરૃત ઈતિ ગ ના ૧૬મા ગૈરમાં થાય તે વ્યાન્ત્બી 
નથી આ ઉપરાત માટે, બનવૂ , હદડૂ , વાખગે, વગે? રાબ્દ્રોમાં પણ્‌ 
પૂ્ડ અમ્વગ્તિ ડ્ૃતિનો લોપ થયે છે 
() મગરાય (હઘદદપલ્લ)--ેડેની જ'વી શ્રુતિ હોન 
તેમી ડુતિ આગળ પાછળની ગને,-પાઠળની વિશેષ બને, આને 
સગધ ડજો છે જાવત પ્રા પસ ના વન્ત ઉપચ્થી “સુહુત??પ ચાય 
-એમા ગ્રથમ [તિમા 2 ભળ્યુ તે નેડેતી ડૂતિને લીવ ક પરી 
ગષ્ધ્થ વ્યવજ્ન વને લાધે ગ ક્સ્-અપ કિર ઉપગ્થીન્ન ગુ મા 
વપનતુ 'ઝિજિ* તથા શેટે-ષસ-ગગિ ઉપગ્થી તૃ સું 'ઘિનિ? આ 
#પ૫ પણુ મગરેોષથી બત્યાછે સ્િત્ર્ત -2િજિટ-#ીત્ઝ ઉપગ્યી 
ક્ટીજિઇ -૫ થયુ તે પણ મગનેયથી 
ઉદા 
પ૧ નારી તેવ નામ *ગામીના અગગુણ અતિ.” (મ મો ) 
( મહક સાહિઈ મંહિયે ) 
* “મગ્નઈ ઘઈ ન ખઆઈડેઈક (બાક) (છુ પરપ 
૧૬૧*'૩2) 
- 'પિદિ આપણા ખીવા જેરડા નેય ન કેખ/” ( પણિ » 
દ કુ પ્ર ૧૬૨'ટ2 ) 
૪ “તે જવ્યા પાહે) કત્યુ ભલુ ' (પાહઇ) (બુ મર 
૧૬૧,૩૩2 ? 


૩૨ જૂની શુજગતી ભાષા 
પ “જણી દડ ઝ જમતપડુ ડરિકિ ચચુના ઘાત '' ( કરઈ ) 
(કા. ૨૨ ૮) 
૬ “શજસુ રઇ જે થાત કિ મ્યૃમ્ક્તિ કિહિસિ” 
(ડહિનિ ) ( કાદ ૧-૫૬ ) 
છ “એવત દાહાવૂ છિ મિઈ તેદનિ ' ( મડ ) ( નદ. 
૧-૦૪-૩ ) 

(પ) સામ્ય (30810૪3 )--મ4 પ્રચવિત શશ્લ્ના જે'વુ 2૫ 
બીન્ત પણુ શશ્દોતે આપવાનુ વનગ ભાષામાં ઘાત્ર જે ગિતોતિના 
(પ્રા ચિનર ધુનાતિના ધુનટને વીધે ઝયતિનુ [ગળ# .૫ થયુ તે આ 
માનવને લીતે થયુ ટે આ ગામ્ય ગ ગ્રાગ્નુ ઝે (૧) રપસામ્ય 
૫2) ઉચ્ચાર કે “વનિમામ્ય 

(૨) ૩પસામ્ય-સ્રમમ્નિ ગમામમાં વચનો આ (રઝામ્મી) 
ક્યાન્ખ ટે, ઝતા તેના આામ્યને લીડ અરનાનસ્તી ગગ્નાનબ રીતે 
થયો ૧્ત્રના અપ વર્સત્તને લીધે ₹ન્નું અપ કરર ચય મત્તમને 
વીઘે પ્રા વાળ્નનો, શરીન્લમો થયા 


મ સાર્થ જે'વા ગ-ાગાત ધાતુના મબ ધર ભૃતરૃદ તના મામ્ય- 
ને લીવે ગ ઇર્રીવાનુ પ્રા મટ૧ થયુ છે, તૅમજ સાકારાત ધાતુના 
આજ્ઞાર્ય ખી પુ એ વ ના નાહ્્યાટિ જે'વા રૂપના સામ્ય ઉપમ્થી 
પાની પ્રાકૃતમાં મારિ, સુનાટિ ર૫ ધાતુ નડાગત હાવા ૭તા, થયા 
છે ગ થ્રીળિ પ્રા તિન્નિના મામ્યને લીધે ચ ટ્ૂનુ પ્રા જિષ્જિ થયુ 
કે (હિમ ઝિ ગિજ્િઇ-ભનઇ-ગન્ને ) આડી તતના મામ્યને 
રૂપસામ્ય મ્હ નામ આપ્યુ દે 

નળી આપણે અત્રે “જયે છિયે, કરિયે છિચે* જે'વા 3પ 
તાપરિમે કિયે ત્હેમા ઉપક્યાપદમા અગાઉ “છે? વપરાતો તે “કાળના 
ગક।્મ્ણમા શામળના ઉનાહગ્ણુ ઉપ્ગ્થી ગતાત્ય છે ગામળ “અમે 


યાગ્વ્યાપારના કેટવાઇ સિદ્ધાત ૩૩ 








જનબ્ઝ છે,? “અમા ડન્ઇ છે? જે'વા રૃપ વાપરે છે “છે? પજ 
વ્યાજબી છે, કારણુ મુખ્ય ક્રિયાપદ્નુ 2૫ વ્યુત્પત્તિની દૃષ્ટિએ કર્મ ણિ 
ત્રીજ પ્સ્ષ એડ વચનતુ હોવાથી ઉપક્યાપદ ષગુ એક વચનનુ 
નેપ્મે. છતા પાછલા “ચેના જે'તુ જડે વપચના? ક્ાપદનું કષ 
કરવાની વૃત્તિ થતા આપણે હાવ 'હિચેે? વાપગ્યિ હિયે આને પગ 
સપગામ્ય ફડી શકાય. 
૮ _ ઘાલ નાહેમ્ખગગેમાં “જેડચે છે? ને બલ્લે ઘજી વખત “દયે 
કિયે! છાષેયુ વાચિયે છિયે આ અનુચિત ગણાય, છતા પ્હેલા પુગ્થ 
ખ વ મા ઉપક્ટિાપદતું “છિયે? રૂપ ડાળે કરી સ્થિગ થયુ, તમ 
તહેમ્ખગરાતુ 'જોદયે છિચેઃ ઘણે વષે” ગ્થિમ થાય તા નવાઇ 
જે'વુ નથી 

(૧) સલ્તમત-“આથમનુ' ને લીવે ૪૮ - મમત “શોગતેો' ને ગહ્વે 
જગમતો? શગ્દ થયે. “ડગમતું આથમવુ ભાણુ” 
( હમ્ષિ। ૪૫ ) 

(ગ) ગર્ાનતા 'અડવાડિઉ”તે લીડે ગાવ શખ્લ્નો “મમવારા' 
શયે।. “ સવત તેમ્મત્તાવીસએ માહ મસવાડઇ ”' ( ગપ્તક્ષેત્રિરામ 
-1૧૮) 

(ર) વાળવાવ ના “ભાણવ! સીતાતના 'તીગ્તઈ શગ્દતે વીષે 
ઘ્ાગવા) 'ખેતરના' ર્દો થયા તીચ્-માણુતો પાત શકય છે, 
પણુ ખેનગ્તો પાત ગડ્ય નવી છતા અતગ્સયૂચક ગબ્દ તરીકે 
“વ્રા' પાછળથી ગમે તેમ વપરાય 

(૪) મરતી ના ભત્રે' 'રાતર' ગે લીધે મસ શગ્દન 'ગાંઝરે? ઇયુ 
(2) *વતિસાગ્ય--એર ગબ્બો €ચ્ચા? નિમેષ પ્રચવિત હાતે 

ચ્રીવે તે શશદ વગભમ સમાન ઉચ્અરવાળા શબ્દને પોતાનો કે 

પાતાના જેતા ઉશ્ચાર આપે ઝે. આને ધ્યનિઓમ્થ ડહી ગડાય 
ડ્‌ 


ર૪ જૂની ગુજરાતી ભાષા 








(૧) દ્રમૃના પદુત્તતે લીધે પ્રાજ્તા પત્તમાં વચ્ચે છુ શ્રતિ ભળી વમુત્ત ચય. 

(૨) સટાળવના મટ્‌ળળવને લીવે મટાકર્રવત નો “હેરામણ' શબ્દ થયે. 

(૩) ત્રામૃષના 'પાવસ ને લીધે કરત ા-વલ્તત્ત-પાવજ નો “પાવસઃ 
ચયે. 

(ઉ વાગ્છતિ ના ધ્વૉછવલુ”ને લીધે વાચમસિનુ “વાંચે? શુ. 

(૫) જત્તાના ૬રિગિ-'કરી?ને લીધે જયવિતયાના ₹રિસતું પણુ “રી? 
થયુ. ( રામ કર્‌ીને એક છોક? હતે. ) 

(૬) મત્‌ ગેત્યય ઘસતો ગુજરાતી કાવ્યમાં જૂનો વન્ત વપરાતો 
* હેવાતે લીધે ઘ્ક્તિઝાવત ( જમણી ખાજૂના વળવાળે ઝને 
ખદ્લે અખાએ મ્દક્ષિણાવ'ત શખ? એમ ગ્રયોગ કર્મ છે. 

(9 'ધાતે-જતે? શબ્ઘને લીધે મેરન-શેળે'નો “મેતે? અજ્િષ્ટ 
ગ્રયામ થાય છે. 

(૮૦) સરે-ઉજે (અપ ) ના દને લીધે અપ નર-સર્‌ રૂપમાં સુજ- 
મતીમા “હૂ' ભળી જહે“-ત્હેૅ”? રૂપ ચયા છે. 

(૪) 'અમ્હે-તમ્હે'તે લીધે “તેગાતે, “જેઓને,' “આઝને,' વગેરે 
રૂપાને બદલે “જે'મને, ત્હેમને, આ'મને,' રૂપ આવ્યાં છે 
ઉચ્ચાર પ્રમાતે શુડ રૂપ “તહેમતે'; જહેમતે? “આપ્હતે' રૂપ 
ચાય છે. આ રૃપ ઘણાં અર્વાચીન છે. 

(૧૦) ચો? શખ્દને લીધે પ્રષ્યાચાત્તુ “ભટ્ટાચર ચયું છે. 

(૧૧) આાર્‌જ (ખોલવું) ને લીધે આટશાનનું “હાર? થયું, વ્હારબૂમ? 

હ 

(૧૨) સુટ (બગેબરી) પરથા “ઘોડે: શબ્દના ગામ્યને લીધે 


તોડે-કાડે-પાડે નખ્દ થયે. “ગાંડા ગાડે બોલે છે.” (ગંડતી 
- ગાઠ્ક., 





થાગ્વ્યાપ રના કેટલાક સિદ્ધાત ગ્પ 








(૧૩) સ્વાવાદ શરદને લીધે વ્યઝટાદ ગબ્દતો “છહેપાર' રબ્દ થયો 
(૧૪) વામીરના 'ાણી'ને લીધે વણ-૧લ્સ-પાહ-*પાહણીપવડ'તુ 
પાણીપત્રક? 
(૧૫) છાવમ્વ-«વથળ્જ ઉપગથી ફા અવાઝિક્‌ મે વીધ 'લવાજણુ' ચયા 
(૧૬) રિવ તા 'ગોખેવશુ 'તું સવક ના “ઉવેખલુ 'તે લીને પઊવે- 
ખજુ” થયુ ( ભાવણુ ઝઞજ્વ ના અર્થમાં 'ખેવવુ' વાપર 
જે ત્ચ્હારે પ્રેમાનદ બન્તે અર્ષધઃમાં એકક રૂપ 'ડવેખજુ” 
વાપરે છે ) 
(૬૭) મુરટ ઉપથ્થી “સોડ” થા પણુ મયૃમ્ના “મારને વીધે “ પરીત 
જૂ જ 
મૌ શિર ભોર ઢે” શામળે પ્રયોગ કર્યો છે 
(૧૮) દમ્જીતી વગાડવાતી 'ભ્‌ ગળ ને વીધે નાન્હા બાળક 'ભૂડાળ' 
ને 'ભૂગળઃ ફૂહે છે 
(૧૬) શૂટશન-પ્સાંકળ'ને વીવે વિન્લકસનુ “લગાંડળી” યથ છે 
(૨૦) પ્રચવિત “વરી? રમ્દને વીધે શ્રસ્યિ-ટેર્જ નું 'ઘ'ટીરારો” 
થયુ છે 
(૨૧) ૧2ર₹ (દડો) ત્રાકૃતમાં સન્દુન યાય છે તે રાગ્દ ઉપન્થી 
€ડ1* રાબ્દ ૬૦ના અર્થનો વ્યુત્પ્ન થતા ૨૦૪ ઉપગ્જી 
થન્રુજ વાચટ દદડે!? ર૩૦ થયે 
(૨) લુસયયોાગ ગજ્રા--જૂતી સહમતીના નપૂનામાં બતાવવા 
ગ્રમાણે “'પાડવિ?, “'પસાઉ* “અન્તેડરીં' *ભેડિગાડી તે “અડધ 
શન્લ્લે હાન વાપઃમાંથી લુપ્ત થડા છે નળીન શમ્દો પ્રચા2મા 
આતતા નના શકદાો ધગી ”ખત 4પનટમાંથી બધ થાય ટે અર 
અને: શખ્ને જૂની ગુજગાતીમાં વપરાતા તે અર્વાચીત ગૃત્ટ્ગવીમાં 
વુસ ઘય છે નાચે નપતા બેમ ધેોડા- જૂની મુહગતીના શખ્દો 


મ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


આપ્યા છે. 
જણાય છે. ) 


બાદક્માતા (વડીઆપ્) 
ઊન્નવુગધ્ર ચાવવુ 
ઉવેખનુ-તિગ્મ્કામ કમ્વા 
ઊખેવવુ-ઊંચે ૬કવુ, કવાવનુ 
નીકુગ્ચોકખુ, પ્રામાણિક 
ઉવાચ દોગ્વા 

ચગુગ્માર 

પાખેસ્કગ્તા, પછી, ગિડાય 
તવામ્ડનગ*ક્ષક 
જમ્નાવગનેવાળ 
આપણ્પઈ 

આક્ષણિયં ( નનતે, મેશ, 
આપભખુપા ( પોતે 
આકરા 

મેગળ-્હાથી 

ડવાર-મદદ 
5૦૦ 
પતાડાગ્વખાષુ 
ઉતટ-આડ્ટેડુ *્મ્તો રવય-મૈ 
લૃશ્વુ-મતાવુ 
પાહરી-ચોઇીદા? 
વ્હાવુ-છેતમાનુ 
ભ્રર્ડકાય2-મૂર્ષ્ટ 

' વહિ-તકગર 





નિયાછુ-નિદાન 
નવગ્મલેવ્લે (પ્રતોવિ) 
પાખમ્ગ્યોડાનુ બખ્તર 
ઓમાણૃગ્ધીમ2૮, હિંમત 
ભી હ્ગઝ્યાકર 
છીવમ્ડ્ખાગફૃ 
કા ડેઆન દ 
હેમમ્ગ્ધોડે 
કોાસીયાકાટનાં ડાગગ 
ભિન્દિમાવ-ગોફણુ 
કેડફખગ્કટાટ્ષ 
સાખવુગ્ધુ ટળે ચાવવુ” 
ટાડમડ52 

ઝાખગ-ધ ખના, ઈચન્કા 
આમનાગપામે 

પૃ તામ્ડ્ન્લાવત 
મૃધ્વુગ્ચેઃમ્વુ 
આયમ-આદેન 
માવ”ડઝહિસ્ર પશુ 
છ્રાણુ-ચક્તિ 
ખીગાદક-નાબિયેમ 
આસત્અશ્ 

સમ્‌ 

ક ] સમન 
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પાઠનવુગ્મોકવગુ 
ભેડિગ્તડગર, ૭ ઝાગ 
જગીગ-/ચ્કા 
પગાય રા 
પગમાઉ | વ્નામ 
અન્તેઉઃ-ગણી ઝી 
વંડનતસ્મૂર્ખ 
ઉદ્દસ-ઉત્ત્જ. 

ચાપાગસુ ૬૦ 
નગ્તિ-તપાગ 

મઇડ-મ્વય 
ભગનવુક્ક્સૂકવનુ 
આયથિ--ધન, અર્થ 
પડખવુ:-ગહ જેવી 
સિપ] નિસ્ક્ત, 
નેઢોન / ખરેખર, તૈયાગ 


અહિનાણુઃ-એધાણુ 


મમાહણી-હાથી ઘોડાનો ઉપરી 
વેદ-નક્કી 
જૂમહરગ્યમજ્રહ-ઝમે।2 
જૌહગ્-જતુગ્ણુ 
ઊવાવડા-બડનદ 
ડાણિ-ડથાનિકા 

ચોજ્ડઅટ્શુન 

પડપસપ્રલાપ 


સંઇમ્ડ્શરી* 

મઇરી-સખાી 

£--ભાત 

લાડગ્ઝજ 

લહ્ડગનાન્દુ 

*ગડગ્ચના, વાટ, પાવખ 
જનડારી 

મતુહાચ્-આતિથ્ય 

નીપ--અત્યત સ્પછ, (જિ હ્વટટ ) 

અનતદાત-પવિન, જૃત્તાત 


તા4ડ-તાપ 

ઝાપવુ-હાડનુ 

આહેડી-સિકારી 

થાહગ્-સ્થાન, થમ 

વાણુઉત્ર-નાણેતર 

જ્મલુગ્યમવ, નેડેતુ, એકત્ર, 
સાથે, નજે'નુ 

થાડતા-માફીના, અવરિષ્ટ, 

ઊગતા 
ગુડી-ધશ્ન 


આસના-આગચવપાન 


સ) રાયતાડી-સૈન્ય સહિત 
રૈવાડી 7 ગવારી ખ્છી શિકાર 


કાદમ--કર્દમ-ડાદ4 
અનેથિ-અન્ય , ખીનુે 
ઓવગૂ-મેગડ 
અવીઢઉં-અ.હ 


ટટ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
સ્કકન 
ખડેખવી-કુળદાદક 'મઉ્શાન્ત, મૂક 

ગાવઠી-મેના ભાદમ્ગ્ગૃહત્તર્ગ્મ્હોટા 


આવકઅકપવા ઓડવૃગ્વૃતગધમ્વુ 
ઉગ્ણ્કકગ્મુક્ત અપ્વ્ણમ્‌ મતઉ 

ડ્ર ન 1 થુ 
ગાનમ્ઝ્તૈયાર કપડ | સમામ થ 
વગ્માવગ્વયા પાડિતપાર્થ્ર-ગમેબમીમાં , 
તોબડુ-કનુ ઊખીદઉ-દેગવાુ* 
તોલાવવગ્વળાવત્ર માતતૃગ્મખતુ 


મપમાણ્‌્-મપ્રાખુ-બળવાન્‌ 





પ્રક્ર્ણુ ૩જી 
વાગ્ય્યાપારના કેટલાક સિદ્ધાંત (ચાલુ) 


(૩) “જઅવર્ભાર ચષ્સિ ”--ક ૮-૧-૧૮૦ ગ્રમાએ વ્યન્‍્ન્ન 
ઊડતા અવશિષ્ ર્દતા અનો ઉચ્ચામ થ થાય. મ્ાકૃતની શરૂઆતમાં 
તો અ લખાતો, પણુ પાઠળથી હનો ઉચ્ચા? ત્ર જેવા મતાં થ 
સખાવા પણુ લાગા હેમાચાર્યના પ્હેલા ઘષ્યા મેકડાઓથી આ 
ઉચ્ચાર અમલમાં આત્મા છે મવર્નમાં ન ને આ બન્નેનો ગમાવેથ 
થાય છે, તે ઉદાહરણુ ઉપરથી માથૂમ પડે છે. નતધ-તગઇ-તવર, 
પાતાજ-વામાજ-જવાઝ, મતા-પસા-પવા, તેમજ વિરતિ-વિજટ-વિતર્‌. 
તે ઉપરાંત ૪2*-કેમદ ચત. આ ૧ ઉચ્ચામ્ને 'લવુપ્રયત્ત યકાર્‌? 
ડલો છે રેઞગલ્તુ ચુજ- મા દિવિર' ચાય છે, તે આ દ 
આભામી છે. સુતાક-ભસાણ-સિરા- ગુ પરોયાળી. ગ્રમાણે 


થડ્ડુતિ ચુજરાતી ગબ્દોનુ' છેવટનુ' ગ્વરૂપષ ઉત્પન્ન મા શ્વાડો- 
4ગો ભાગ ભજવે છે 
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(૦ વશ્નતિ-આ વશ્યુતિ ચશ્રતિ કમતા અર્ગાચીન લાગે છે 
અપભર- -જૂતી ગુજગતીમાં હેતો અમત થયો લાગે છે રેવ ને 
વાસ્તે વગ્સ્સતિ શ્ર ને “સમે પ્રા પ્સંગ ૧ 3૪મા આપે દ 
જાર હેમાચાર્ય સૂત ૮-૧-૧૪ મા શ્ગિરો તે રેવમે બ આપે 2 
મામાન્ય રીતે દીર્ત સ્ત?, ઉ, 2, લ ગગેગની ઉત્તરે આન4તા ન % 
થ નો ઉન્ચામ થ ને'ત્રો થાય છે તેથી «હને વગૃતિ રહે 2 

મશ્ૃતમા શાપ્યુ-શશ્તિ નું ગાગુકન્તિ થાય છે અહીં પણુ ૧- 
શૃતિ હોવાતુ લગે ટે આ બન્ને ફૃતિએ રાગ્લ્તુ એકદમ પ્રમાણ 
કાયમ ગખડા થાય છે શ કાયમ રલો હોત તો તે લડી જવા 
મભવ હતા 
(૧) દુક-ણુ-0-સુવઃ 
(2) જેલ -જેમઇસો-કેક૪૩-કેવડે! 

($) નેસ્િતિ-રેગફ-રાવઈ-સ્તઈ “હતર છુરિઝિ ' (ભવિ ૨૨-૩૨-૭) 

(૪) સિતવવિ-ચિ1વર “ સિ14ર ખીર દરી? વીદ'( ,, ૪-૫-૧૧) 

(૫) ઇક્વૅ-દ્િવવર “ઝગષિ હિતિવટદ્ન માર” (, ૧૯-૬-૭૦ 

(1) 9*#-%ગ૪-૧૯૩૪-૫?4ડ-પડવડુ “શબ્દ સુણીઈ પડવડુ” 
(કાદ ૧૧૩) 

(૭) વર્ત્રિસ-પિઝષ-પતિ4ટિ-પવવટ 

(૭ શોવતિ-શોઇગર-મોમત્રઈ “આ અહ્નઈ માસવંર તૂ ! ” 
(સાતાહ ) 

(૯) ગપ્તાતિ-ઝસયફ-રવર (સિ. છે ૮-૪ ૪૧૬) 

(૧૨3 ૬-2, જરર, ઝેટ્ઝ માના ઝને! ઉચ્ચા2 દાત ન્નેડે થતા યુ 

થઈ “એ'વુ', 'જે'વુ', “પ્નુ' થડા 


(૧૧) વ્બવતતિ-૧૧૮- વર્ણુવુ-વર્ણવનુ 


જુ૦ જૂની ચુજરાતી ભાષા 





(૧૨) દ્રોત-ઝોક-વશેથ-રશેવટ “પરેોવઝ'-“પરોવવુ' 

(૧3) મન્‍્રોર્રી-વન્રોયસિ-મન્દોવરિ “નારી ભન્દોવરિ વીનવઈ એ.” 
( સીતાહ ) મ 

(૧૪) ટ્રિવીયાવ-કિર: કે [રર પ્રયમ ઉપરથી હિ. રૃ&, ખીશ્ન 
ઉપ*્થી “હોક 

(૧૫) શનિશ્ચોતનિ-નિસ્ો1૬-નીચાવ 

(૧૬) શત -માત્રનો-ગાયર-સાવઝ થઈ *આવઃ ધાતુ આશ્યેો 

(૧૭) ઘૂસ્ટ-છૂકર-“ુવડ. 

(૯૮) ચત્ર (-૧-૨૧૩ પ્રમાણે વીત-વીશકઝ-વીરજ વિકલ્પે બને ઝે. 
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વકુતિથી શબ્દનુ' એકદર ગ્રમાણુ 

જળવાઇ ર્હે છે. ઘણી વખત ₹, ૪ ક ૪ પછી આવતે શ્રકેન 

ઉડી જય છે, પણુ વકૃતિનો અમલ થતાં તે ટઇી રહે છે. 

પીતછઝ-વીશઝન-વીધસરં-પીળુ', શીતરમ-શૌથજઝ-શૌળુ'. પચ્તુ 

મરાદીમાં વીચટ, કાયર? ને બદલે જાતત, “કાગડા? તે બદલે” 

થાતળા ચાય છે. (ભાષ્ડારકર-ભાષણૂ પૃ. ૧૬૬) ફે 


સિદ્ધહેમ સૂત ૮-૧-૧૯૨માં અ તો. ૨ થયલે નોષ્યો છે. 
સુમમ -તૂટગો-તુ?વો, છુમન. -રૃઃમો-ફૃટ્તો, પ્રથમ ૪ દીર્ઘ બતે છે 
ત્યાંજ વગતિ થાય છે. શુજરાતી ધાડવે?, ડવ, વગેરે 
શખ્સ પણુ તે'વી જ રીતે બન્યા છે, 

જચના:--પ્રદ્દેપ ને ઉપર વર્ણવેલી કુતિમાં મુદ્દાનો ભેદ છે. 
“નયા કઇ ન હોય ત્યાં જે વ્ય'જન આવે તે _તક્ષેપતો ગણાય. આ 
સરદ્ષેપ બહુધા ૬, દ નેજનો વાય છે. તે ત્રણે વ્ય્જ્ન આગતતુક 
-છે. પરતુ ય-થશ્રુતિમાં તેમ બનતુ” નથી. અમુક અક્ષર જે  બ્દમાં 


મૌત્તિક છે ત્હેતા અમુક સેનામાં ઉચ્ચાર ૧ કે થ જે'વો થાય 
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છે, માટે તે ઉચ્ચાર્ને શ્રુનિ કહી છે મૌલિક અક્ષર ૬-૧ જે'વા 


# 


ગલળાય છે, પગ્ણિમે લખાય છે 


(હ) શમ્દતા અવ'તતે! સ્-શબ્દના અર્થમાં સ્‍્છેજ ક્‌મ્કામ 
આ ગ્રત્તયના ઉમેગ્ણુથી થાય છે તે! કોક વખતે તે પ્રત્યય હ્યાર્ચે 
પગ્‌ વપષગય એ સ્વાભાવિડ છે પ્રારૃત ભાષા લોત્ભાષા હાઢાથા 
«મા ગગ્રૃતના ૩મ્તા આના રાખ્દો વિશેષ પ્રચાગ્મા આગવા છે 
પાણિનિ પાતાના ગારગ્ણુમાં આ જ કયા પ્રમગે ઉમેમતો 
જ્ણાવ છે ઝૂત પ-૩-છરમભા અજ્ઞાતે- અજણી વગ્તુ કે પ્રાણી 
સૂચવગ ૬ વપમતો જણાવ ઠે “આ ધોડા રોતો હગે?' એ 
અર્થમાં અશ્રજ વપગતો સૂત પ-૩-૭”માં શલે તિન્સ્ડામ દર્શા- 
વરા આ ૪ વપમાતે! જણાત છે ગ્શ્રજ -ઝુસ્તિતોડ્ તેમજ 
₹%૪, ર૫૧, વગે? રશમ્દ્રો તિગ્સ્ટારાર્થ છે ગ્ર ૫પ-૨-૭૬મા 
અશુકમ્વામા-વ્ડાવ બતાવવા ₹ વપગતો સચવે છે ુતજ - 'પ્રિય 
પુતર'ના અર્થમાં વપગય છે સૂત્ર ૫પ-૩-૮૫માં સત્તે-અદ્પપણુ 
ખતાતના જ વપમતે! જણાને છે ઈૈશઝ-થોડ તેવ, સત્ર ૫પ-૩-૮૬માં 
ટૂલ “તાન્હુ &૬? બતાવવા વપરાતે! ન્ન્ણાવે છે ફકષજ “નાન્ડુ 
ઝાડ' સ્ત્ર પ-૩-કઃમા “સે ડત્તિન્લો' અમુર્તા જેડ કે તેની 
યતિરૃતિ, એ અર્થમાં જ વપમતો જણાગ્યો છે અજ - ધોડાના 
નનો કે ઘોડાની ૭બી', વગેરે અર્થમાં ૪ વપરાતો 


ગ્રાકૃતમા આવા અર્યમા કે સ્વાયે:-પોતાના મૂછી અર્યમાં આ 
૬ પ્રત્યા લાગતો, પણુ તે શગ્દને અતે આગતા અનાદિ ઠેઝે, પગિ- 
સામે પ્રારૃતના નિયમ મૂજથ કેઈ વખત્ત તે ઊડી «હેતે બદલે અ 
જુ થ અન4શિઇ રહેતો તો કોઇ વખત ત્હેનો જ પણુ ચતો જવામાં 
આવે છે પ્રારૃતમા ત્હેનો વ્યાસિપ્રરે મ્ટલે! છે, તે નીચેના ઉદાહગ્ણુ 
પગ્થી જણાશે 


મ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
ઉ) વિશેષણ--સિજત- “સિયનનામક્વિથિ” ( વસુ ) 
મજક-“ગૂ જિ મતિઓ” ( ,, । કદાચ મ્વગ ભક્તિ 
ઝન્‍્તત્તત-' ઝસ્તતકો સળો ગાતો” ( ,, ૧૦૦) 
કરુજ--'ન મનેટ છુવરમળાન” ( ,, ૧૧૮ ) 
# “જુઓ ચહતમરનો.” ( ,, ૧૩૩ ) 

(૨) નામ--૯મજ-“રરો ઘઝમમો” ( ,, ૧૨૦ ) 
શદ થય-“કર છેર્મવવયાનિ” ( ,, ૧૩૫) 
યવહજ-'“નદમ્જયજળત્રમિવ” ( ,, ૧૨૭ ) 
આદ્શક-“લષ મામલે ધમિ” ( ,, ૧૨૯ ) 
આન્મક-“મયા વે બસથાળિ યત્ન” ( ,, ૧૪૧ ) 

! સેજક- ઇવ રઝ્યનઇમો તેજો દોટિ” ( ,, ૯૬ ) 
વાછળ-વાળન-#-“વારળમસિમિત્ત કેદ મે વાયલ” ( ,, ૯૫ ) 
મુટ્તક-“યીનમણુ સુછુસમ આવ” ( ,, «૫ ) 

(૩) અવ્યય--૧ઘાળ ( યા વથક )-“સો વિમે વરો સમો” 

હ ( ,, ૧૨૨ ) 

(૪) સવતાપન કવ લુ*ર્‌ મમી વટેચિયા” ( પ્રા-ક. સ. 

ટ૪ 


ન ક» ““સોવિતતેથો બદ્ગં સતુતો” ( ,, ,, ૮૯ ) 
““અરય શનનેસળ વિ-...મન્ન” (,, ,, ૯૨) 

ઉપ) મૃદન્ત--રલર-“સો 'રિળ્ળન ન સિમેન્ટ,” ( વસુ હર ) 
ઘાન્યનાન#-“ળત રેટ રેકસમીને વાર્ઝ્ઝંલમ” ( ,, ૧૦૨) 
વદ -ડ0ક-“ટલ્જ સયોસ યૉસ્સમ જર” (,, ૮૭) 
ઉપલ્ાં ઉદાહરણોમાં અર્થ ફેર ઘગા એછેો છેઃ લ્યા રઃ લાગેલે। 
છે. તેમજ ગૃત્ર ૮-૨-૧૬% ત્તાર્ષે જથ વ પ્રમાણે મળ અર્થમાં 
લાગતા ૧નાં ઉદાહરણુ નોધ્યાં છે. ચન્ટ્રજ-પ્રા. ચન્ર્ઓ, વનનજે ગ્રા, 
શથળવમ્તિ, ગાશેન્કુજ્‌ પ્રા. આજટેંગ; બેવડો! ૬-૫૪ પ્રા. ચરમ, વગેરે. 


વાગ્વ્યાપારના કેટલાક સિદ્ધ ત જ૩ 
હેત્વર્થકૃદતને પણુ ૪ લાગ્યો છે અપભ્ર શમા આ ૧ ચાલૂ ગ્લો 
છે અને તે ૧ના અગ્તિત્વતે લીધે” ચુજગતીમાં ગૉઢ્ઠાત નરજ્ાતિ- 
ના તે ૪કાગત નાન્યત2? જાતિના નામ વ્યુત્પતતત થયા છે તનય 
પ્રત્તતના અપભ્રગ વશજ ૨૫૦૧૩-છ્ય્ય૩માં જ પ્રેત્યડ ગ્વાથે' છે 
«હેતે વીતે અત્ય ૪ આતવ્યુ છે કર્તર્વક” અપ-૧ ત્ત્વ્યઝ કું ૨ર ૧૩ 
( ૮-૪-૪૩૮ ) 

આ ૬ નારી તતિતા નામને વાગતા પ્રાફૂત-અપભ્ર શમાં થોડા 
કંગ્ફા* થાય ઢે નામનો અત્ય ના, ફેં, જ પ્રથમ હ્સ્‍્વ બતી પ%ી 
જ લાગે છે તે મતાવે છે કે નરીન રાખ્દોને જેમ જેમ ૪ લાગતે। ” 
ગમો તે મળ સસ્ટૃત શગ્લ્ને નહીં પણુ ત્હૅના પ્રાકૃત રપતે લાગ્યો, 
ગેટલે ત્હેતો વ્યાસિપ્ર શ ઉત્તસત્તમ વધ્યો છે માટે “રાતલડી? ક 
'ગાવલડી? શખ્દોના ગઝ્ડૃત પર્યાય ₹શિકક કે સૌજ આપવા ઠીક 
નથી સસ્કૃતમાં આમ બોલવુ ખગમ્‌ લાગે છે, તેમ વાસ્ત્વિડ 
ય્રમોગ પણુ તે'વા થયા નથી મ 1સતા શગ્દનુ પ્રાકૃત રૂપ ચદ 
ચયા પછી પ્રાકૃતમા જ લાગી જાકામત મનતા ચિર ચય તેમજ 
મગ પ્રા સન્જ થયા પઝી જ લાગી તથા નતિરેર થઈ લળાગો 
ત્રાકૃતમાં બતે તે ઉપમ્થી ગુજરાતીમાં “ #ને” શબ્દ આવ્યો ગ 

3 પ્રતિચ્ટાર ગ્રા જરિસ્છાન ઉપગ્થી ₹ લાગી વસ્િત્છાય# રૂપ ઉપન્થી 
નનતિડ્રે* ચઇ ગુજમતીમાં “પડછાયો! શ્દ બન્ચે!. 
ઉદા 

૧ “કથારીવિર શિવમ ( વસુ ૧૨૦ ) 

૨ “તાત્ળમનિમિત્ત રેરિ મે વાતર” ( ,, ૯૫ ) 

મગ્કૃતમાજ ૬ ઉપરાત ₹, ટ, જ, વગેરે સ્વાથે પ્રત્યર લાગતા 
થખૂ-વપૂટી, જુરિ-જુટિ(, વાન્ડુ-વળ્ડુદ, અગ્ઝુ-સગ્ઝૂઝ, વગેરે આ ર, છ 
ઉપગ્થો₹, છ અપભ્ર શમાં વપરાતા સ્વાર્વે પ્રત્યે આવા કે અપભ્ર શમા 





૪૪ જૂની ગુજરાતી ભાયા 
વિઝ્મુર, વિશા, ળમળુવ્ન્‍્ઝ, ગટ £2૩, ઘુર#ર, ૧૬-૧૪, દિવ- 
૪2૩, ₹#₹”2, મર્મટળ2ક મિરુળન્#ઝ, નગર, ઝુળજુસ્#૪, વરિ- 
ત્છ૩, મારુદન્ઝઝ, વગેરે જે'વા શબ્રામાં શક્ક ક રક પ્રત્વામાં કા૪ 
વખત શ્વાર્થે, તા કોણ વખત ગસ્કૃતમાં લામ્તા જના જેવા અર્થ 
દ્વોય છે. 
ઉદા. 

૧. “વલી વિમામદ છહૂકયડલામાહિ દૈવચિંતા નવિ #તભીઇ.” 
( વિધ્યાવિ. ૨૪ ) 

૨. “ની'દ ન આવઇ નયલલે રે હિયડલઇ ખરઉ લચાટ.'' 
(,, ૧૨૦) 


(૦) અશ્કરેર--મૃળ થગ્કૃત શબ્રોનો જે અર્થ હતો તે અર્થ 
ગુજરાતીમાં આવતાં ણી વખત તે'વો ને તે'વા રહેતો નથીઃ «હમાં 
થોડોધણો ડેરફ્ાર થાય છે ઞસ્કૃતમાં પણુ શબ્દના અમુક સુગમ્ય 
અર્થ હોય છે ને અમુક ડોણણુ હોય છે. આ ગૌણુ આર્ય ત્હેમાં જતે 
દિવસે આવેલો છે. દાખલા તરીકે સ્થા (નિષ્ટ ઝો મુખ્ય અર્થ 
“ઊભા ર્ડેલુ” ચાય છે. પરતુ “ન આનસે દિયસઃ'માં ભોસવાતેાઃ 
અર્થ છે. વળી “સષ્વારઃ 'ધવતઈ'માં “ચલુ”'નો અર્થ છે. આ બન્ને 
અર્થ ગૌણુ છે. આવી ન્તતનેો અર્થ ફેર ચુજરાતીમાં આવતાં શખ્દમાં 
ચાય તે સ્વામ્ાવિક છે. લક્ષણા વ્યાપાર-અથષ'સ કોચ તે અશ 
વિસ્તાર પણુ આમાં મહત્ત્તતો ભાગ ભજવે છે. થોડાંક ઉદાહરણ 
નીચે આપ્યાં છે. ર 


(૧) લ્‌ (હંઘનું) ગુમ્નર-સુવર-સુવું' (સુઇ જવુ) 

(૨) રસ (મ્રહેને ચારે મે યોગ) જમ-લાગ (તક, મોખો) 
(૩) સમ: (ને) સાટ્જ-વયાવો (ઇચ્છાતૃપ્તિ) 

(૪) માર્મઃ (ર્રતે॥ે નર્મો-માગ (જગ્યા) 





વાગ્યાપારના કેટલાક સિદ્ધાંત જપ 


(૫) મર (ગવ) સ%-2ણુ (ઉત:૪ડ રેતાળ પ્રદેશ) 

(૬) વાજ (૨2મી) તાર-તાવ (મરમીની ખીમારી) 

(હ) વેરા (પીડગામાન્ય) કિકળા-વેણુ (શ્રસૂતિની પીડા) 

(૮) ગાદિ [બચાવા) ગાજ (વ્યયા) 

પ6) નનયત (બેમાતુ એક) અતર-અતેર્‌ અમાધામ્ણુ ખીજી) 
૪6) મહ (મધેલ) મત્ત-ભાત (ગધેવા ચેઈખા ચોખા!) 

(૧૧) યામ /ગોધવુ) નર૪-માચું (દેગુ હોતુ, લે'થ હોતુ, અચના કરડી) 
(૧૨) ર્ટળ (પુન પુન બોવવુ તે) જ૪ળ-વદણુ (રેવ) 

(૧૩) જલન (મારી ટેવ, સકટ)-તગણુ (કુટેન) 

(૧૪/ અમ્યાત (પુન પ્રુન કિ1)-અભ્યાસ (વાચન) 
૫(૧૫) ઘનતા (સુભગ ગમી! ઇજા-ધણુ (ગર્ભવતી સ્તી) 

(૧૬) મળ (બે વકુ)-ભણુગું (વાચવુ, અભ્યામ ર20 

(૧૭) નશ (નાશ પામવુ) નશ્લ-ન'સવુ ( દાડી જવુ) 

(૧૮) સ્ઈ૪િ ( મહેનત લે]) /૪ળ£-ખીજલું (નચિડાલુ? 

(૧૯) રથમ (મ્હેનત) સત્રત-ઊ-7મ (હોમ, ઉમ ગ) * 

(2૦) મપિતસિ (બનવુ) સાવર આવડવું (ન્તણુવુ ) 

૫(૨૧) મામિણવ' [૪ચ૭ાભર્યો, શાટિઝસ-માતાગ (નમ્ર, ગરીગ) 

(૨-) આયત (ગેરામેલો) ગાગુઝો-ગાપડેો (1 બિચાગે, ફગાવ) 

(૩૩) ૧૯૪ (ગાજી) ૧ર સ૪-પડખઉ-પડટો-પડછે (મુકાગલૅ) 
(2૪) શ્ર (ભાલોડ ) નદ્ક-ગાગ 1અડચણૂ, આડખીવી) 

(“૫0 રાન (ત્ણવુ તે) નાળ-નાણૂનું (ડગોરી ઝગ જેરી) 

(2૬) ગા્રજ (ભીત) નર-આળે (લોહીયાછુ ) એળે 

(૩) ભ ર (ગચાતો) રસ્ણ અસ-મખ ગએ -ખગ્ખરો (ગોક, 

થિતા) 
ર (૨૮) માછ્કાગ (બોવાગ્વુ) નારકાળ-વ્હાર ( મદદ) વ્ઝગ્યૂમ, 
વ્હારે થડલુ 





જટ જતી ગુજચાતી ભાષા 
(૨૯) કોરી (મહેલે) વ્કોટિ-પોળ (દશ્વાજે, મહેલ્લે) 
(૩૦) સ્વં (ઇરાની) ₹ન્૧૬-એ વે (એટલામા) * 
(૨૧) 1સનીવા (જીતવાની ઇચ્કા) ઝિમોન-જગીમ (ઈચ્ડામામાન્ય) 
(૩૩) વાણુ (પૂળા) જાણુ-ફાસુ (નકામુ) 
(૩૩) ગિ (ગગડવુ) સા'ટર-સ્ટર-ગ્ડવું (મતુષ્યનું સદન) 
(33) રૃતતિ (ધધેઃ-ઉઇ્પોષણાર્ધે ) વત્-૧૬-વતૂ-વટ-મતુ 'વત્‌ ? 
શબ્દ હાલ 'હુજામત ના અથમા વપમય છે અહી અર્થગ'કોચ 
લાગુ પન્નો છે પણુ જૂની ચુજ્ટાતીમાં 'ધ'ઘેઈ એમ ગામાન્ય 
અર્થમાં વપગવે! છે “તિહિ બેઃલાવિઉ સાત તવાગ, 28જિ 
* અમ્ઠાર્ઈ તૂ વર્ત મારિ” (પ્ર ચિ ૧૦૯) 
(૩૫) મામ--ભણી (બોલીતે-ઉદદેશીને) હાવ 'ભણી? 'તરર્‌' ના 
અર્થમાં વપરાય છે 
(૨૬) ઘસ (ગલે) વાશ (મડદ) 
(૩૭) થકે (ગગ્તો) ૧%-વાટ (ધૂળ) વક્ષણાવ્યાપાગ્થી 
(ડ૮)પોવવગલિ (મ્હેટેવી જનહેગ કમ્વું' ) ગોખવુ (મ્હોડે કગ્લુ ) 
(ડક (કાન્તિ) ૭ખી (ચિત્ર, પ્રતિટ્તિ)ે “છઈબીલે!? મા મૃળ 
અર્ષ ઢાયમ છે લીંછ્ુછમ નિ 
(૪૦) ૧7 (ઢગલેપ) ૬૪#-પગ? (ઢગલે), પણુ «ણુમલાના ટગલા 
ઉપઃ બળદનું હાવર્‌ ચડાને છે «હેતે પણુ 'પગર્‌ કહે છે, 
ને તે 'દેગ્વવાની ઠ્િયાને પણુ “પગાર ફણે છે 
(૪૧) ર્કે (ભાવિ પગ્ણિમ) સટકત્રાદ-૩૪૧:ગાઇ-આડદામ (ભગવા 
પેટમાંથી જઠમ્વાયુનું અવાજપૂર્વક ખ્ડા* તીરળાવુ ફે 
(૪2) હિિનાન (થટિકાય તથી દિવિચ “કેટલો ગગો છે તે માપ) હાવ 
'ચડતી કળાના અર્ચમા વષમય છે ઉહાડે* પણુ વક્ષણા 
વ્યાપાગ્થી “તરસી 'ના અર્થમાં વપરાય છે 












(૪૩) 47 (ગયેલો) ઉપમથી “ળલવઇ! (વીતાવજુ 
ફગ્નુ'* પકી “યચાવવુ'? 

(૪૪) રત્ન 17વુ ) ચજર-બચવ [રતણુ થવુ ) છે મકટમાંથી તારી 
છટે તે યચે વચ (74) ઉષમ્થા પ્રા વન આત્યાનુ વધા? 
ગભવિત વાગે ઢે મી બીન્ઞ સતને ઉપમ્ષી લે છે 

(૪૫) ૧-રક (૮31) મન્ટગ-ગેડી (લાકડી, 

(૪૬) ૧૦૩૧ (લાશ્ડી) ઉપમ્થી «૨ “આડી ૬૩૬” 


(૪૭) અભિ (ખાણ માટીની-મોનાની), ખાણું (૭રીની), માટીની 
પણુ ખીજ. 

(૪૮) વિત્ત (નિત ચન) ઉલ-નિમ્તિ-નશ્તિ (તપામ ખોજ) 
(યામ્રમુનિ પોતાના નદ શાગ્તમાં ચખ્દોની ન્યુમત્તિ મયોગ, 
વગેરની તપામ કરે છે) 


(૪8) #“વશ્રૂ₹ (-પર્ગા 2ના યોગ્ય) ફાસુ (ન્નૂ ચુ વાપશ્વા મોન્ય) 
ડે 


(પથ્ઝે જૂજ (પોગ) અકગા-બડગા (વાવ્યા ચાલ્યા મિવાપ બરી 
રેહવુ ) 

(૫૧) નવત્ત (લુ) ગો?દ-૬*વું (ખચવુ ) પછ “હ ૫ર.॥' 
(4- ૧ કહે તે ન 3ર તો હડ પકડી” કેવા) હઘ્વમાં 
કદુયકા- છે તે મશ 7દિ (આઝાથ) -પના ૬ તે લડે આવ્યો 
વાગે છે વઢાડે-4ડે (ખમ) નસમ્દ પણ ગવળ્વ 0૫2૦થી 
આવથા થાગે છે 

(૫૩) ગહ? (અન્નિય) મર્દ આખર વેળા” (મ્યુ સ્‍હાતન્યઇે 
ન્માષ્મરે 


૪૮ જૂની ગુજરાતી ભાષા 








(પડ) અત્ર (મોખર્‌) અમે-અખ-આને (દગ) 
(૫૪) જેસન (હીચકા-અગ્થિગ) હવી જવુ ' (પાયમાત થગ) 
(૫૫) શ્રાત્રન (માસતિગેય) સસ્વળ-ગગ્વડુ (ઝાપટું ) 


આ પ્રમાતે લક્ષણાગ્યાપાગ્થી અથષ્સ'કોચ ને અર્થ વિમ્તાર 

થઈ «ગ્દતા અર્થ કઃ છે, છતા રાગ્દોતુ મૂળ તપાઞત, અર્ય 

તરક ખાસ દણિ મખનડી નોેષ્યે 

ઉ) હુકપ્ર્તે। ઉચ્ચા૨--ઝગુજમાતી ભાષામા “હુ' ધી ગખત 
મખ્દમા ઉશ્ચામતો માભળ4॥માં આત છે, પણુ લખાતો નથી «યહા 
તે હાવ મભગાય છે ત્ષ્હા મૃ1 પે સર્તવા ન હતો. પણુ આગળ 
પાઠળ ખથીતે હાલના મ્થળે આનો કે મ્તતન [હુ' અગર મહા 
ત્રાણુ મ્પર્શ વ્ય જતમાનો “હુ' છમ પડી આમળપાકો હડે છે પા 
જય્હા તે (છૂ સયુક્ત વ્યજતેની ઉત્તરે આની ત્હેના અશ બનેના 
હોય વ્ય જુદે પડે % કેમ તે જરા વિવાદમ્રમ્ત છે મ્પ્ર્ાવ્યજ્ન 
મા કડા જુ? છે તે નેઇમે 


સ મીતારબ્વ-ગીતાફ્રુ-સીયાપડુ ' આવી શરતનો €ગચામ 
ન ખેડૂત લો ઢરે છે, તે વા- વાપાગ્તે અધીન (૧ થમેલો 
છે “'માતો 'હ' ઇઝ પડી પાટતા “ત? ગાયે જતા તયજહૂથ- *-થ 
થો, અને કૂ મોથી “હ? જતા “પ* જો 
નીચેતા મહાપ્રાણુ વ્ય જતોમાં હ' 


૧ કટ (811) * શરડ (0 
3 સૂક્ટ્કછ (વૌ) ૪ સનગ્સ્સ (11) 
પ ₹ઝટ્ઝક (ઘા) ૬ ર્ક્ટ-ર (હી) 
૭ પટુકય (ઘો) ૮ કઞટ-૪ (ત) 


હ ૧-ટ્‌-9 (133) ૧૦ સૂતર-મ (0) 


આ ણપમરાત યડરગમ ને મક૪-૧ પ્રાકૃતમાં થતા હતા આ 


વાચ્વ્યાપારના કેટલાક સિદ્ધાંત જહ 


“ડડ ડડ ડડ 


મહાપ્રાણુ વ્યજનનોા દૃ આગળ પા૭ઠળ ખશી શકે, તેમ મ્વતન દ 
પણુ ખશી શક્ટે છે ગડુધા દતે પૂર્વ તર૬ ખસવાનુ વવષ્યુ છે 
નવીન પ્રક્ષેપતા પણુ દૃ ઘણી વખત શખ્દમા ભને છે, તે! કાઈ 
વખત મૂળને! ટ લેડી પણુ ન્નય છે 





(૧) ર્‌ ગબ્દના પૂર્વ, ભારા (ાર્અપ્ત) તરફ પ્યગે જી; - 


૧. ઝ્તર્‌ઈ-ઝૅગ ર સમી(-મગ્સ્-ડૅરૂ 
૨ ૪વુ-રૃજુ હળવે ૪ થઘુના-ગરુળા-₹રળા-હડાણા- 
ડા-હમણુા 


પૃ ૧રિવિમાતિ-વષ્ટિર પહિગ્છ, પ્હ?ે ૬ રાિષવાત્ત-શવિટ્તાત્તળ-- 
એ'વાતણુ-હેવાતણુ 
૭ ઘ”મ૧- -ત્ર”્ઝ વ્હાલો ૮ સપયુતા-ગરના-હઉગુ-ઓ'ણુ- 
તણુ 
(2) પ્રક્ષિસ છઃ 


૧ ગાશયતિ-રૃ૨૪-ટ કારે ર તારળજા”-તાનમાદ તા-ણતાગ 
૩ સરાજિ-મઝ્ાવિ-હછ ૪ જ્ાપ્સ-વત્ત-વદુત્ત-પ્હોચ 
પૃ યાણા -વાયુરિસ-વાતરી ૬ સઅયથકા₹-તવયાદ-જુદહાર 
૭. સજઝ-સતળ-સવઝી ૮ સત્રે-ઝમ-આગે-આતવે 
(4) છતો! લોપ-- 
૧ ચરચિષેર-ત્રમવિરેન-વગવૈયુ ૨ ચતુર્ટદક-રટ્ટમ-ચોંરુ 


લટ 


સટાવાષનિવ-મટાવારલિમ-મગાંઊી ૪ તીર્ળ-હિગ્ટ-તીણ 





ક્ષાવી પ્રાકૃતમા પણુ મ ર્થ”તરનુ પિત્ત, રુટિલાતું ધવા ચતુ 
આમા ડદાય ₹ ખશ ટ્‌ ગાથે ગયો હોય 
૪ 


પ૦ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


(૪) ૪ ડો વખત ગગ્દની ઉત્તરે (અ'ત તરક) ખગે છુત- 





૧ સમિજ્તાન-અરિન્માનળ-અખ્તિનાષુ એધાણુ 
૨. વ્રયમિજ્ઞન-૧-ચફ્િાન-વરિશ્ાળ-પિઠાણુ 
૩ ક્રિયસે-ર્શટૃરિ-દિહા2િ-દાટિ-દાહિયુ 


(૫) સયુક્ત વ્ય'જનતેો દન-- 


૧ જકળ-સળ્ટ-મરૂ-નાન્ટુ ૨ પ્રદ્નવ-૧૯૪-૧ન૪--૫।-છે[- 
પાને 

૩ વાળજિ-વજ-તત્ફિ-પાન્ટી ૪ જુખ્ન-કઇ-૨-ટ્‌-કાન્હ 

પ૫ ર -ર-ઝન્ટ-ઊન્હુ ૬ અસ્મે-મમ્રે-અન્હે 


૭ ચીવ્ત-નિમ્ટ-મિમ-ઘીમ ૮ તમ્રે-તમ્ડે 


આ શખ્દ્રોમા ૪ ગયુક્ત વ્ય જન કીને છે 'ઘીમ? શટ 
મૃ નગનિહગતભાઇએ નોષ્યો છે એ આધાર મ્હે લીધો છે, 
યાશ મ્હાગ માભ4નામાં નથી આગ્ચે! ' ઘીસતે સાછી?, પગ્તુ 
'ઘીમ? ચતા પૂઝયુ રૂપ જમ છે તે અપભ્રશમાં મળી 
આતે છે ઉપ? જણાગા ગ્રમાલે શ નો દ ખની ગે છે, 
મામ “થીમ્' રૂપ મને દ્‌ પાટો હરી થયુ છે “ મિમારિટ્રિ 7 
( જમહરચ?િઊ ₹-3૩-૮ ) “સ મ્વિ' ( જગહમ ૪-૧૬-૭ 7 
પણુ અન્યત તે ટ આધોપાઢા ખગતે નથી માકૃત-અપભ શમા તે 
ટનો ઉચ્ચામ તીત ( વ્યજન જેવો-પ્રાણુતો કિશેય વ્યય્‌ ડરના2 ) 
થતો, પણુ જૃતી ગુજમાતીમાં તે મેળે પડતા પૂર્ટ સવગ માથે ગાથે 
દીર્વ થો વ્વૂની શુજગતીમાં તે'વા ઉદયદરણુ મળા આવે છે દતે દના 
ઉચ્ચા? ગુરપ્રયત્ન ન હોડ તો પૂર્ટ ગ્વગ્તે દી 


યના ડામ્ણુ નથી, 
દી થાય છે મ ટેજ ત્હેતે તીવ્ર માન્યો છે ચમ્ટેમા 


₹ નિભષ્ળ ઞમે।- 


વાઝ્યાપારના કેટલાક સિ દ્વાત પ૧ 








ગનો માનિમે તો બંગાળીમાં આમી ને મગદીમાં આતી ( પૃડસ્વગ 
દીર્ધાવાળા )ે રૂપ ર રીતે વ્યુત્પ્ત ચાય, એ પ્રશ્ન છે ન્તે મબળ 
સગોગતો માનિમે તે! ગુજરાતીમાં “અસે? ઝમ થયુ “આમે? શા માટે 
ન થયુ? ત્હૅવુ નિગ ?ણુ એમ છે ગટ રૂપ સયુક્ત વ્યજનનાછી 
ગુજરાતીમાં ઘણા નળ સૂધી ચાનું રહયુ તે પડી આપોઆપ દ્‌ મો? 
પડી ગયો એટલે પૂર્ટ ગ્વગ દીર્વ ન બન્યો ( જુગા પૃ-૨૬ (૬) » 
અમે, “હમે', “અમ્હે' પૈછી ક્યુ રૂપ વાજબી ૭ તે ન્ેતંચે 
ધઅમે' લખતા 7તો ઉચ્ચા? ડગાણીમા છે તે'વા લખાણુમાં નથી 
આપતો, માટે તે રૂપ લામે! ઢાળ ચાવે તે દીક નથી મુ નર્મમિંહમન 
ભાઈ “હમે? લખે છે, અને ટનો ઉચ્ચાગ જન જે'વો ન થા4 માટે 
(ભાષણુા પૃ ૧૧૫) ચચતા પણુ આપે છે કે ત્તતો ઉચ્ચાર બુ 
સયત્ન કમ્નાનો છે છતા આ ને શી પ્રત્યે જે ને અણુગમો છે તે'ગા 
લોઝ નાણીગૂઝીને દને! ઉન્અમ ગસ્પ્રયત્ત-વ્ય જન જેવા 2 ૪ 
મ્હને વાગે છે ક તે'ની જેડણી જૂના લખાણુમાં નથી જૃના લખયાણુ 
ગા “અમડે' લખાયેનો છે «હેને તે ડા4મ ૨ખ્યો હોય તો અત્ય 
દ્‌ આપાઆપજ મેળો ઉચ્ચાગરો ખીજી “હાતે? “પ્હની' જે વા 
ઉ-ચાઃ કરિમે તો પ્રાણુનો વ્યય વિશેષ કગ્નાની જર પડ છે પાન્ટા 
-પાન્હીમાં દ છ4ટે હોતાથી લઘુપ્રયત્નજ ઉચ્ચામગે ને જૂનાવ્વખા 
ભુની ન્નેડણી પણુ તે'વીતટ છે, તે નીચેના ઉ [6૦ ઉપન-થી «ત ગે 


બ 


૧ “મૃક્યા સગ્સ ગિત પ વાન, કૂત્યા સ્ળ!0ી ઊન્હ્ાં તપ્ત.” 
(ડિધ્ાનિ ૮૭) 


૨ “તાન્હઉ ડ્ન્‍્યુશરીમિ ચમ #” ( પ્ર-ચિ-કક 2 
5% “નાચઇ છઈ નાન્હી અપધન નગ તુ” (નિ. ૩ * 


પર્‌ જૂની ગુ”રાતી ભાષા 


૪ “પયપાન્હઇ પરડત વેધિઉ ” ( સીતાહગ્ણુ ૬૯ ) 
પ “ભુષ્ઠી જિમ ઊન્હાલ# જઈ” (ગ્ર ચિ-૧૪૦૩ 
૬ “ખીન્ન નાહાના પાગ ન નણૂ, ડર્મ તુમ્હાર્‌, સીતા” ( સીતા 

હરણુ ૪૩ ) 
૭ “ડ્ાન્હ તણુધ્ મ પત્તિ ૪મી જલી ઇન્દ્રહ ધાડ શિદ્ધિ ” (. પ્ર ૨) 

ખાન્હુ 'તે બદતે 'ન્હાનુ' જેડણી ઠીક લાગતી નથી જૂતી 
જેડણુી 'નાન્હઉ”જ ચતી ત્હેનો બીજે પુગવો પણુ છે ન્‌તટ- 
જતગડિયા ભરતા?'માં “4? જતી જેડણીની ચાક્ષી પૂરે છે “તદ 
કૃઅઃ તાંડડી સાથે ૨ખે રહેતી ગોઠ કર્વ!'' (ગુ-ભા મા 
પુ ૨ પૃ ૩૦૭) આમા “હ ખીજ “ત' સાથે ભળ્યો છે, પ્હેલા 
સાથે નહી, અને તે બાન્હુડીઓ' ઉપસથી બાંતડીઓઆ!' રપે 
આધો છે 

સર્વનામનાં ટ્રપમાં હકાર-- 

અમે, તમ્હે, અમ્હને, તમ્હને, મ્હાર્‌ , અમ્હારૂ, ત્હાર્‌, તમ્હારૂ, 
તગેરેમાં 'હ' મેળા પડેલો છે 

તે, તેથી એ, એથી તૂ, તૂથી, વગેરેમાં હકાર નથી, ડામ્ણુ 
મૂળા રૂપમાં છ! ન હતો, તેમ # થી' પ્રત્યય પૂર્વે “હતી «રર ન 
હતી “ધી? પૂજે સાતમીતો ર આવતો પણુ “આ? “માં% વગેરે 
ગ્રત્યય જડે આ સર્ગનામમાં હમમ આવે છે ત્હેનું કારણુ આ પ્રત્યમો 
પૂજ સર્વનામ હઠ્ીના “હ' માથે વપગતુ તેથી હટડ્ડી વગેર ડિભક્તિ- 
ના રૂપમાં હફ? છે 
ઉદા. 


૫૧) “નહી પુસ્ષ તૂ કેહનઈ પાડિ ? ( સીતાઢગ્ણુ દછ)ે 
(૨) 'જેહન# ટ્વેકી ઉનત ૨૪, ભર્તા નાશ અનેર ભટ” 
(પિ પ્ર ૧૪૭) 





વાચ્વ્યાપારના ટલાક સિદ્ધાત પર 








(3) “સાલીહોત્ર જેહતી ડસી, તેવ્હા કાડિ કેકાણુ” (ફા પ્ર 
૨-૮૬) 
(૪) “તાહરે ચિંતિ વામ વર જેહ; ડર પિવાટ આણુડૂ તેહ ” 
(કા પ્ર ૩-૧૨૫) 

જેલ્વા ઉદાહરણુમાં “જેહ', “તેહ' રૂપોમા “હ' આ યે! છે તે ણ 
ના 'એહ'ના મામ્યને લીધે આગ્ષ્રો છે આ પ્રમાણે નૂતી ગુજરાતી 
ના દને લીધે એ'નુ, ત્હેનું, જે'તુ , એમા, જે'મા, ત્હેમા, ત્હેને, ત્હેણે, 
એણે વગેરે રૃપ આવ્યા છે ને પિત્ત ઉચ્ચા? (એ) પણુ 'હ'ને 
આભારી છે 

અપ સ્રા; તદા, રદા રૂપ ઉપમ્થી જૂની ગુજરાતીમાં સ્રા, 
તિટ્ટા રૂપ થઇ “«થ્હા', ત્ય્હા' રૂપ હાવ ઉચ્ચામ્માં વપરાય છે, લખા 
ણુમા 'હ' નથી લખાતો, પણુ લખવો ઇટ છે મુ નરસિકરાવભાઇ 
તે પ્રમાણેજ લખે છે 

સિ સિ, જિ (૧૬, તથ, [જથ ) ન્નેડે ૧ ભગતા શિવાદિ, 
સિતાર ર્પોમાં પાછો દૃ ભળવાથી સ્રા) સિટાસ્ રૂપ જૂની ગુજ- 
ગતીંમા વપરાતા થયા તે ઉપગ્થી “ન્ય્હારે', “ત્ય્હારે' વગેરે -ગગયયોમા 
“' ખોવાય છે, માન લખાતો નથી તે લખવો પ્રષ્ટ્ છે, અથવા 

[જરિ-/િવાગ્ઇ દે ડૂ ક 

સિવાઝે-સિગાર ર પિ હાગ્સ રમ આગ્ચા હૉય 

અપભ્રશ છુ, ઝેછુ, તેછુ (સાદ્ક્યવાચક વિગેષણુ ) ઉપગ્થી એ'મુ, 
જે'વુ, તે'વુ વિશેષણુ આવ્યા છે. ત્હેમા પણુ ટ ઉચ્ચારાય છે 

«ઉ» વણસ'ર:--$ ૪૮ ઉપ? જણાયા ગ્રમાણે અ*પપ્રાણુ 
ભજનમાં “હ ભની મહાપ્રાણુ વ્યવજન બને છે આ રીતે મળભત 
મે ભજનના એકડા થવાની ક્રિયાને સડ? ડ્હે છે દહ (૫૩૨) ધર, 
પ્ટ્ીસક-થરિ”જો (૧૩૨) ઘેગો, મરાર્થી (મકર) ભારથી, ઝિદ્ા 


પ૪ જૂની શુજરાતી ભાષા 
(શન) છલ, સ્વગેમાં પણુ ઞકાર્ણુ ગ્વ? બે જુદા ગ્વગના બતી 
થમેના છે નટ નો ૯, અઝ નો ઓ 

(₹૩) વણષમ ઝછિ:--હા?ે હ' પૂર %ે ઉત્તમ અ*પપ્રાણુ 
જ્યજ્ન માથે વણુસ ડગમાં બતા-યા પ્રમાભે એકરૂપ ન થતા ઉચ્ચામ્મા 
ને વખાણુમા છૂટો પણુ વગ્ચે મ્વગ વિના સાથે માથે માવ વ્હારે ગનરઇ 
રજન બને છે --માંમતી-મર્થી-વાટ્ણી-બ્હ્ન (અડી થમ્ટ્તો મ 
ચમ નહીં ગિધીમા મેન શબ્દ છે તે ડદાચ પ્રા મરજી ઉપમ્થી 
આયે હોવ કે પછી વર્ણમ ડરતો નિયમ ત્હેમા લાગ પથ હોય) 
અપ પડિઈઝ-પ્હવુ ત્રર્સ-વદુદ-પ્હોગ્, સ્સરોમાં સરતો! જે, જઝનોની 

(૪) વણવ્યત્યય“--વણી વખત શશ્દના ગમ તગત અક્ષરે 
૫૦૩૫? સ્થાન બદ્લે છે ત્હેને વ્યત્યય કે સ્થિતિપન્િતતિ ડ્હે છે 
પમ્દ્ષાતિ-વદાર-પા સ્ટ-પ્હરે યુન્ટ૧-ગુન્છર-છેણગુ , ગિઝસ - 
ખિવાડો, અ ઝમાનત-અનામત આ ઉદાહગ્યુ ઉપમ્થી જઇ શકાય 
ે ક વ્યજ્ત ખમતા મ્વગ બડુધા મૂળ સ્થળે વળગી રહી નવીન 
બાનનાર વ્યજ્ન માથે રહે છે 

ઉપ) સ્વરભક્તિ-ગયુક્ત વ્ય જનના 2 ગગભૃત વ્યજ્નેો 


વ“ચે વળી વખત ફાચર જેવો! સવર ભળી બે વ્યજતોને હૂટા પાડે 
છે આને સમ્ભક્તિ વિગકષ*, કે વિશ્શેષ રં છે છ -હર્ખ, 
“સ્‍ેવ્લ-ગનેખમ સ્ત્ત-રતન, જપ્ળ-કસન 
ઉ૧) આદેશ --રગુરરારેશ -એડ વર્ણુને સ્થાનભ્રષ્ટ ડરી ત્હૈની 
જગ્યાએ બૅમના? ખીન્ન નનીન વર્ણુને આદેશ ફૂહે છે ઉદા દ 
ને બદલે તિષ્ટ પા ને મદ્વે વિજ, શે ને બદલે સો (મીઘતે)" 
(૧૭) આગમઃ--મતવરાનન -મિત્રની માકક મૂળા અક્ષગ્ને 
૪ “ચાનભષ્ટ કર્યા મિવાય ત્હેની ન્નેડે બેસી જના? નવીન વણુતે 
આગમ ડ્હે છે ૧૬૨-ત્રસ્‍્લર-પડખઉ-પખુ, ઊં) સેક્મતે- 


પ્રાકૃત ભાષાએ પરષ 








શ્ેત્તે, જ્રાપ્જ-પત્ત વસત નડનું-કનંડવુ, જ્લવું-જકડગુ આમ આગમ 
ને પ્રક્ષેપમા ભેદ નથી 
તા ફક પૃ ૩૪ ઉપર? પાચમી પરષમ્તિમા “દીર્સ સ્વર પઝી 


'અ' ઉમેરે 


ગ્રકરણુ ૪ચુ 


પ્રાકુત ભાષાઓ 


સામાન્ય (પ્રાકૃત) લોકોની ખોલનાની કે લખવાની જે ભાષા તે 
પ્રાકૃત ભાષાને નામે પ્રચનતિત છે સગ્કૃત ભાષાથી લિન્ન ભાષા તે 
થાન્‌ નામે પ્રચતત શ 
પ્રાકૃત ભાયા ગુજેમાતી, મરાદી વગેરે પ્રાકૃત ભાષાએ આ વો ત્હેતો 
સામાન્ય અર્થ હોગા છતા અહીં ગ્રાકૃૂત'થી સસ,તવી તિકટની 
સતતિ, એ*વો પિશેષ અર્થ છે જૂનામાં જૂતી આડી ભાષાને “પાલી? 
ભાષા નામ આપવામા આવ્ય છે તે પાડી ભાષાની આગળને સ્વત ત્ર__ 
વિકાસ તે 'પ્રાકૂતભાધા'તે નામે એળખાવા લાગ્યો 
સામાન્ય લોકો વ્યાકરણના વિંચા* ર્યા સિવાય પોતાનાથી જે'વો 
ઉચ્ચા* થઇ શકે અગર પોતાને જે?વો! ઉચ્ચા* ચભળાય તે'વો 
નિષ્કાળજીથી ઉચ્ચામ ડરૅ પન્ણિામે ત્હેમા ધણા! પિકારેો દાખન 
યાય તે હવ પછીન! ગ્રડગ્ણુમ આપતડામાં આગ્યા છે, તે ઉપરથી 
જૃવા પ્રકાગ્ના વિકા2 થતા તે જણાશે ગેડ દેશની પ્રશ્ત સાશે બીન્ન્‌ 
રૃ શની પ્રશ્નના સબ ધ ચતા નવીન આવનાર ગ્રશ્ન બરેગર ઉચ્ચા* 
નહીં કરી શકનાતે લીધે ત્હેમના સુખો! ઉસ્થાગ મૃગ પ્રશ્ન કમતા 
શીખે છે આ રીતે પણુ ઘણુ ફ્રેગ્ફા૨ થાય છે આ ખધા વિરારોતે 


પદ્‌ જૂની શુ“૪રાતી ભાષા 
પરિણામે મસ્કૃતથી પ્રાકૃત ભાપાતુ ગ્વર3પ નિમળુ પડયુ, અને તે 
ગ્વત ન ભાષા તરીદ્ે રગીડાગઇ 
વેષાકગ્ણો ગામાન્ય રીતે ગ્રાકૃતના ક વિભાગ પાડે છે (૧) 

પ્રાકૃત (ર) રોન્મેની (૩) માગધી (૪) ચૈશાચી (૫) ચુવિકા પેગાચી 
(૬) અએપબ્રશ શ્રીમદ્‌ હેમાચાર્મે આ પ્રમાણે ૭ [વેભાગ પાગા છે, 
ને તે પઝીના વૈડાકમ્ણાએ તે સ્વીનર્યા છે સૌથી જૂતે! વૈયાટમણુ 
વરરચિ પોતાના બ્રાકૃતપ્રેડા૦? નામના માકૃત વ્યટગ્ણુમાં માન 
ચ્રાં* તિભાગ આપે છે (૧) મહામપ્ટ્રી ભ સોગ્મેતી (૩) માગધી 
(૪) પૈશાચી આ ઉપ?થી એમ જણા છે કે «હેના વખતમાં અપ 
બ્રશના વિનથ થયે! ન હતો. અપભ ગ ભાયા ચોચા-પાચમાં મેરમા 
ન્ઝનામા જેવી અગ્તિતમોા આગી | દોની જેઇયે સાતમાં પૈગને. દડી 
તિ મહારાષ્ટ્ીને દર્દ દરત ફહે છે, અતે તેને મરામષ્ટાતરયા ફૂહે 
છે આ શબ્દના બ અર્થ થઈ ગકે હે (૧) મરા લોડના રેશમા 
ખોતાતી (૨) ગષ્ટ્રના શેઢા ભાગમાં બોવાતી વગ્ર્ચિ પ્રહૂત- 
ગડાર'ના પ્હેલા નડ પગ્સ્ટિદમાં પ્રાકૃતના સત આપ્યા પડી દશમાં 
પમ્ચ્છિદ્માં પૈગાચી ભાડાતા, અગિયામ્મામા માગધીના, અને ખાગ્મા 
પ્મ્સ્ડિદમા સૌગ્સેનીના ૨૧ સત્ત આપ્યા પકી દસમા સૂત્રમાં “રોષ 
શટ્ટાનનવવ્‌” એમ લખે છે તે ઉપમ્થી ગેમ જણાય છેક પ્રથમના 
નવ પ્ર્ન્છિદ આ મફાગષ્ટ્રી પ્રાક્તના છે તે આાધાગે વચ્સચિની યાદીમા 
જછામષ્ટ્રી' નામ સ્પસ્ટ જણાયુ છે છેમાચાર્ષ ગિ હે ના આગમાં 
ગ્રકમ્ણુના પ્હતા ગણુ પાદના શ્રત અતે ચોથા પાદ્ના ૦૮૫ ગુન 
શ્માપ્યા પડી શૌર્સેતી ભાપાના ગૂઝને અતે ૨૮૬માં ચૂતમાં લખે 
છે "% “તેવ પ્ાક્તયત'' (સત્ર ૨૬૦-૨૮૬ શોઃગેતી મારે છે છે) 
એટલે (૧) ૨૩૧ 4 (2) ગ૧૮ 4 (૩) ૧૮૨ 4 (૪) રપદ-૯૩ 

ક “શટાવ્શ્રયા માવા પરછ તાકત વિટ । કુ 

મામદ 'સૂાતતનાનાં સેતુવન્નટિ ન્ય ॥ ” ( કાગ્યાદર્ ) 








ચારૃત ભાષાઓ પૂછ 








સૂત્ર પ્રાકૃત ભાષા માટે આપ્યાં છે. આટલાં બધાં સત ને ભાષા 
માટે હૉય તે સામાન્ય ગ્રાકૃત-ખઓજ બધી ગ્રારૃતોના - આધારભૂત 
હોવી જેપમે. શૌમ્સેની માટે રહ સૂત , માગધી માટે (૨૮૭-૩૦૨ 
૧૬ સૂગ, પૈશાચી વાસ્તે (૨૦૩-૩૨૮) ૨૬ સૂન, અપબ્ર'શ માટે 
(૩૨૯-૪૪૮ ) ૧૨૦ સસ આપે છે. એટલે ને'ને વરસ્નિ સહારાષ્ટ્રી 
કહે છે, જે'ને હેમાચાર્યઃ પ્રાકૃત કહે છે, અને દડી “2૪ પ્રાત 
ફ્હે છે તે રાષ્ટ્રના મ્હોટા ભાગમાં બોલાતી ભાષા હોવી જઇયે. 
જે'ે વરરચિ સહારાષ્ટ્રી ફકૂહે છે તે ને પ્રાન્તિક*ભાયાં હોત તે 
હેમાચામે” ત્હેને તે'વું નામ આપ્યું હોત, માટે ત્નણી ન્ેઇને ગ્રાન્તિક- 
તાજ સંશય ટાળવા એ'ને 'પ્રાકૃત'જ કલુ' છે. ૨૦-૨૫ સૂત્રોની 
સામગ્રીથી લાષાશેદ પડે; પર'તુ એ,ઉપરથી સમઝી લેવાતું છે 
' તે ભાષામાં ખી” કાર્ય (વિકાર) મુખ્ય પ્રાકૃત પ્રમાણે થાય છે. 
(સત્ર ૮-૪-૨૨૮૬ ઉપરનું: વાતિ”ક) એટલે તે પ્રાકૃત ઘણા મ્હારા 
ભાગમાં બોલાતું હોવું જઇયે. જે મઢારાષ્ટ્રી ભાષા મરાડાના દેશમાં 
ખોલાતી પ્રાન્તિકજ ભાષા હોય તો ત્વેને ચૌરગેની,” માગધી, વગેરે 
સાથે સંબધ મંભવી શકતો નથી. માટે હુ “મહારાષ્ટ્રી'ને મામાન્ય 
પ્રાકૃત માતુ છુ. આ બાબતમાં ડો. છોર્નલ ને મી. બીમ્સતો આધાર 
મળે છે, પણુ અત્રત્ય વિદ્દાનોનો 2કા નથી. 
હૉર્ન્ટ્લ ( ઉડપવો,પ ઉતા ધ ૦. 1. ર૧-રર૨ ) 
ફહે છેઃ-“410. 197. પક ૩106 10 ૦1:૯4 ૫૦૦18 5 પ૦ પ્લ- 
0801141 ૦ર્દ 83" ]0થ0[01૯, કાલે 114૬ 1૬ હોવે 80૬ ધ1૦ 
1દડ 18108 1૦૫ તોના દ (૦૪ 2107031114) ૯૦૫॥૪5:.”' 
1. ૨93. £૦૪ “10 (છાલા) કલ્લાક ૦ પદ€ દલ દૈેલત2 
00115 4 0800૯ 14100, 0૫ કડ 8 1પપ3£013 ૦૬ વેણ્ડ21]»-- 
સ્ટ ૯0૯૯૬૬૦૫, માલા રજી “દર [હ્તા તંદ ૦ ધો છુલ્લાદ 
1:100000.” 1. 22 


ષ્ટ જૂની ગુજરાતી ભાષા 








મી ખીમ્ગ “€૦ળ]મ&”દ૪ર ઉછાળ” 30 1 1110 
(0 31)ફછે કે “વર્યા ૨ પાવા 18૫2 ઇટ 
138 ૯૦૬૫1010 ૯૫૯૯0૬ દઉ 00100 1 81 છતા પુમ્તડ 
3#4 મા મમ જીન પ્રત્યયતો! પિથા? કગ્તા પૃ ૨૩૩ ઉપ? વખે ટે 
"ફે “1 વલયા ક 15 ઇટ) ધોલ ણુઝાલ ૯પ દપ૦ ૦ ા ”િિ” 


ડો ભાખ્ડાગ્ક્ર (ભાષતો પૃ ૨૭2) જણાવ છે % ગોગ્ગેતી ને 
માગધીની માકડ મદાગષ્ટ્રી પણુ પ્રાન્તિડ ભાયા છે મબધડ ભૂત- 
કૃદતનેો જીત પ્રત્યય મહાગાષ્ટ્રી પ્રાટૃતનો -આ ષો છે તે ઉપમાત તે 
ગ્રાકૃતના ₹ત-કૃલ €૫રથી નીપજેવા ૬ઝ-મઝ છાનતી મગરના 
જેલ-મેજામાં પરણામ પામે છે એટલે વતતર્ષ્માન મગ ભાષા નની 
મહામષ્ટ્રી પ્રાકૃતની પ્રતિનિધિ છે. હાલની મગ મહાાષ્ટ્રી પ્રાકૃત 
ઉપમ્થી આડી, એ વાત ગત્ય ટે, પણ તે ઉપમ્થી એમ કૂલિત નથી 
ચતુ કે તે મહામષ્ટ્રમાજ બોનાની જઇયે મગધ પ્રદેરામાં પણુ મહા- 
રષ્ટ્રો-મામાન્ય પ્રાકૃત બોલાય, અને અન્યત પણુ ખોગાય, એટલે 
મહાગષ્ટ્રી નામ યથાર્થ ઠે ગુન/મતી ભાષા શૌગ્સેની પ્રાકૃત ઉપમ- 
થી આતી માટે રૌચ્ગેની પ્રાકૃત ચુનગતમાજ બોવાતી, એમ માનવુ 
ડીક નથી તૅમ મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃત માઢ શા સામ ન માનતું ? એક દરે 
બા પ્રશ્ત વિવાદપ્રશ્ત છે 


શૌગ્સેતી શગ્સેન-મથુગ। પામેના ગ્રટેશ-ના નામ ઉપગ્થી ભાષાને 

નામ મડ્યુ કે ગેની પ્રકૃતિ તરીકે મભ્ન્ત મનામ ઝે સાગધી ભા- 
પાને શૌશ્સેની ઉપગ્થી નીકળેલી માનવામાં આવ છે માગધી ભાષામા 
રૂતા ઝને તૂ-વનો સર્ઝગ ક્ષ ચાય છે સોન્સ' (૮૯૪-૨૮૮૩ 
સદ -નકે, ૧₹-૧રે, દન -ર્રે, પુદ્વ -પુછિરે, વગેરે વળી અનો વ 
થાય છે આ માગધીનો ખામ વિ-2 ગણાય છે અને પ્રયમાના એક 

% તચનમા સો તે બદ્લે છ થયો ત્હેને અર્ધ માધધી (આપ ભ્રાયા)ને 


પ્રાકૃત ઉત્સર્ગ ચહ 
ખાતર વિડામ માનવામાં આવે છે માગધી ભાષા પણુ પ્રાન્તિડ 
ભાઘષા-મગધ દેરાની પૈશાચી ભાષાનુ સાહિત્ય ઉપતખ્ત નથી ગુણાઢયે 
“બુહત્ડથઈ પૈચાચી ભાયામાં લખી હતી, એમ ફ્ટેનાય છે પણુ તે 
હજી ગ્રાત્ત ચઈ નથી ત્દેના ઉપન્ના સસ્કૃત સન્‍્કમ્ણુ તે “બૃહત્કયા 
મજરી' ને “કથામરિત્માગ” છે આ ભાષામા નતો અ, જ નો ૪ 
“યાન છે ગુજરાતીમા હાવ જ વપમય છે, પણુ ન્તૂની ગુજરાતીમા 
દે આગને નથી આ ભાષાને ડદાચ 'પુસ્તુ' ભાષા ગાથે સખધ 
હોય; અમ લાગે છે 











ગુનગતીતે શૌ?્ઞગેતી માથે સબધ છે શૌરસેનીના #ત-જ્રિ, 
હીત-વીદ્ઠ ઉપમ્યી કીંછુ પીછું થશ, સ ભૂ રૃદતના રઝ ઉપમથી 
ધરી-ખાઇ? આવ્યા, અતે ₹-વર [રક ઉપમથી ચજરાતીમાં “0 
અન્ય આવ્યો આમ છતા ગધી પ્રાકૃત ને બધી અર્વાચીન આર્ય 
ભાષાએતુ કાંડુ તો મહામષ્ટ્રી પ્રાકૃતતે માનવા પ્રેમઈ છુ જે 
જૂન રૃપાથી ગ્રાન્તિટ પ્રાકૃતો જુદી મનાઇ તે રૂપ ઉપરથી જ જે 
તે અર્વાચીન ભાષાનો બધ જે તે પ્રાકૃત સાથે જેડાયે 


મકરણુ પસં 
મ્રાકૃત ઉત્સર્ગ 


ગસ્કૃતના શશ્દ્દો અનગડ માણુમના મુખમાંથી ઉશ્ચાગતા ત્હેના 
નીચે ગ્રમાણેના સુખ્ય [્ેમ્ફાગે ત્રાકૃતમાં થતા અત્ય -4 
તરી નય ટે 


.8૦ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


()અનેોાલ્ા 
૧, પ્રસ્ટ-વાવર-પમ# 2, જ્રયુત્તઃ-વાસુત્તો-વતુત્તો 
૩. વીવ-પાર્વેસ-વાર- ૪. જ્રતેટ-પાતેદો-વતેટ્‌ો 
(ર)કને ૬ 
૧. «્ત:-સિવિનો-સિનિનો ર. સત્તતઃ-રસિનો 
૩. ૫ર૧-*્થિ-૧% ૪, નષ્યમ-નસ્સિનો 


(સામાન્ય રીતે આગળ પાછળના તાલવ્ય વ્ય'જતને લીધે “તાલવ 
રૂ બતે છે. ) 
(૩) અને 
૧, સમ્ડિતિ:-લમ્ટિગો-તરમો ર૨. ચળ-સુટ-ચ?2 
8. પ્રથત-પુટમં-વદુનં 
( સામાન્ય રીતે આગળપાછળના ઓષ્ઠય વ્યજ્નને લીધે એખ્દય 
૨ બતે છે.) 


છસરને જણ 
૧, શશ્યા-સેઝ્ગા , ૨. સૌન્સ્વ-સુન્કેર 
૩. પર્યત-પેદ્સ , ૪. વ્ણચર્ય-ચપ્ટ્સેદે 


(ક્ર કેરમ ને લઇને ૬ લડતાં ત્હેનો ર થઈ પાછલા અ માં 
ભળી ₹ થમો છે. ) 


(પચને નો 
૧. પત્ન-વાન્મ ૨. નમદ્ત€-નસોજને 
૩. ૧૨૬વ₹-પરેષ્વર્‌ ૪. લર્વવતિ-ઓ્વેટ-ગત્વર 


(4) આદિ શ્રુતિને! લેદપ 


૧. શદ્ય-ઇળ-ગરઝા 5% ર. થત્યરુ-ઝઝ-સાર- 
૩, ફ્રાનીં-રાળિ ૪. શ્વ-ત 


ગ્રાકૃત ઉત્સર્ગ દ્વ 


જે ભાામાાકઝકકઝામબકઝટમસરખાકપટકાકાટાનાદિબયસમકમઝાસનનઝ 
ગડડડૃડડડડડડડડડડડડડડડઝડડડઞ 


પ, ફ્તિ-ત્તિ _$. બષિ-વિ 
(આમાં સધિ પણુ કેટલેક અંશે જવાખદાર છે) 
ઉડ) આ નેદ અ 
૧. મષા-ઝટ્ા-ઝટ - 2. થઘવા-કાટ્વ-ગમટ્વા 
૩, શ્ામ૫3-ચમે-ત્તાનસે * ૪. છુમાર-ઝુમમે-જુમાશે 
(«)ગાનોાદ 
૧, સ્ી-સતર-સથા ૨. ઘયાન-થીળ 
૩, સત્યા₹:-શષ્ટીઝે "૮ ૪. સાસાર્ય.-માવસ્ો-ગાટ્સ્શ 
ઉ) ચાના 
૧, સાદ્તા-સુષ્ટા # ર. માનાઇ-ઝલારે-ગાણામે* 
(જે શા તો ₹€ 
૧. ન્નાભ-ગેગ્સં ૨. વારપત:-પારેતશો-રાસવગો 
૩. માત્ર-મેત્ત-મત્ત ૪. ટ્વા(-રે(-વા(-ટુવાર 
(૬૨) આ નો આ 
૧. આજ્િ-ગોરી ૪." ર્‌. શાકે-ઓો#-સર ર 
(૨90૬ તેદ અ 
૧* રૂાલ-ક્ઝ ર. શિવિન્-્તટિજિ-સિક્ઝિ 
(૩) ₹ ને « 
૧, [ઇ૪-વૈત્ટ-વિજ્ટ ૨. શિગ્ર-નેન્ટદ સિન્સુર 


(સયુક્ત વ્ય'જ્નની પૂર્કના ઇ-મો ને! શ્ચ્ચા2 ટૂ'કો થાય છે. 
ઉ૪) ફે ને સ 


૧, રતશી-ટ (રર 


દ૨ જૂની શુ«રાતી ભાષા 





ઉપ) ને! ₹ 
૧, વાતૌઅ-પાળિઝી 2 હવી3-લર્ક 
૩ તદર્‌નીં-તયાળિ ૪ મમી-નટ્િન 
(૧૬) ફે નો ર-ઝુ 
૧ ઝગ્રી-ગુળન-ગિન્ન ૨ 14ટ્ીન -વિર્ભો-ડિદીનો 
(૭) રતો ૧ 
૧ પરીયુષ-વેમૂજ ર લાવી ગામે 
૩ થોરશ--જેશિનો « ૪ 1૧મૌત્તક -થહેટશો 
(૧૮) ઝતા અ 
૧ મુરઝ-મ૩૭ ૨ મુગુટ-મગ્ટ 
૩ અગુદ-મઇફ ૪ ગુટ્ી-મસેટ 
(૧૯) ૪ ના ₹ 
૧ મુજ્નરિ-મિસ્ટી ૨ પુત્વ-ષુત્સોં 
(«૦) ૩ને ટ્ર 
શ થુત-છીસ # 
(૨૧) ૪ તેપ ઓ 
૧ ઘુષ્ાર-પાતસર ૨ લુમ૪-તો ળરુ 
રે શૃસ્થ-મેઇ « ૪ યુવ્મારી-સેર્વ્ટી-જેર્સી 
(૨૨) જતો છ્‌ 
૧ ગૃપુહ્સેઝ 


(૨3) વટ નો 4 
૧ ઘ્સ-થય . 2 તળ-સળ 
જલક ૪ કૃમ-નમો 


જ 


મ્રાટૃત ઉત્યર્શડ દક 





હક 


(૪જ્નેઃ૬ 
કૃત્ટ-મિયૂ 2 કવ -સ્દ્િભો 
શમા -નિમાનો ૪ જ્‌ુદા₹- દાને 
(2૫) ૧્છ ને! જ 
1૪1-૧૪૬ 2 કરસો 
માળ -માઝકા ૪ ગૃખ્યી-પુછુષી 
(2૧) આદિ ક્ટ ની «રિ 
જટ્િન્ત્લિ 2 જ -*્ઝિ-પળ 
જૂધિ નાભ્તીન્ટ્થી ૪ ૬ન્-[ઝ્ઝૃગ્ઝઝ્ઝ 
(૨૭) ૬ ને! %૬ 
વશ્ના-33ળા-તમળા 2 મ્ત(-જઉમતે-ન્થરો ૪ 
(૨૮) ૪ તે॥ «-ઝ 
જનમ -જતતો * સૈત્ત-લત્ન 
દ સિદણાઈ ૪ ૧૬-૧-કરવ 
(28) નૌ તે! ઓ ઝર 
સળુજ્‌ી-કાણુ ૨ ચૌવન-ગોત્રળ 
વીદ -૫ગ્ર ૪ મૌત્ત-પ્ઝાવ 


(૩૦) થવ-નવ નેદ સ-ન૧૩ 
ઞવતષમત-મોગરર-ગવમરદ 2 ગશમરતે-એતતઇ-ગવવર્‌ 
કામમશ -કાથાનો-મવમાણો ૪ લાર -માણાતિિ(- 

સવારો 


(૩?) અનાદિ અસયુશ્ત શ સ ચ, ઝત જી જ ચુયતોા 


દ્ર જૂની ગુજરાતી ભાષા 


પ્રાય: લેષ 





૧. પ્રશ્ાપથાદ ન. વયન-વવન ૩, નમ(-નવય૬ 
૪, સુઝમઃ-મુથમો પ. શ્સવસિઃ-રસવર્‌ ૬. મથ્નઃ-તયળો 
છ, રિપુઃ-મિરઝિ ૮. છાવખ્ત-જાયળ્ન ૯. વિયામઃ-વિસોનો 


(વ્યજન ઉડતાં ર્હેલા અ-ઝા ને બદલે થથ્રતિ થાય છે. ) 


(૩૨) અનાદિ અસ'ચુક્ત જ, ઘ, શ) હ, મ) નો. છૂ 


* ૧, નસદ-નદૃતે ૨. મેઘઃ-સેટો ૩. સ્થઃ-રટરો 
૪%, નાથ:-નારો પ. વષિદ-વારિશે ૬. સમતે-સોર્ર્‌ 
(3૩) તત ના ન 


૧. મર્ત-મવળો ૨. સ્સસી-સ્થળી ૩. ઘત્નં-વવ્નં 


(૩૪) આદિ નત નો વિકલ્પે ન 
૧. ગહ્‌ી-મર્ર-મર્ર્‌ ર. સદઃ-ળરે-નરો ૩, સયત્તિ-સેર-મેર્‌ 
(3૫) અનાદિ અસ'યુક્ત વ ને1 પ્રાયઃ ઘ 
શ્‌, શાષઃ-સાવોૉ ૨. તાપઃ-સાવો ૩. રેશવતિ:-રેલવર્‌ 
(3૩૬) શ-વ નો ણ 
૧. સ્વર્યતિ-પર્યાતિ-વદ્તદ્ર ૨. છરશ-ર-ટ ૩. તવા-સામા 
(૩૭) ર ને। જ ( કેટલાક શાબ્રામાં ) 
૧. દદ્ધિ-ટાણ્ટ્રી ૨. ચરળ-તસનળ ૩, સુસતસ-મુદજ 
(૩૮) સ-ળ નો સક (દવચિત્‌) 
જે. વેળુ-સરૃ-યળૂ 
(૩૯) ૪ નો! ન (હવચિત્‌) 
૧. છજાટં-ળરાજ-શરાઈ ૨. સાર ખારો ૩, જાર્-ળરૂષે 


૧. સિમ્ય:-હેમ્યો 





(૪2) અનાદિ અસ'યુક્ત ₹-ત તે! ₹ 
૧, ઘટઃ-ઘરો ૨. વન્ટ:-૬ટટો ૩. પતસિ-વ#૬ ૪. પાષિત-વારુર 
૧) ટનો કોઇ વખત ₹ થાય છે 
પૃ. જોળા-રો્ ૨. છ્ષ્કઃ-રન્ડો ૩. રેદર્‌ઃ-જટ્ષો 
(૪?) ત તો! ૪-₹ (ક્વચિત્‌) 
૧, શપ્તતિ-સસરી 2. અત્ી-ઝછની ૩. સાતવાટનઃ-હારાદળો 
૪૩) વ-ર-લ નો કોઇ વખત છ 


૧, સુષા-ઝુરા ૨. ૫ટ્ષર્‌:-ઇબગ્તે ૩. છ્છૃસસિ-જિવર્‌ 
૪. ₹ટ્ા-ઇટ્ા પ૫, મણા-મણજ-પ્રા. મગ્છણળ (વસુ. 


૧૪૬. ૨૨, આ વિકારમાં ₹ ને ઉભ્મ વ્યજત દ તી જવાબદારી છે. ) 
૪૪ જી છી રતો! અભેદ 

૧ સ્યૃત-ઘેર ૨. દૃષ્દ્રિ-ટૃર્જ્િ ૩. તઝમ--સજાગો 

૪. વિઝ-ર પ. સૃકા-ચૃજા ૬, મહમદ 

છ જ્ારેત-સાક્ત ૮. વોટશ-ગોસટ ૯. વીરયતિ-વીજેર્‌ 

(૫) ૈરમ માં સ નો વ (જેરવો-'હ' જીદે પડી “ઢ' સાથે ગયે.) 

(૪૬) આદિ ત્ર નેપ ઝ 

૧, 4શઃ-ગતો “ બર, યસ્--ગઝમ્મા 

(૪૭) રનો ળ જર્વીર: નો વળવીતો 
(૪૮) વતો જત (માત્ર તીચેના રાબ્ટામાં વિકલ્પે) 
વૃ, સ્વપ્ન:-સિમિનો "ર સૌચી-સીની ૩. ત્વ-તય-તુળ 
( અપબ્ર'શમાં વિદ્ધિમવાહ (્યી૧સ૮:) મ (સાપે-થિ)ે મળે છે. ) 
પક 


દદ જૂની સુજરાતી ભાષા 





ઉ) તને સ્ત; સ તો ત (ડવચિત્‌) 





- ૧. 1ચાજિત્તા-તિમેચ્છા ૨. લુર્છ-સુર્ઇન્છુસ્ઝ ( ૮-૧-૨૨૦૪) 
૩, સિષ્ઝતિ-ચિર્જર્‌ ૪. ચિન્તા-તન્તી હ સ. શ.૧-૨, ૫૧; ૨-૭૩) 
તાત્તિ [ (વસુ. ૧૦૩-2૨૪) 


પ. સક્ષાલે-વરછટ (૮-૪-૧૪) ૬. ઝીત્રતક્મુસ-ત્રીયૂત (ચ) 
(૫૦) ટ નો છ (હવચિત્‌) 
૧, પ્રરીત-કહિત્ત ૨, શેટ્રઃ-રેટઝો ૩. ૧રમઃ-જળલ્ો કે સમો 
૪. મોરા (રી)-મોઝા 
(૫૬) છ ને! પ્રક્ષેપ 
૧. [ચજુ(-નર-ચરુદ ૨. શીક(-લીગલે-શીટ્સો ૩. વણતિ-વલ₹-વસટિ 
જ. છાઘા-છામા-જાટ્ા પ. સિજ-નસિચશો-નિટલો 
(કવરમાં ભળતા હકારને પ્રાણુધ્વનિ નામ આપતું વિરોષ મોગ્ય છે.) 
(પર) અનાદિ થતા જ (બજ) 
(શર વષ્ટિ-સ્ટટી 
(૫૩) છૂ ને! ₹ 
૧, મટૂટ-સરતર ૨, દ્ારશ-ચાર્ટ ૩. પ્રવોર્શ-સેમ્દ 
(૫૪) સને વ્વ 
૧. પ્રમૂત-પદુલ્-પટુ્વ ૨. ગિત-નિત્ત-ઝિવ ૩. 1સત્ત-સત્ત-તિપ્વ 
૪. શુતિ-સુત્તિ.તિવ્વી પ. ઉટીવ-ચેત્ત-વેપ્વત ૬. જૃરતા-જસ-થત્જ 
૭. સ્ત-સ્ત-દન ૮. થુસનઝુત્ત-ઝુ'પ ૯. છુજ્ત-છિસ-ઝિનવ 


૧૦. ચ્યારૃળ-વરાદિસ-જાદિપ્ય ૧૧, સાર્વ્ધ-આરત્ત-ગારવ્વ 
૧૨, સત્યદ-સવવર ૧૩. જટિસિ-સકિત્તિ-સરૂ્વ [અપ.) 
(પપ) સ ને પ્ત 


૧. જાતિ-વિશ્ની ૨. ચત્વદ-પત્ત(-ર૧૬ ર, બ્રસા-સુતા-શોસ્તા 
« ૪. શાતા-નત્તા-નતા પ ગૃતા-મોત્તા-દોરર ૬, વરષે-વત્ત વિન્સ 


પ્રાકૃત ઉત્સર્ડા દ્છ 





(પ્રયમ મે સત્ત ૮-૨-૧૨ માં, પછીનાં ત્રણુ ૮-૨-૧૫માં ને 
છેલલો ૮-૪-૪૨૧માં અપબ્રશમાં છે.) 


(પડ) સ તે છુ 


૧. ક્િતતિ-વત્ત-વદ્ટ ૨. જર-યુઇ-થોન્ 

૩. મુત્ત-મુત્ત-મેન જ. સ્રાન્ત-મત્ત-ઝુ 
(પ૭) ત તો છૂ * 

૧. છુ-જ્િસ્-છિજ ૨. «પ્ત-તુરા-તુદ 

૩, રમુત-પુત્ા-તુ% ૪. શુસ-સુ-ત-સુ 

પ. કૃયુતત-માસસ-મ૩૬ (૮-૧-૧૨૭) 

૬, શ્થાળ-સાળુ 7 છ. હ્યશ્મ.-સમો " 


(છેહ બે ણદ્યાહરણુમાં (ત) તો ૪ ચ સને! ટૂ ભળી 
શ્સ્ટૃન્લ થયો છે. ) 


(પ૮ત્યતો કજ 
૧. શત્ય-સશ ર. રય-નસ ૩. સવત-મવન્સ 
(પ૯) સ-ચ્વ-ઈ સો સઝ 
૧, મશ-યન્ન ૨. મચ-મન ૩. શશ્યા-જેગ્ઝા 
જ. જાર્ય-શ્ઝ પ. પયા-વરઝા $. માર્ષા-મઝ્ઝા 
(૧૦) સ નેપ ત, જસ, છ કે સ્ત 
૧. સવ-શય ર્‌. જજળ-સવ્સઝ ૩. ક્ાદ-છાર 


જ. કીળ-શૌળ ૫. વક્ષતિ-લચ્ઇર્‌ ૬. હ્ીયતે-સિસ્સર્‌ 


ક આથી ઊક્ડું જ નો ત થમેલે! મળે છે. સ. કિરીટ પ્રા. ઇિપરે 
($પ) સં. જ્રકોસ્ત પ્રા. વ્ઝાસિતો ( વસુ. રહર-૨૧ ) 





દ્૮ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


(૨ શનોાન્ન,શ્ળકેસ્ 
૧. ૬ગી-(જ્્ી ર પજ્્ત-ઝમ્મો ૩. જ્ઞાન-નાળ-ઝાળ 
૪. ક્રતિક્ઞા-વર્ઝગા-રૂળા પ શસ્ા-મળના 
૬. શામરાન-અદિ્માળ 

(4ર) સ્ત તો સ્થ (બહુધા) 
૧. દૃહ્તઃ-ટૃત્યો ર્‌. ચજ્ત-ગત્ય ૩. સ્તોજ-યોર ” 
૪ છ્તુતિ-શુર્‌ પ. શમત્ત--સમનત ૬, સ્તમ્વ:-નમ્વો ૪ 

(આદિ હત તો! સ 'કાઇવાર લ નો ૫ કરી નષ્ટ થાય છે, ) 
(4૩) છા-પ્ય તે સસ" 

૧. મુઘ-મુખ્સ ૨ યાતો ૩. મુહ્તિ-મુગ્સર્‌ 
૪, ૧૫્4;-વગ્સો પ, વષ્તે-વઝ્સદ પ ૬. થષા-થગ્તા 


(૪) તાસ 
જ, શણ;-મટો ૨. જણ-કટૂ ૩. શષ્ટ-અટું 
૪ થૃષ્ઝ-સ્ટું ચ્‌. ક્રઘ્ટ-પર્ટુ $. ર-કકુ 


(4૫) હસ્વ સ્વર પછીના સ્ત, થય) ક, વ્લ નો અછી 
૧. થભઃ-તન્છો ૨. મત્ય,-મગ્છો ₹₹ ૩. મિષ્યાનજ્જા ₹ 
૪ પશ્વાવ-પચ્ઢા પ૫. થષ્સળ1-મન્છત / ૬. શુયુષ્તા-ગુમુન્છા- 
થુમુચ્છા 

(4૬) ૬ દ્રે ના કોઇ વખત હઝ થાય છે 

૧, શર્ટ્ન્મ”-મોઇ-૩% ૨. મ% -મરો ૩.૫%૦-૫૪ી 
ઉ૭) ધ ના કોઇ વખત ₹ ને લીધે છુ 

૧. વર્જામ-જ્્સાળ 7 ૨. પર્ચસ્ત-રત્કટ 4 


૩. પરૂ-પત્ઝજ 2 જ. સૌઝુમામે-તોગ્રતત્ઝ 7 


પ્રારૃત ઉત્સગહ" દહ 








(&૮) ક્ર, પળ, સત) છ, હ, થળ નો. નર 


૧. પ્રશ્સ-પળ્ટૃ ૨. જુપ્ળ-કળૃ ૩, સતૌભ્મા-ઝોખ્ટા 


જ, 
"૭. 


- ૧શ્દિ-વિષ્ટિ પ. પૂર્ઝાસિ-વુન્વષ્ટૃ ૬. જળ-સજ-સજ 


તીફ્ગ-તિન્ઃ-સિશ્જ 
(48) સ-ઝ્ઝ નો રુ 


* મેગતિ-યશ૬્‌ , ૨. વિષશતે-વિષત્રર-ગિપન્યર્‌(વસુ ૨૭૩) 
* રઝતે-સત્રરૂ-રન્‍૫૬ (અપ ) 


(૭૦) અનુસ્વાર પછીના છ નો દ 


* સિટ્રો-સિંથો 2. સટાઈ-યપાતે ૩, ભંટ્રાઉન-લિવાનળ 


૧ 
(૦૨) વ્ણષ્વત્યય-સ્થિતિષરિલૃત્તિ 
૧. યાણળલી-વાળાસ્થી ૨. માળન-ગાળાજ 
૩, શચસવુર-ગજચપુર ૪. મટ્ાપષ્ટ-મણ્ટુ 
પ દ્રઃ-ર્ટો ૬. સ્વુજ-ટ્જુબ-ન્કુમ 
(૭ર) વઘારઞતેોદ અનુસ્વાર 
૧, ૧-૧૨ ૨ ક્યં-તલ ૩. શ્મશ્ર-વજૂ 
જ. શાર્સાર-મગ્ાર પ. મૃવિક-ચિંછિશો ૬. ઝુર્તસ-જીવઝ 


(૭૩) સાદા વ્ય'જનનેો સયુક્ત 


વૈ-લેલ્જ ૨. પ્રેશ-વેન્જ ૩. ક્રમૂવ-પદ્તત 
વૌવને-ઝોવ્વળ 

(૭૪) સ્વરભક્તિ-વિપ્રડષ 
છુત્ત-૧ઘળ “ 2. સ્તેટ-મતેટ ૩. સક્ઝ-સુરુમ - 


. હવા-તરિતા ,, પ. ૩૧-વરિમો 7 ૬. સ્્તન્મ્મનૂં 





કઆથી દવટુ વિજ્ઞાચી-વિઘાસી ( ૮-૧-૧૭૭૦) 


૪૭૦ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


(૭૫) ઇસ્તઃ લયોમે (સ'યુક વ્યજ્નની પૂર્વતો સ્વર 
હૂસ્વ બને છે) 
૧, સૂળ-તુળ્જ ર. પ્રમૃત-વદુલ્ત ૩. સન્ની-«્ની 
૪. નરેન્ટ્રઃ-નરિન્ટ્રો પ. સીકોતઈ-નીઝુતપ્ઝ ૬, ધવ-પિક્ 


સૂચનાઈ--સયુક્ત વ્યજન પીને! જે વ્યંજન નિર્બળ હાય તે 
ઊડી નય છે. 

જ, સ, 5%, ૬, ચ, છ, સ, શ, ₹, ૪% ₹, ૪, ત, થ, ૨₹, પ, 
૧, જ, ૧, મ સખળ છે, બાકીના નિર્બળ છે. પણુ ન્ત્દાં બન્ને 
વ્યજનો સબળ હોય ત્યાં ઘણું કરીતે છેલલે ટજ રહે છે, 
શસ-(૧4૯) રત, ગય (૬4) બગ્ઝ (5 નિર્બળ). 

ઉપલા ખધા નિયમો “જ્રદુસ્ટે” ( ૮-૧-૨) સત પ્રમાણ લાગે, 
ન લાગે, તો! કોઈવાર અન્ય ડ્રેરદાર પણુ થાય. 





મડરણુ દં" 


ગુજરાતી ઉત્સર્ગ 
(0 ચ તે! ₹ (અનાદિ) 
૧. મુઝળ-સુયન-બોર ગ ૨. મૃષલી-ભુર્સી 
* મદ્જળક-સથજઝરઝ-મ્ર્કલડુ” 
(ર)ન્તને સ્ઇચનતેદઝ,ઝનેો 
૧. સજાઃ -ગાટટ-મરદઉ-ધરડો ૨. વાશસે-૨૦ર-વાજઇ-વાગે 
ર, જૂધેવેન્ગુતર-પૂજઇ-વગે ૪. સગ્યસ-પળર-ભાજઇ-ભાગે 


૦ 


*શુજરાવી ઉત્સર્ગ છવ 








પ્‌, મર્મ-મતમ-જરભ (અચિષ ૬. ગૃ-ગીત્ટ-ઝત્ટ-જરે-ગરે 

છ. મીત-જત (અરિ) ૮. પૂત-[ય-પી-ઝી (શિર) 

હ. ૧ાર-વાય-પાજ-પાગ ૧૦. યોઝિત-ગોઝિય-ન્ેડિઉં-નતેડયુ” 

૧૧. મેથવાચ-કે ર વક ગડબડ ૧૨. પ્તઝ%ઃ-ઝડોા 
સર્ગ-ત્િસુસ્‌ [ વત-વિણ-ગજભજ 


(૩) સ નો સઝ, સ્ત નો જ (પ્રા, ઉ, ૨ની અનુપૂતિ » 


૧. ત્યસસૃ-તજ ૨. થચા-વજ ૩.. ગજબજ-કચપચ 
૪. વિમગતિ-વિટ્તદ-ગ્હૅચે પ. સૂસ્યતે-લુગ્સદ-સઝે 
દ, અવળ (દે.) થવડું ૭, આદટ-ચરે (ઝેર ચરી ગયું) 
૮. વચર્ત્સી-થછિ-૧ચ-વચયટી- ૯. ૬ ૨૪ટથ-રચ્છિર્ટુફ-ળચિકુ- 
પેડી અછડુ' 
૧૦. મતસુલે-અર્્સુઝ-અજબ ૧૧, (કા.) શરષઝટ (નૂ. ગુ. ) 
ખૂડખૂડત-ખડભૂથા 


ઉજ)વનતોય,યવનેોાથય 


૧, ઝ્વખત્તિ-યજર્‌-બળે પસ ૨. મેવ (દે.) ગોબર 
૩, છાવિ-૭બી ૪. ઘર્વ-વ-પર્બ 
૫, જ્રવા-વત્ત-પર્ય ૬. ર૬: ચર્મો બરે 
છ, રષિવૂત્ક-થરિગસ૦-ટેબરૂ / ૮. વૃતણૃ-ઘયશુર-ધેબર 
હ. વાલ-બામ ૧૦. થાછા-વાષઝો-વાધે 
૧૧, ફૃન્‍્ત-વુળ્ટ-યુઠ્ઠી ૧૨. વિરાવજ:-મરાડે. 


૧૩. અપતજ-અવવરઝ-બચ્યું ૧૪. શસ્સર-બચણ-બચેફન 
૧૫. પ્રતત માવ-પતસાવર-વસાવર-વતદવે (કડી પ્રાંત) બીઝે-બતાવૅ 





ક બચી જવું' પ્રયોગ બતાવે છે કે “બચ? ધાતુ ગત્યર્થ પાતુ 
ઉપરથી આવ્યે! છે. 


છ્ર્‌ જૂની શુજરાતી ભાષા 


-- ૦૦૮, 


(પ)જવજ્નેોાનમનોાજ 





૧ પ્રજ₹-પગમ-ફગર ર સબ્મ-લમઇઝ-ગવળુ 

૩ ક્તેટ્-ગાદ કે ખાળે ૪ ક -મગ*મ 

પ જ્જત્તતાજ -લગનગાળોા ૬ નથજર -કાજગરા 

છ ઘરરનુષિક -છમ્શુદ્ધિમો-૭ગવિએ-છડડીએ 

૮ ગજગન--ચપચ હ વુટ્જ-વોનજ-પોાગશ-પોકળ 
૧૦ ઝદ ઉકા 


(૬) અત્ય ત્ર નો ત' 
સાથરય-અચરિગઝ અચગ્જ-અચગ્ત ૭ દશ ડ્રિત્ર-દેજ-હેત 


ન 


૨ શભ-મરતઝ-અકાગ્ત ૪ સટૃઞ-મ્હાત (વામ) 
(૭) ન્નને લ, ય નેપ ન (પા ઉ ૪૮ની અનુપ્રતિરે) 
જર્રમ-૨દ્‌થ ગદન ૨ શ્થાપ-કાથ-ઠામ 


૪-વિટું-વિટુ-મેઢ ભર ૪ શ્ઢાપન-દ્રયાવળો-દામણે 

નટામાત્ર-મટામત્ત-મ્હાવત ૬ થર્ાવળ૩ વધામણુ 

શત્તઝ-મૈ-અમ્મવિનચ-મામવપ- ૮ સાત લરિકિ-સાવસ્છીરી-મમછરી 
આગમચય 

€ માત્ર-મૈત-મત-વેત-વાત ૧૦ નૌીવાદઈ-નમા? 

૧૧ સદ્દે/વિત-મ્હેગમણુ 

(જયાવનો દેસ્ય શગ ગણાય છે, પણુ તે ય્થના પ્રે? :૫ ઉપમ્થી 

આ વો લાગે છે) 


હ -: બ નક 


(«)સ્ટ્નાનસ્ન 
૧ સદિવી-મટ્લિ-જ્રાતસિ લેશ ૨ મદાજ્યી-ક્ટાપ્યી-ભાષ્થી 
૩ શ્રીવ્ત-મિષ્ટ-નિમ-ધીમ “૪ સહ્તાસિ-સજરર-સમરર-માભરે 
* પ્રાકૃત ઉ કપમાં ઝુમુષ્તા નુ ર્યુન્છા થતા ઝ તે ₹ થમે! તેમ 


જતી સગદીખમાં અથવા નું “સાદુસા થુ ઝે સાને પૃ ૧૭૧ 





“ગુજરાતી ઉત્સર્ગ ૭૩ 








(૯) રીકઃ ઉગોમસોષે 

(રાકૃતમાં શૂહ્ઃ સંજેમે' સત્રથી ઊલટુ' કાર્ય આ નિયમે થાય છે.) 
૭-૧. જ્ય. -રહમમો-લેભઉ-લલે! ૨. રછજ વિટિગો-લિરુરુ-દીડો 
૨, ચમ્તજ: -તમ્મઓ-નરમઝ-નાગો ૪. વર્ષતે-વ%ફ-વાધે-(વધે) 
પ, વચ્વવે-વન્સદ-પાચે-(પચે)ઝો ૬. ધેમક-ધિત્ન-ધીજ 
૪. છઝી (દે.) છાલ્ય ૫૮ ૯ ૬*૧₹ (દે.) ધાધરો 
&. ૨૩૪૦૬ા-(દે ) (આંધળી) ચાકળણુ ૧૦. છિર (દે) છી'ક 
૧૧. સત ઉ.) નાક (૧૨) વાર્જ-૧ર્₹-વાદળ 
૧૩, રથ -રયજ્યસ્ઝ-વાખમરો * ઘર્વાખરે) ? * ઘસ્વખરી 
ઝેથમ જુતિ ઊેડી જને. 
(1૦) ₹ તે! પસેપ 


૧. શ5-ક્ાવ-શરાપ ૨. શાળ-ણાળ-સરાણુ 

૩, જોરિ-ત્તેરિ-કરોડ ૪. સનજરઝન્રર-જનશખ 

પ. લટ-ત્રટ (નિપિત્ર2) 1. સ-ઝ-રકું 
છ ધૂત્રતે-ધુમર-પૂજે-પ્રજે ૯. રહાપ-૩૦૪૫-ઉછ્ઠંગ-ઉછરગ 


* ૬મ્પાટમ૧*.-દાધાર્‌ ગો ન 
(૧૧) અનાદિ સ તો! ર 
૧. હ્યાન-ટાળ-ડાર ૨. સિતલન-સેસન-વૈનળી-તેહરી 
( ત્રેમાનદ. ) 
- ₹્ચ્વઝ/નિ-કવગાદ-ઈધણાં-ઇંધરાં ૪. સલીઝત-લફિકળ-સહિયરૂ- 
મહીક 
પ્‌ સતવળજાસે-ગવવળાટ-નઉદરાં-તોદરવાં અચવા સરકુર્કા ઉપર્થા. , 


જે 


હ 


૭૪ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


૬. પ્રહાયનં-રસિત્રાકળ-શતિઝાળ-પતિયાર 

છ. આ્યનઃ -ઝતળો-કવજીુનો-ગાકુણેો-આફકુરો (“આફરો ન્નરો 
રગ ” પ્રેમા. ) 

૮. શાપૃળજઃ -સપઝુજાનો-આકૂણો-આફૂરો-આકરો (બળદતેો] આદરે) 

હ. ગમધટળજ-ગઅમવટ્નશઝ-કમપળ૩ઝ-અઘર્‌ 

૧૦. વિધવવ;; -વિસ્ધનો-વિસ્ષળર-વઘણે-વધરે! (તકરાર) 

૧૧. આન: ગષ્વનો-આપમુમ્ણા-આપણુણો-આપરણા (શામળ) 

૧ર. મત્ઝમનજાતિ-ગાલમસુરરિયા 


(ઊર)ળનોાસરનનેોળ 
શાતનઃ -શષ્નનો-આપણે-આપડે 
જાધુના-સદુળા-ટ્વળા-હમણાં-હમડાં 
અનુવાનદ-મળુવાભઝ-અણુવાણા-અડવષણુ 
જતની (ન્તૂ. ચ. ) રેવડી 
જ્રી્ળવળ-ઝુન્નવળ્ન-જૂણાણુ-જીનાડ 
* શોળી-ગુણુ-ગુડા ( ગુડા ભરવા ) 
 જુરુશ્વી-ઝુટુશ્થી-ડુણુળી--કણુબી ૮ ચકઝુસંરા ( દે. ) ચાકળણુ 
- મૌલળ-પોરવળ્ળુ-ગોરાણુ-ગારાડુ 


* «૯: ##:## ૦ 


(૨૩) ન તો ૪ (પ્રા, ઉ. ૩૮ અતુપૂંતે ) 
૧ સિમ્વક: -નિવટ્ઝ-લીમડા ૨. નિક્ષિપસિ-સિજિલયદ-તાખવું- 


લાંખવુ' 
, ર. નીન-લીધું ૪, નીસર્માન-લીલમ 


ચુજરાતી ઉત્સર્ગ છ્પ 











પ. નવટાંજ-લવટાંક “-૬. સિસ્િવિટ-નિરિજવટ-નીલવટ- 
લીલવટ 
(૪) થ નો ૨ (₹ ના મક્ષેપથી ૨ ઊડીને) 
- ૧મિન-વાવળ-ત્રાયમન-રામયુ ૨.-દશરીક્ષ-રેજતેવ-રખરેખ 
« કગા-ત્રેગા-રેશ્ન ૫૪%. #ન્‍્તા₹-૧ર્‌નન (દે.) ત્રઇગણુ- 
સગણુ 
પ. વ્વટ્ાર-વ્હ્રેપાર-રે'પાર (અશિષ્ટ) ડ્ર 
* ૬. યિજાહિલ-વિટૃક્વિ-ત્રેડવું-વેડવું-રેડવુ' છ. પામળ-પ્રામછ (”રૂ. ગુ.) 
(અપબ્રશમાં જૈમ ય્યાલતું તાછુ થાય છે તેમ આ રના મક્ષેપયા 
હોવું જેઇમે. ત્રાકૃતમાં રક્ષ: નું શ્જયયો ચાય છે તે પણુ જકષઃ 
કુન્લો-સ્કનો એમ થવું નેઇયે ) 
ઉપ)વઘનતેરય,અનેપ્થ 
હસ ૧મ:-#મો-જુવ-ડું'ગ-ઢૉંગ 
૨. સર્વૃ્તિ-ઝવ્વદિયિ-રસ્વર્મિ-લેભર-ઊગરવુ' 


૩, રટૂર્વનજ: -ઝત્યટળર-સચ્વટળઝ-ભેખટો-ભેગટો ૪ (%ા.) ખદ્છૂ- 
બદખે!-ખખદો-બગદો 





૯# 2 


૪૪. યુલશૃત-ગુગયટ-જુબટુ-જુગટ' 
પ. પાર્ક્વ#-વાગરટઝ-પાવડુ-પાબડુ-પાગેડુ' 
૪ ૬- શુચ્છ#: ગુન્છ્ઝ-ગોછલઉ-ખોચલે 
૪ છ, લકઇવ-લમસક-સબળુ 
૧, “%ંકિ કરઇ કલકલ જૂબટઈ; પ્રકિ ચાચરિ ધાલઇ ચહુઅટઇ” 
ઊ ચિ. ૧૦૨) 


39 
ર, “રાઉત રમઈ નિતુ જૂવટઇ” (કા. ગ્ર. છછે 


છદ જૂની શુજર'તી ભાષા 
૩. “ વિદ્દિજકુવવેસેળ " (કુમાર પ્ર. ૯૧) 
૪. “ વનવાડીકળ સભળા ” 
(૧૬) «૪ કે છ તેદ સ 
.* બિત્વા-ત્રવ્મા-છભ «. વિટ્દઝ-વિમજ-વભળ 
1. પદર: -પટમત્ઝ-ગભારા ₹ ૪. નિલ્તટર-જર-નિબે-નભે 
(૧૭) જ નતો. લ, જ્ઞ તો જ (પાકૃતની અનુપૃતિષ ) 





1. મંતોવ-મતોસ-સતોક ર. જાસ્તિ ( જાગ્તિડ સોમેન્છવો: ) 
ન આતિ-ખાંત-ખ'ત 
2. ₹!ર/-સેર-ખેલ ૪ જઃ -સર૩-ખીલો 


પ્‌. રર્ટત-વર્વ-૬૬-કાંદો-ખાંધો ૬. વ્રોણતિ-વોર્લર-પૃષ્ખે-પૂક 
(૧૦ ચ ને! છ (અનાદિ) 


૧, થાટ-જ-લાડી ૨. મિત્રયાધ-કિસ્મહ₹-મગળતું 
૩. પાર્યછિ પાવઇટ્ટી-પલાંડી ૪. દ્રાક્ત-(જાનર) વામય-પાગલ 


(૧ અનાદિ નેપ્યે. અસિવષ્ટિ ઉપરથી અમિસક્ી યયા પછી 
ન્ટ જુદ્દો પણુ વપરાય. છેહ્વા શબ્દમાં વાપર ઉપરથી પાગલ 
આવે, એ વિશેષ સ'ભાવિત. ) 

(ઉલ) છ તો. ત (પા, ઉ. ડહની અતુપૂ્તિ) 
૧. જેલશાછા-જએેર્સાણા-નેરાળ-નિશાળ ૨. છાવજ-નાવક 
* વહ્જજ-વનકલ-વનકુળ ૪. ઊક્મર-સર૩-રન્‍્ટઝ-નાન્હુ” 
(૨૦) નેપ ર, ₹ તે! જ (પ્રા. ઉ. ૪૪ની અનુપૂતિ) 
* શજઝ-જઝઘઝ-કરયલી-કરેળી ૨. ૧૩ાઝ-પરાળ 
* શકશ ૩-સુવસરં-લૂણુ' ૪/ જજાટાર-શાઇ-દરાળ (ભત્યય) 
, રોટ (દે) લોટ . ૬. છોદુલ્ે (દે.) રોડુ 


જૈ જાજીઝ-ઝેટપઇ 


૯ 


હ .:« ૯૦ ત 


ગુજરાતી ઉત્સર્ગ 


(૨3) અનાદિ સયુક્ત ન્ન કે અદદ જતે! ત 
(અપભ્ર'શમાં જળ તે! ન્ઞ)ર. 
-૧. કાર્વ-પ્રા.-મન્‍્ન અપ. સ્ક (૮-૪-૭૪૧)) 
૭૨. ૧૨: પ્રા. જગ્મેટિં અપ થત્નર્‌ (ભવિ. ૨૧૫. 





% ૩. મજ્ઞા-સૃ માન ૪. બ્ય-ભ્ય-રાત 
1 પં. જર-સળા-કાન ૬. ધિરકિ-ધિન્મસિ-વિન'તી 
૭. શત્રિ-નવિ-તવ ૮. જ્ઞાન-ગાળ-નાણુવું 


“-, ૯. ભ્સન્વ-ચ્મ-થાત૨ે 
૧. મુ. નરસિંહરાવભાઇ ગ્રુ ભા. સા. પુ. ૧, પૃ. ૩૬૦, ૪૨૩ 
ઉપર શલૂણી? રાબ્દની વ્યુત્પત્તિ સણાવમર ઉપરથી કરતાં પ્રા. 
શજણાવળ્માં સ'યુકત વ્ય'જન હોવાથી «હેતો ગુજરાતીમાં આ નિયમે “ન 
થવા નેઇયે, પણુ આતે અપવાદ તરીકે મૂકે છે. આ શબ્દ વણાવન્નતે 
મદલે સહ્વળ ઉપરથી આવ્યો છેઃ-કારણુ («વળતું પ્રા. છોળ યાય છે.) 
(૧) અપભ્ર'શમાં પણુ યઢ્ોળી ચબ્દ વપરાયો છે. “તાજ સહોળી 
માસ્કી” ( ૮-૪-૪૨૦ ); રીટ સજળ સસોણુ” ( ૮-૪-૪૪૪) 
(૨) પ્રાકૃત-અપબ્ર રમાં ચાવ"્તતું છોળ થયું નથી, લલડું શાળ કે 
લાવળ છે. “ગુળઢાકનિટિ'' (૮-૪-૪૧૪); “છાવળુ સરીપ્ટ્રો” 
(જ્સહર ૨-૧૦-૯) એટલે ાવળ્યતું રોળ અપભ્ર શમાં થયુ મનાય નહી, 
(૨) જૂતી ગજરાતીમાં પણુ “નયણુસલૂણી” ( પ્રા. ચુ. કા. સ" 
પૃ, ૪૦, ૧૬ )માં છોળતુ' તળ થયું છે. 
(૪) છવ" “તે શવનલ્ત માવ: ફ્તિ છાવન્જ એમ અવળ ઉપરથી 
ન્યુત્પન્ન થયે। છે. 
(૫) અપવાદમાં મૃકવું પડે. 
ર, શ્તત્ય (ધાવણુ) ઉપરથી લક્ષણા વ્યાપાર્તે લીધે થાન 
/(છ૪લડ) શબ્દ વ્યુત્પન્ન ધયે! છે, હતન ઉપરથી નહીં. 
ન નો ન થવામાં તત્સમ રાખ્દનું શ્રવણુ પણુ સહાયભૂત બતે છે. 





છટ જૂની ગુજરાતી ભાષા 








(૨૨) અનાદિ સ'યુક્ત છનો જ 


૧, વત્તે-૧૪-કાલે * ૨, વ્ઃ-૫ો-૧૪૩-પાલે 
૩. લત્લોવિદિ-તાલાતેલી ૪. મદ્રજ"-મત્જગો-મન્ઝઝ-ભલે 
પ. મૃજ-શુષ્-મૂલ ૬. ફાત્ત-વઢ-ગાલ 

છ, (દે.) ઇ?ી-છાલ્ધ ૮. ૧7૪-ઘાલનુ 

હ. (દે.) ઘાર્ત્રમ-બાવલુ ૧૦. ઘદિલ્જ-ગ્હેલુ 


અપવાદ 
૧, થાત્નત્ય-ચશ્છલ્છ-વાછળ (પ્રેમાનંદ) 
૨, અર્દ્ક-મઝઝ-આળુ' (આમાં પ્રાકૃત અપબ્ર'શમાં સ્ક્ત ન'જન- 
નો લોપ ચમો છે, જુઓ મોજ (ગાયા. ૩-૯૯) માટે છ થયે! છે.) 
૩. કુરુત્ક-રંરોઇર (૮-૪-૧૮૯)-૯'ઢાળવુ' (અર્થ દેર છે.) 
(૨૩) અનાદિ છ ને સ્ક 
૧, મિટતિ-કિત-મળે «7 «૨. શીતજ-મીવઝ-શીળુ” 


3. જર્છી-વેછી-ડળ - “ ૪. વેઢા-વેઝ વેળ 

પ. શ્ઝાસિ-શ્ૃઝટ-દળે ૬. વજ-પળ 

છ. વોફ્શ-સોસ્ટ-સોળ ૮. પીરવતિ-વીરેરૂ-પીલેકર 
(૨૪) પ્રાકૃત ળ ડાયમ (3ડપરના ઉ. ૨૬થી અન્યત્ર) 

૧, ગાજ્ઞા-મળ્ળા-માળ-આણુ ૨. અંસ્લ-રજ-ર્ણુ 11 





* કષ નિયમ ગ્રવર્તે” છે તે કહી શકા નથી. ભપીળલુ”થી 
ભિન્ન રીતે સૂચવવા માટે કદાગ હોય. 'તલ', “મેલ, વગેરેમાં પણુ તેમ. 

જૂ. ચુ.માં સકતો સયોગલાપથી જ થયો હવા છતાં, તેમજ 
જૂ. ગુ માં સતો છ થયો ન હોવા છતાં અર્વાચીન ગુજરાતીમાં 
માત્ર સાદા રતે! જ ફેમ થમે!, એ પ્રશ્ન છે. ન્નની બાબતમાં તે 
અપબ્રશમાંજ જ્ઞ થયો, એટલે અ. ગુ.માં ન થાય, 


ગુજરાતી ઉત્સર્ગ છ્કૃ 






૩. થચત્ત-યયળ-વેણ્‌ ૪. ₹્ની-ળની-રેયુ 

પ. સાન-માળ કે-ગાળ-નાણુવુ-ત#ણુવું' ૬. ₹૬૫:-જરઝળ-ફેણુ “ 
પ૩. હિહ્યવ:-શિગ્સર-મિંનિનઝ-સણીજો ૮. શઝ-દાળ-ડાળ ” 

(ગ્રથમ રાબ્દમાં પ્રાકૃતમાંજ સ'વોગલોપ થઈ આળ થનો છે, 

(જુએ પ. ૨૩) માટે જ કાયમ. બીન્ન શબ્દમાં પણુ મ'યુક્ત અનાદિ 

વ્યંજન હોવા હતાં જ કાયમ રલ છે «હેતું કારણુ એ જણાય છે “ક 

791 લાંબો! કાળ થાલુ રહી છેવટે સ યોગલોપ થવાથી અવિકૃત રલ છે. 

અથવા અર્થ 82 સગચવવા માટે. » 

(2૫) થરને! સ સ્ત ને! છ 


* ૧. વિજ્ીળાતિ-૧૨૬-વસે ૨. હિવગો (દે. ચેપી 


૩, જેટસ (૨.) ચણાડી * 


ર 


શા નિયમ મ્રાકૃતતી અનુપૂર્તિ ગણાય છે, કારણુ પ્રાકૃતમાં જિરિતઃ 
તુ' મિત્રો થાય છે. ક 
(૬) ૬ ઉ0 તે સ, ને! ₹ 
૧, શ્રાષટ-વાવય-લાયઝ-સાવજ પ ૨. થર્યારા-મત્સાવઝ-મષતરુ 
મલાજે 
૩. શઝ્ઝ-સાજ-સાદ (ધોડાનુંઝ જ. શુજરકુ-મુદરવુ* 
પ. વાહિત્વ-વાજિતિ ૬. શર્-અર્સ-અરજવુ“-ર'જવું' 
૭. ઘ્ર્ષ્ક-વાધતુટું-પાજઊક-પાત્તૂડ-બાજૂદ-બાજેડ-બાજડ 
(દય વ્યજન તે તાલન્ય વ્યજ્નને ધણું ઉચ્ચાર્તામ્ય છે. ) 
*(૨૭) ઝુજરાતીમાં.ચષ્રાતિ 
૧, પાલણું-પાયણું ફે. બોર્ડી-બોયડી ૩, -ખાંડણી -ખાંયણીં 
જ. શેલડી-શૈયડી પ. મરણુ-મયણું (મૈણું) ૬. બારણુ'-યાયણુ 


૮૦ જૂની ગુજરાતી જભ્ાષા 


(૨૮) ₹ ને ૪, સટ ને! ₹ ણા હ ૪૮ની અનુષ્રવિ) 
૧. વિઢોડયતિ-વિશ્ેહર-વલોવ - શટતવ-શગર-પાયલી-પાલી 
૩, માળ્ઇજ-ટ૦૪-હાંડલી-હાંલ્લી ૪. જારિિ1-સ1૪20-ગાડડો 
મા્લો- સાલો 
પ. ઘટજ-વડલે-વલ્કે (કડી પ્રાંત) ૬. યાલ્તહસિ-શક-લટરૂ-આખડે 
છ, સદ્ાળય-તદા#મ-મહાડ-મ્હાડ “૮. વિપ્વવવે-નિવ્સર-નીવડે 
(૨૯) વ ઘ્ુતતિ 
૧, સુક-લુમ(-સવ2 ૨, વત્તજઃ-ર૪ેકર-ડવડા 
૩, ઘુક્ટઃ-ઘૂગર-ઘૃૂક-ધુવ્ડ જ. નિશ્ન્્ોતવિ-નિતોશર્‌-નિશ્ઞોવર 
નીચ્રોવે 
(જૂ. ગ. માં 'સૂહર?, 'ઘૂહડ' રૂપ હકારને। પ્ર્ષેપ થઈ વપરાયાં છે. 
(૩૦) મનેદ વ 
૧. દંમ-૪મ-રુત્ર-ડુ'ગ-હૉંમ ૨. મુત-સુત-ભુદ-એોટવું-અબોટ 
૨. મત્ત-મત્ત-બટદ-બાટ 
(૩૧) જ્વકેત નાહ 
૭૧ વ્રાત5:-ધ્રાસકા 2. ભવા-ધાંખ-ધ'ખવું-ઝ'ખવું 
૨, તલ્સિ-ત્રજિ-તર (ધર)પત 
ઉ૩૨) ઘ ને! જ (પા. ઉ. $રતી અનુપૂતિ) 
૧. વ્વઝ-ઝડા 2: 7 ૨ યત-સસ્ઝ-ઝીલનું-ઝાલવું 
૨, ભ્વા-ધ'ખના-ઝ'ખના 
(૩3) ત નો, છ નો. ત (પા ઉ, પડતી અનુપુર્તિ) 
૧. સવતી-મયતલી-સવજી-સઉકિ-શોકય 
૨. મગિન-આજક્ય (મરડી) કે 


શુજરાતી ઉત્સર્ગ ૮્ય્‌ 








૩, સુષ્ત-સુસ-સુજ-લૂકવુ (સ'તાવુ ) ૪. સાવત્નક:-શાવત્તસ-સાવજે 
પ શ્યુત-સુસ-અુ7-ચૂકવું 
“૬. જાવિતઃ-નાપિક “સેના માટે તાપિઠ થયા.” પ્રેમા. 

છ વિમૃતિ-ભભૂતિ-ભભક ૮. મૌદિ-ખીર 
“દ. યુત્જર-ઝસલ્ઝ-ફતરો ૧૦, મુત-મુત્ત-ખૃકયું 

૧૧, દર-સ્ત્ત-રૂકતું-રેક્નું 

યર્‌. ઘતોરૂવન-વાતોટળં-વાત્તોડગુ-વાતોરણુ-વાકેરણુ 

૧૩. હ્ુજાયાં તોછિતઃ-અપ, હિ લોર્ય-તુડિમ કાડિ-તોડેમ કાડે (ર. 
૫૦૦ છે.) 

૧૪. ચહ્તફિં-નહિતરિ-નહિતર-નહિકર “નહિકર કેણુ મુઝ ગાથે 
ષે.” (શામળ ૫૩૪) 

(૩૪) ર નો ૩, ૪ ને! ર (પ્રા. ઉ. ૪૪તી અગપ્રતિ') 
પજા રેજ-વરકારિઝ-પખવાડિઉ” 
અષ્ત્રારિજિ-અકવાડિઉ” 
જીુજર-જીટા૪૩-ડુહાડા 
'. હૂટ્શાલરી-વામ્ટ્દસરી-મયાસખડી 
ચર્ષાશત-વશ્સાઉઝ-વરસાસો।-વડમાસો! (શામળ) 

(૩૫) સયુક્ત વ્ય”જનતનેો ₹ કાયમ 
* ₹ઇ-દ્રેસ-સ્હિ-ગ્હ (લાગી) રીદ્ડુ વાસણ ક 
૨. રૃકષ-ગુક્લ-શ્તસ-રૃખડાં (જૂ. રુ.) ર. નિર્યાળ:-સિરાળઝ મણા 
હળ 


ન્ન 


ઈ 


ગ 


મે 


૪, કત્તા-વત્તા-તેઞા-રેત્ન 
(પ્રાકૃતના “શર્યત્રહવરમ્‌” સતના અપવાદ તરીક ક પુછી અ. 
રાબ્દો અર્વાચીન તરૂભત હોય. “ખડ? એકલે પ્રાચીન તદર છ . 
દ 


* દ્ર 


જૂની ગુજરાતી ભાષા 





શુદ્ધ મગ્કૃત શખ્દોવુ થવણુ પણુ પ્રાકૃત શબ્ટામાં પાઠળથી ₹ લાવે, 
ઝો મગભવિત છે ના તિ દઇ જમના એ પ્રયોગ ર& લાગી'મા 
નારીન્નતિને કાયમ માખે છે ) 


(3૬) અસ્તરિત પ્રથભ શ્રૃતિતો। લેપ (પ, ઉ. ૬તી અનુપ્્તિ') 


ત્વૃ 


૨. 


ટડ 


અવવાર્ન₹-ઓવારનઝ-એવાગ્યા-વાયણુ 
મવત્ર-સયન-બનનુ 
૪૫ *્થાવિત--૩૧મ્ટ્િનિક-ઉપમાડી-પગાડી 


7 ૪. માલ્તે-શસ્છર-૭૪-છે 


૧૫, 
૭, 


ર 


સવધિજ્તિ-ઝત્રદનટ-ચરલદ-મેસે ૬. સિર્યાળ#.-ગળો॥ા 
જીટશવ-જરિનસ-જિર્સઝ-કિમ્યુ-શુ 
યુમુક્ષા-યુમુજ્ણા-મુવશ-બૂખ 

(૩૭) વ ને « 


* કૃત્તસ-વિષ્ટ, જળ્ટ, વુગ્ટ-બિશ-બુદ, દીંટુ મુઠ્ઠી (બે'' કડી કાંતમા) 


નક 


* 14519-વમાલઝ-ખગાસુ 


(૩૮) વ નોમ, સ નાવ 


- મતુશ્રસિ-સતુગ્સર-શયુગ્સ-મમૃઝે-મમઝે ૨ વિત્ટુ-મી દું 
* ૧મ્વઝ-કવજ-કામળ-કામળી ૪. સાદ્ર-તસવ-તાબુ 


શુ્ઝ-પૂડવુ કે બેડું 


(ર૯) સ્વરળ રરર. પાનોવ્વચ્શે (પાયગડ ગક 
સ્વર્રતે સ્થળે બીજે સ્તર) 


૦ળવ-તળલતઝ-તણુખલુ ₹. શિછાતે-મિતટ-મળે 


૪ પોઇ (શ) પેટ-પોટલી 
શવમઘતિ-મવળેટ-ઉપગે ૬. વિ£-વેચે 


કિવો (દે) ચેપી (કવન) ૮. કિના-પિણ્‌-વણુ 


મૌદ્‌-ભૂર (કાયમ-મૂર્ખ) ૧૦ શવતિ-મિવર-ગૃવે 
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55:44:44: ય્યગાસકોનત્યબોઝક. અયન 


૧૧. (કા) મિતમિ-ગતારા (પાંશર) 

૧૩ શરણસા-સિજન્ઝ-ગૅ ખળા 

“૧૩ જુજાદ-જુજાદ-પોગાગ 65. કિસ્જર--પિ્મઝ-વરનો 
૫૫ ત્તશુળજ -નયુળઝ-નતગણોા ૧૬. સુવટર -સુત્સઝ-સગધેો 
૧૪. શન્‍્યદસિ-રચાત્ટ-એ(ચરે ૧૮ જેસર -જેાસ્ટ્ડ-ડિયામ્ડા- 


ડયાગ્ડો 





૧૯. અગવેક્ષ? -અળતેતર-અનેખઉ-અતોખા-તોખો 
ર૦ યવશાવિષેય# -વશકિરિય૩-વસડષયુ-વસવેયુ 
૫૧. અવિમવાક-ગવિટ્યાસભ-અહિવાતણુ-એ'નાતષણુ-હેવાતખુ 
ર૨ તછોવાદ-સળેવિજિ-તાવોવેવિ-તાવાયેલી 
૪૩ શમવત -ગળટોતઝ-અણુદ તઉ-અન્ટતુ 
૨૪. જેલનાળા-જેટ્શાજ-નેમાવ-નિશાળ 
ગ્પ ચગ્ુસિત-૩ળુશિતર-અણુચી-અણુચ્યુ 
ગ૬ સાત્પાતે-સ્તિવાર-ગતોવઈ. 
રછ સત -ખોળ (તલને!) 
૨૮ ભજ પર-વિરુ#૪-વિલ્ધઉ-વળૂધો (મ્હાગે વળુધે( આવે છે) 
(સવિ વિત્યુ ય" આળવશ્છતિ) 
૨૪૬. સત્ાસિક-સણષિ નણરિ-મમવડિ-ગખેનડી 
લસસોવડેો સમથળ -સસતપર ઉપગ્થી આગે છોષ તમ લાગે 
છે, પણુ જૂતુ ર૫ “સસમવડ' ઝે. સમવયર ઉપમ્યી પણુ તે આવી 
રકે છે માટે આ વ્યુત્પત્તિ અનિશ્રિત રહે છે 'તાલાવેલી* શક 
ગારે નીચેતો! વિડાસક્રમ છે 
૧ “ચોઈર્‌ ઝન કિત મન્છાન્ન તછોનિરિક ૧વિ ” 
(ડુમામ્પ્ર ૮૬) 
ર “તાલેધ્વેલિ કઃઇ સુરી, થોડઇ નીનિ યથા જવતરી ” 
(હમ્ષિ ૧૫૪) 


«૪ જની શુજરાતી ભાષા 


૧. “ણુ મા માર તે જગિ સર, જે મારીયઇ મપણિ તે 
ભૂર.” (માતૃકાચ. ૫૧) 
૨. “ભણુઇ જનાર્દન રે ભૂર, હરિસ્યુ” રણુ રનવે માંડ” (ઉષા- 


હરણુ ૮૯) 


ધઅહેવાતણુ' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ચવિપવાત્વ ઉપરથી લીધી છે. 


વિપયા શબ્દ (અમ'ગલસચક) લેધ્ઠ પછી શ (અભાવવાચક) લગાડી 
અ કરવો! ઠીક નહીં લાગે, પણુ એ પ્રયોગ કવિભાસના જેટલે 


* તેથી પણુ વિશેષ જૂતે! છે. બીજી અમ'ગલપણુ ત્હેમાં નથી. 


' વિધવાની વ્યુત્પત્તિ મુ. નરસિંહરાવભાઇએ (ગર. ભા. મા. પુ.-૧ પ. 
૭૯૪ આપી છે તે વ્યાજબી છે, અને તે આધારે અમ ગલપણાતે રાય 
આવતો નથી. લવિષવા-વ્યચિતા-વ્યય્‌ ધાતુ ઉપરથી શખ્દ આવ્યે. 


અહ્તિ 


મિન ૨૫સીથિુ મનર મવન્તિમાં સિષુર 


શબ્દ “સ'કટ'ના શ્રર્થમાં વપરાયે છે. 


ધઅનો'ખુ-તા ખુ'-શબ્દની વ્યુત્પત્તિ મુ. નરસિંહરાવભાઇ (પુ - 


૧-૫. ૧૩૧) સન્ચવણ૧ઃ ઉપરથી આપે છે. પરતુ “અતે રખ્ટ 
વિમળપ્રબ'ઘમાં વપરાયો છે. “જૈ બેટઉ અનેપિઇં વશઉ” 
(વિ.-પ્ર-૪૦) આ ઉપરથી અતવાસતઃ હીક લાગે છે. 


શુજરાતીમાં ૬-ઝનો અ વાનું ત્રમાણુ ઘણું છે પણુ નનો ર્-ઝ 


થયાનાં ઉદાહર્ણુ જૂજ છે. * 


(૦) અ ને! સ; 1 ને! ક* 


પ ૧. લસિ-સાનિ-લાળી-ખાણુ ૨. ચજ્ઞોજ-આસે! (પાલવ) 
૫૩, ૧ટછ-પડાળ ૪. તહ્ળી-તામ્ણી 

,૫પ શૈવ-રોવાળ ૪૬. શકી₹-આળ 

૭. જાનવર પ «૮. ચુણભ્ટ્છ-ફૃ'ડાળુ* 

રૃ. પાગઝ-પતાળ 


૬ ૧૦. માજસ-અગર-અગરિમે 
*આ ન«્તતનો “ટ્ેરફાર સ્વર્ભારના ફરવાથી યાય છે, 
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૧૧, અપાટ-અધાટ ૧૨. જાહજ-કર્ડે 
૧૩. તાશ્રુજ-તખેોળ-ત'એોાળી ૧૪. આવાલ-અવાસ 
૨) અ તો ૪-ર-- 


૧. સમદ્દાધાદ-જુગદાધાર (કાવ્યમાં) ૨. ઝનની-જતુની (કાત્યમાં) 
૩૭, પ્રમછતિ-પીગળે ૪. વગ?₹-પી'«રૂં 
પ. થમ્ઝ-ઇડુ” ૬. થર્િ-ઉહરૂ' (વૂ. ગુ)-એ'ર 
૭. શનવાણિ-અવનેર્‌ ઉપણા ૮, થવવાદ્બય-ઉપ્રાજી' 
ઉર) આને છ 
૧. સાણુકત-નેછુ ન 2. શસવત-પારેનુ (પ્રા. ઉ. ૧૦) * 


(૪૩) તાલત્ય સ્વર ₹-દ-૯ કે જ્‌ ને લીધે સ તો જા 
(૧) #ર્મ-સ્સી-પતિ-રાશા / (૨) ગતલી-મયસી-અળશી 
(3) મદિવી-મર્સી-ભેંશ (૪) મસી-મેંશ 
(પ) લર્સિ-વિસિ-ખેસ્ય (1) સિર-સ્યું-શું 
(૭) શૃમાછ-લિયાઇ-શિયાળ (૮) શીસિ-કરીશ 
હ. રેવઇ-લેવક-શેવાળ 

(૪૪) “જઇ? નો. ર? 
(૧) ચિર-ચિષ*-ચીધવું 7 (ર) સમિજ્તાન-ગહિળ્માળ-અહિ- 
નાણુ-એધાણુ 
(ઉ) ગમિતીશતિ-મિળીયટ-ભહિતીવઇચબહિનેવી-બપેવી (સુરત) 
(૪) શ્જરળ-સમ-મન્ટ-નાંથડીઆ “નદકૂ અર નાંધડીઓ સાથે” 
(પ) સરમજજ-સવળટજી-મયનકલુ-મી'ળ .(સતરપને ખદલે ૪) 

ન- આ નાતના ફેરફાર સ્વરભારન્ધ ફ્રવાયી યાય છે. 

ક આ નિયમ પ્રાકૃત જેટલો “નતા છે. ગ્રાકૃતમાં પણુ ચિકત 
શષ ચયે છે. “ગળ્યસિખવમાગા” (વસુ. ૮૧-૧) “અહિતાચિપો પમ્સો” 
હસુ. ૧૫૩-૧૧) “દ્ટાયુધાસષિત” (વસુ. ૧૩૦-૫) 
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(૫)સનોાઇ,ઇછને સ્ત (પ્રા ઉ ૪૩તી અનુપૃતિ') 
૧, પ્રતિક્ષવ્ટ્ક' -૧૪િસ£૩-પડ૭ દો ૨. શત2%.-સતર૩-છકડો 7 
૩ ૧૪2 છર્રત્નો-ઇર્ટક-ક્ટ્ો ૪ નિત્ત-નિત્ત-મિ'વ-છીપવુ 
પ, શુતિ-શુસિ-નિબી-છીપ ૬ સુધા-22-છે 
૭ તકત્તિ-તચ્છટ-તાછે-તાગવુ 
૮. સરક્ષ-તરન્ઇ-ત2 ૭-તગગ (હિંસત પશુવિગેપ) 

(૬ સતોત્તર,સ્તનોાસ્ત 

૧, જણતા-છાઇસ-લાવય ૨. સઅતલર.-ચમનટ-ચમચોા 
શશ્ાદ્ન -સસાથનો-ગિંચાણા ૪. ગ્રા અપ ત્ટરાળઝ-વગ્યુ 

(૪૭) વિશ્લેષ ને વણવ્યત્યય 
ઘાવ1-વાયક-વાગેડ *. મામ્જ-ભાયગ-ભાએગ 

(૪૮) વતે સ્ત 
૧. સ-સ્તા-કેખ ૨. સતોાવ-સતોશ ૩. સોવ-જેખ (આન દ) 
૪, વેવ-ભેખ પ. ઝ્વરૃ-આખલોા ૬. સેતથતિ-ગોખ 
(૮9) સ તો પ્ત (પ્રા. 0 પ૪તી અનુપૂર્તિ) 

૧. છત્ર-ઇત્ત(₹-૪'૧₹-૫,૫૫? ૨. મારા *્ય-નારત્ત-મા:જ-માપ 
3. આ 88તત-મ્વવિત્ત-આપનીતી ૪. નીત્તા-્સા-છેસ્વિણુ-એેવિ-લેઇ 
(૫૦) ૪ ને! પ્રક્ષેષ (પ્રા ઉ. ૫૧ની અનુપર્તિ) 

૧, થાયું -ત્રામીરમ-વાગરી-વાઘરી ર્‌ સજળક-સથહઝ-ગવઇ)” 
૩ 3૧૨ -મપતે-મગગ-મધઘર ૪. રેગઝુજ-રેકઝઝ-રસઝ-રેટસ-દેહરૂ * 
પ૫ શષ્ર-ગમ્મ-આગે-આધે ૪ ૨ે૧૪ટ૧-૨૩ટ૫૪-દેહર્‌ 


ટ! 





ઉઅપ મા રેછુસ રાખ્દ વપરાયો છે, માટેજ રેતી વિકટેપ તરીકે 
લાધો છે, નહો તે રેવળટ્ર ઉપરથી સરળ રીતે આ શબ્દ જુત્પન્ન 
થાય છે 
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(૫૨) રસ-ઝક નો અ ઊડતાં પૂ્ષસ્વર રીત 


વાનીય-વાનય-પાણી 5: ૨ ઘૃત-પિય-વી 
ભર્ત-એદ્ષ-લેદી ૪ શૃક્ન-ગૃશ-નૂ 

₹તતા ૧રિઝિ-કરી 7 ₹૬ સમો (પ્રા) ફ૪-રૂ 
વથારિજા-વરર્મ-વાડી “૮ શાસ્ક્િ-લાસિગિ-ગાડી 
ઘામુસ્કિ-4ાનમી ૧૦ ૧ળિજ્ા-₹ળિક-ડુણી 


(શલ માટે ઘર મમાસમાં ને જટા શબ્દલ્મા પિવ યતુ ) 
(૫૨) સને. ઝ, ઝ ને! સ 
જ્રત્રગ્કા-૧સ્તન-પાનજ-પાવસ 7 * ૬1૧3ાઝ (4૬) ડાગનારા 

સિનાઝ-(ક્ા ) મિશતજ મિશ્તસ ૪ વદ્ટજેનટ વાજકે[” 
(૫૩) વતાલ,;વનેોા પ 
સ્વર -થપ્પો ૨ ફ્ષ-દામ ૩ વાજષ-ગાજ& 


૪ (રા) ચયત-ગેત-યેતરા પ્‌ ષવન્‌-ગડવો 


હડ ત 


[ા) રૂઆબ-મેોપ-માકફ્‌ 
(૫૪) ન ઉપજત (સ પ્રવ્ગ ઉપરથી ડદાચ) 
ઘોદ-અને* 2 ગુષ્ત-ુ"ઉ-અગોાપ ૩ સુષ્સ-જુષ્ય-અનેોપ 
પજ-અમ્રિ પ મુત્રસિ-કુન્વર-મઝે-અમઝે-અમૂઝણુ 
(પપ) છ ને પ્રક્ષેષ 


નાન્હીલી-નાન્ડીશીડ ર થોડુ-થાડૃ# ૩3 જડગુ-જકડવુ 

નડવુ-કનડ્વુ પ સન્‍ડઝુ સરકવુ $ કાઇ-કોાઇર 
(૫૬) સના ત 

કેન્દ-ાતર ૨ જુરુશ્વ-પંચાચી-ઝુનગુવજ 


અ-માઇ્સ-ગુ-માસ્તર /૪ હોસ્પિ:ત-ઇસ્પિતાન 
ડોક્ટમ-દાક્તર 
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(૫૭) નળના સ, તનો ળ 


૪૧ જેતનજ-છુંવક્ઝ-કૂળુ-કૃણુ 2 અપવારણય-ઉપરાપ્રુ-ઉપથઝી 
૩ થદળજ -તદળમા--હગો 


(૫૮) અનુસ્વારને પ્રત્તેપ ને લે!પ (પ્રા નિયમ હરની અતુષર્તિ) 


૧ શતાવર-સતાતે ર યગૃષા-મનજૂમ 
૩ પ્રચા-વઇસા-પણુક ૪ વ્સવળ-દે) દાતણુ 
પ”શ્ાસિ-આગ ૬ સરત-ખાડુ 


૭ શન્વસૂસ-ઝશ-સુગ-અચ ખે ૮ મરિ્વી-લેૅશ 
(પલ) મના જા જનતોાસ 
૧ સાવ-માવદ (અપ નૂ ગુ) ફાવે 
મત્તુક-મત્ઝુગ-ફાતુ 
છુશવિ કે (ોગ્છતિ) જૂસ કે જુભર-ભૂગે 
(૬૦) સતા સ, સનતોાસ 

મ ્તમ્મ -મત્ઝલમો-મવખમ ૨ શ્વીષ્ત -મમ્ટો-વિમ-ઘીમ 
સૌરમ-સોત્મ કે સોટ્વ-નોઢમ (જીઓ પ્રા ઉ ૪૫) 
નિર્માનક -સિધ્માળનો-નીમાડો કે લીભાડા 

(4૧) વર્ણવ્યત્યય (પ્રા ઉ ૭૧ની અનુપૂતિ) 
વત્ત-(બાનવુ) શક (સિધી) અચગ્ચો (અખો) 
શુચ્છ8-શુ-છઝ-છામુ ૩ વરશ-ર્સી-કમલી 
જકેશ-જજસી-કાક્સી-.ામથ્યે પ શજીન-શૃશ્ન (સ્વરનો) 
વવ્મ-વાલિશળ-પરીસણુ-પીર્મણુ ઉરનો વ્યય) 
શ્ન્જૃ ન્સજજો-સફ-૬૫9 


૯૪ ૮ 


૯ ૯# તક 


હ ન “૮, - 
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ઉર) ચ નોર 

શખ્દ્ને અતે આવેલા ૧ તો ૬ થઇ પાછલા વ્યજતમાં ભળી 
જાય છે, તો કોઈ વખત ત્હૅનીય પૂર્વના વ્યન્ટ્ન માથે પણુ #તય છે. 

ઉદ્દા. ક 
“૬ “અતિશિ “મલ મહાનુભાવ છિ કાદખરી કુમારી.” (કાદ',) 
૨. 'કન્યાતૃ' અ'તઃપુર દીદુ' નગી સીઈમ રચિઉ'” ( ,, ) 
૩, “અથવા ચાવનમિ સવિ રચિયા નાના દીમિ દેહ.” ( ,, ) 
જ, “વિઇ «તણી વર્ષ અહાર, અમાનુષ માટિ નિર્વિકા2,” ( ,, ) 
પ. “ઘિન ધિન માહક અવતાર, જે દ દેખિમિ દેવ સુરારિ.” 

(ચ્થિ.) 

ગ્રયત્તલાધવ સાચવવા આ પ્રમાભે ફેરફાર યમા છે. આશય, 


થીતવ, યથદ, ધન્ય, યૌવનમય રબ્રાતે બદલે ઉદ્યહરણુમાં આપેલાં 
રૂપ થયાં છે. પણુ ન્્હાં શબ્દજ જકારાંત હોય છે ત્ય્હાં લાગેલો « 
પ્રત્યય છે. ચિમામકઈ- ચિત્રાસિડચિત્રામણુમાં. 
(૬3૩) ૬ને મદ ય. 

ઘણી વખત શબ્દની અન્તર્યત ૬ ઊડી ન્‍તય તે પ્હેલાં તેનો 
મૃદુ ખને છે, પછી માત્ર સ રહે છે. * 
૧. છાય (૬ ને માના વ્યત્યયથી) 'હયાવર? બન્યુ' છે. 
ઉદા. 

- ૧, “લક્ષ્મણુ વનદ્લ લ્યાવી.” (સીતાહરણ) 
ર. “શીત દર કા લ્યાવિટ ?” / .. »ે 


હૃ૦ જૂની ચુન૪રાતી ભાષા 
--------------ડક્ડઝડડ- 
(૨) ઉપસર્ગના ૬ નો ચ 

દદ 

૧ “ભમ્માડગદ૪ નણુ વ્યગોયા ” (ઉષાહરણુ) 

* જિમ (જમ વ્યાહુઢ રાતિ ' (સુદયતત્સચઉ) 

૩ વાહ ઉવગીયા દીસઈ વ્યાહણુ॥ માહિ” (ડા પ્ર ) 





(૩) તાતુના ₹ ને! ૧ 
ઉદ્દા 
“પિતાને મ્યલ્યો*; 'મ્યલાતે!?, જ્યલે? (સ ચુ ઢા ગ ૭-મિણ) 
આ ઉપમાત મોષિન્દ્ર રખ્દના ₹ નો પણુ થ થઇ છેવટે 'હરગોવન' 
જે'ના રાખ્દોમા અ થમો છે “ગણુપતિ ગોજ્ય'હ'' (પિ પ્ર ૨૧૨) 
ત્તરા-નરા ઉપમ્થી પરુ તે”વીજ રીતે “જ્ય્હા' થયે! છે, [સિયા 
પણુ પ્રથમ સ્ત ઉગ્યા? થ' છેડટે અશિષ્ટ ગુન/રાતીમાં સ રલો છે 


મડરણુ ૭સું 
ગુજરાતીને અપભ્રશનુ ગણુ 


શૌ્સેતી પ્રાકૃતતે લગતી હલકા મખડાઉ રોળીના -માહિઃ લેકાની 
ફૂહેવાતી અપભ્ર રા ભાષાનુ પા૭4થી વિશેષ જેર હતુ. તે અપભ શની 
ઉત્પત્તિ ઠેઠ ૪ સ ના ચોષા પાચમા સૈકા સધી વિદ્દાતો લેઇ «તય 
છે “કુવલયમાળા” ના પ્રડરણુ ૧વામાં આપેવા ઉદાહરણુ ઉપગ્યો 


ચુજરાતીને અપબ્ર શતુ” ત્રદણુ લ્વ 








જણાય છે કે અપભ્રશ ભાષા તે વખતે રઢ ચષ્ઠ છે જેડી રીતે 
ગસ્કૃત ભાષાનુ થયુ તે'ની રીતે પ્રાન્તિડ પ્રાકૃતમાથી આગળ વિશેષ 
પિડા* ખમી અપભશ ભાષા થ4 દરેક પ્રાટૃતની જુદી અપભ ગ 
ભાષા હતી; એમ સનાય છે, પણુ તે “જગી વાગતુ-નથી શાર 
સેની કે નાગ અપભ્રશનુ ત્રડણુ ધણી આર્ઝ ભાયો ને છે ગોગ્વામી 
વુતમીદાગકૃત “ રામચર્તિસાનસ” મા અપભ્રશના ગળા .પ હતાત 
છે તેથી વ્રજભાયાને અપભ્રરાતુ ખામ -8ણુ છે મારનાડી, 
છેન્દી, ચુજગતી વગેરે ભારએ આ અપભ્રશા ઉપગ્થી આની ઢે 
આતુ વ્યાક?ણુ #લિમ્રવમર્વસ શ્રીમદ્‌ રેમચદ્રાચામે” લખ્યુ છે ત્હમા 
તમણે અન્ય પુમ્તક્રોમાથી કે ફડમ્થ માહિત્વમાથી આપેના દડા 
સૂચવ ૪ૅ કે તે ભાષાને ગુમાતી જડે વણુ મામ્ય છે આ વખતે 
અપભ્રશ ભાયા રુજમાત અતે રજપુતાના વગેરેમાં લોનભાષા તરીકે 
વપરાતી હતી ગ્રજમાત ગ્રાતની સીમા ખ્યુ ૨જપ્રતાનાતો મમાવેશ 
કરતી હતી ગ્વતત્ર ગુજ્ગતી ભાષાને હજી સ્થાન ન હતુ , ગક ત્યેનો 
મ્વતત ભાષા તરીકે હજી ઉદ્ભવ જ થમો! નથી ઝુ”ગતી ભાષાનો 
અમુક ખાસ લક્ષણા તે ૪ ચ ના ચૌદમા ગૈશથી દણ્િગાચમ થાય 
9 (જુએ પ ૧૩ ૧૬) એટલે નતી ગુન્ત્સાતીને આપણે તેથી અગાઉ 
ન લેઇ શક્મિ અપભ્રશ ગુજ? તીની જનની ખરી, અને માદિકરીમા 
ઘણુ મામ્ય હૉય છતા આ મા અતે આ દિકરી, એમ નિવેન કરી 
રામ છે, તૅમ ગ“૪મતીને અપભરાથી જુદી પારખી રાડાય છે 
અપભશાતું ગુજ૪માતીને કેટલુ ત્રડણુ છે, તે આપણે મ્હોં મ્હોટ 
ન્તેઇયે મ 

(૬) ક્યાપદનાં રૂપષ- 

૪૧ સામાન્ય ફદત-ક?નુ (જર૪૦૧૩), સ્હેડુ (સરવર) 
« અગયરૂપ ભૂતર' ત-મારી (નઈ) ચૂમી હ્યુમ્સિક) 


લ્૨ જૂની શુજરાતી ભાષા 








૩. દિક્યયોરત્રિસ (૮-૪-૩૮૯૭) સત્ન ગ્રમાણે આજ્ઞાર્થ ખીન્ત 
પુરષ એફ વચતના ૬, ૪ ને જ ત્રણ પ્રત્યયો છેત્રચ દ્રાચામે?ે આપેલા 
છે તે ઉપમાત એક્વચનમાં ટિ તે બવુવચતમા છ દ તે દો 
ગ્રત્યય પણુ અપબ્રરમાં છે અપબભ્રરા ₹ ગ્રત્યયતો કદ યકાર યઇ વ 
શુજમતીમાં અકા?રપે આજ્ઞાર્ય બીન પુમ્ધ એકવચનનાં રૂપ 
આવ્યા, કર્‌ (કાઇ, મ્મર (ભુશિષ્ડે બહૃવથનમાં દતો ઇ ઊડી જઇ 
માગા-(મરહુ-મમમ-શાનર) રૂપ નિષ્પન્ન યયા 

જ. હૅતર્થ કૃદત-ઉપમ બતાવેલા મામાન્ય રૃદતતાં રૂપ પશ્થી 
આવ્યુ, અપભ્રરામાં મ. ભજ્ના પર્યાય તરીકે ર્ઇય્તઝ, છ્ય૧૩, નેં 
છ છે, સોળ્વા; ગમ્મત. ચવા-44ગવા. બીને અપ. ગ-ર 
(ક2વા), તેમજ ળ્વા ને ર્વા ત્રણે જૂતી ગુજરાતીમાં વપ2ાતા 'ઇવા' 
ભે ગામાન્ય ફૃદતનું “અગઃ છે 

પ* વર્તમાન કાળ-હુ કરૂ (ટર ૧૨૩), તુ* કરે (તુઝ ૨પ. 
(વિશેષ હ#ીકત ફાળના પ્રફરણુમા) 

(૨) તિત પ્રત્યપે।-- 
પ૧. નામિક ૧ળ-ધડપણુ (વરૃણ “કે થરત્તળ), વગેરે. 


2. ,, », મ નાન્હમ-મ્હોટમ (ધીમિસ, પટ્ીસ્મિ, સાિસિમ, સદા, 
વગેરે. આ ગ્રત્યય મ. રજૂ ઉપરથી આવ્યો છે ) 


“૨, વૈશેષણિક ₹#-ધૅછ' (મદિર3) પ્હેલુ (૧૬૪3), વગેરે, 
પ૪ અલ્પતાવાચક ₹-હૈડ' (ફરરી), વગેરે, 
પ વૈશેષણિક 9-નવલે. (મવઇ3), પીુ' (વિય), વગેરે. 


સાર્વનામિક ગાદ-અમ્હારો (સન્ટાલ્ઝ) ત્હાર્‌ જાઝ 
(3) સર્વનામનાં રૂપ૫-- 


પ કોઇ, ણુ, કાં (જટ, વળ, ૧ર), વગેરે. 


પય 


શુજગતીને અપબ્ર“શતુ ગણુ 

૨ જે, જેએ (જો એ. વ, ઝે બ વ) 

૩ જે'વુ, તે'વુ, કેવુ, એ*ગુ, વગેરે સાદૃસ્યવાચર વિશેયણે (સૈટું, 
તેછુ, જેજુ, છ્જુ અગ ગેટઝ, તેટ્‌ઝ જેર્‌ઝ, છ્રઝ ઉપમ્થી) 

જ પન્મિણુવાથક વિશેષણો-એવડુ, જેન , તેનડ, કેવડું (ણ્યજુ 
સેવજુ, તેથી, જતુ) તથા એટલો, જેટલે, કેટલો તેટતો (હસીને, 
સેજીનો સેનુનો, વેશો) 

પ આ, એ-(ઞાય-ણ્ઝ) 

૬ એણે «હૅશૅ-(ઇળ-તેળ-ણ્ળર તેળર્‌ ઉપગ્યી) 

/૭છ હુ, ૬, અમ્હે, તમ્હે (૩, ત૪ુ બન્રર, ત*નર) 
૫૪૬. મ્હે, ત્હે, મજ, તુજ (મર ત, મગ્સુ, લગ્ન) 

૯ જ્હી, તહી, કહી (ગે, તઢિં, ૬) 

(૮) વિભક્તિ પ્રત્યપે1-- 

૧ ત્રીજતે! 'એ?-લદ્ષ્મીએ (અચ્છે [છ નો નૂ ગ માર 

- માતમીનો “એ'-ઉન્હાળે (ઝન્‍્ટ્ાઇણ) થઇ પાછો 'એઃ યધો 

૩ ખીજી, ચાથીનો “તે અપ તળેળ-તાન-નદ-સર-નિ-ને ર્પે. 
(પ) અવ્યયો-- 

૧ જમ, તેમ, ઝેમ (સિન-તેજ, તિમ-ઉેત, જિમ-જેમ, 

2 જ્હા, ત્યા, કેયા (ઝટ તટા, ૧૬1) 

(૬) 'કેર' અતે બણ?-આ અનુગ રુ”ગાતી કાવ્યસાહિત્યમાં અત્યા?ે 
પણુ વપગય છે, અને તે રાસ્કૃતમાથી અપબ્ર રાઠ્દાગ આવ્યા છે, 
કેલ્ન- ઉપરથી જેલ્ઝ-કરો, અને તમક ઉપગ્યી તશઝ-તણૂ “ફેર 
ને 'તણુ? બન્ને અપભ્ર રામાતવપમાતા (જુએ! ૮4૪-૪૨૨) મસ્કૃત 
વતમ ઉપરથી જદ ઉત્પ્સ થયો આવ ઉપમ્થી અચ્છેર, પર્ચત 
ઉપમથી વેત્ન્ત, મર્વાર્ન ઉપરથી મેદ બને ૭, તેમ જાર્ક ઉપમ્થી 
ફેસ બનજો વૃક?2#2? ઝ્વકે” ક લાગી ઝેસ્ક*. પ્રા સેત્ઝ? 








લ્ન જૂની શુજગતી ભાષા પ. 
અપ૦ ૪૪ ગુ કેરો પ્રાકૃતમા જેન્ક વપરાતો જુએ “સા 
નાર્શવર મનર જિસ્સિ અરિગમગાક્મઓ વધે વિચરે 
ઇદ મત્તા (મ્ડપનગામડદત ) 

ચ યતન ગણન મનાલન, વગેરે અવ્યય ઉપમ્થી બનતાં 
વિશેવણોમા વપગાતા લન પ્રેત્યયને વ્યાપ્તિપ્રરેશા વધતા સ્વાથે? લાગતા 
પ્રત્યય ઉપમ્થી તન થઇ છેને તે છદીના પ્રત્યય તરીક સર્વત્ર 
વપગાના લાગ્યો તમક: પ્રા તનનો અપ તનળઝ ગુ તણો છટી 
વિભક્તિ નિમેષખુ તિભક્તિ લેવાથી વૈરોૂક મ - ગ્રેભમે તત ઉપગ્થી 
[પહેને ગતુત્પ્ન થગામાં વાવો આતતો નથી 

આ સળ ઉપન્થા ગુજમતીમાં ખીજ, ચોથી, ને છટીના ગ્રત્યયો 
“બાવા જે ગીજી ડિભક્તિના તબેળ-સતિ રપ ઉપરથી સનો લોપ થપ 
બક-મિટ-નિ -ને વિર્ાચધ્મે બાજી તે ચાથીતો જે પ્રત્યય નયાજો, 
રખ ઉપમ્થી ૭ટ્ટીના તો-ની-નુ' પ્રત્યયો આવ્યા આદિ તતો લોપ 
ધાતો પ્રાટૃત અપબ્રશમા નિયમ નથી, ૭તા 'સળ'માના જ'નો લેપ 
ન થા4ત્ય્હા ગધી બે? તે, વગેરે યુત્પ થાય નહીં પમ્તુ આ 
વ્રજ અનુગ તરીકે ગખ્દની ઉત્તરે આવ એટલે અતા બતે, અને 
પ્‌પકિણામે ઊડી «નય જીએા- 
ન્ઝ્દ્ા 





૧ તીહ રરી જેહસીયણૂં વગન હમતઉ # તઉ દર્રતમાતિતિ 
જિ દૂબિથુ ભાજી કરી ગાજતઉ દૃતઉ” (મદર્ભ ૨૭-૧૯) 

7 'ગા? ચમણુરા દોહરો, જયુ નાવકણૂ તીર ” ( કદિ 
કથ સાણિ ) 

કેડ “નામા મોઠે તિવનો ફૂવ, દાંતગ્ર કુણુ કમ્સિ મૃત” 

૪ “ુહ્ધિ વિષારી તે કાલણી, નારીમા ડાહી માવણી ” શામળ 

"હ “મખ્ય ઠે આપણૂણેદ ભાગ, નથી #ણુતૂ કોઇ ખીજ 
હા2'”' શામથ 


શુજરાતીને અષબ્ર'શતુ” ત્રડશુ હ્પ 


૫:55: 
5555-54 “ડડ 


૪ ૬. “આસણી ઉડી રજ.” (કા. પ્ર.) 

ઉપરનાં ૭એ ઉદાહરણમાં ણો-ણી-ણા ને ણુ' તન ઉપરથી 
ત ઊડતાં રહેલા છે. પછી ન નો ન થઇ હાલતુ' રૂપ બનેલુ છે, 
સાવજ શખ્ટ ગં. છાવજનુ' રૂપાન્તર છે. ગશ્રનો ગ્રાકૃતમાં ગહન ખની 
શીર્ષ: સંઢોમતોષે નિયમ પ્રમાણે “આસ' બન્યો. ત્હેને લળી નારી 
«તિને પ્રત્યય લાગી ચાવતળી-માઇમ્રળી-આસણી ત્વરિત ઉચ્ચારને 
ઘીધે બન્ગો છે. 
(૭9) 'તાંવાળુ'' વર્તમાન કૃદન્તનુ' અવ્યયરૂપ-- 

આ રૂપ અપબ્ર“શાના વ્ત'માન.કૃદન્તના નર કે નાન્યતર જાતિના 
છહ્દીના ખહુવચનના ર્‌૫પ ઉપરથી વ્યુત્પ્ન થયું છે. 

૧. “સફ લટાવ સન્માળુ જોવુ પળર્ગિ પર્ભિત્તઈ ૧૧% શોત,” 

૨. “(૬ અળર્રતછ ૪૩ વિટાળુ પાસિવ *જિ ઉમ્મિન્ઝુ 
મળુ.” (જવિ. ૧૨-૧૪) દ 

આ બન્ને અવરતર્ણૂા માવિસવસમરા માંથી લીધેલાં છે. બન્ને રૂપ 
વતમાત ફદ'તના છટ્ટીના બહુવચનનાં છે. તટ ને! ટ્‌ ઊડતાં ત 
ચઈ “તાં વાળુ' (રૂપ બન્યું છે, અને ગુજરાતીમાં બન્ને વચનમાં 
આ રૂપ એક રૃપે વપરાય છે. નામનાં તે'લાં રૂપ પણુ ૭ટ્ટી બહુ- 
વચનના અપભ્ર'શ રૂપને આભારી છે. 
(૮) આકારાંત નરજાતિનાં અતે €'ારાંત નાન્યતર જાતિનાં 
ર્પ-- 
૪ અપબ્રેશમાં ન્વમોદ્યોત્‌ (૮ ૪-૨૭૧) સત્ર પ્રમાણે પ્રથમા ને 
દ્રેતીયા એકવચનમાં ક ને! ૪ થાય છે. વળી જે નામને અંતે અજ 
દ્વોય છે ત્હેના અત્ય જ ના અને! આ ચત્રથી ૪ થાય છે. ઉદા. ઘર્તિજઃ-_ 
અપ. રઘડિમઝ, તુશ્ઇ#ઃ અપ. તુન્ઝઝ, પોટ? અપ, થોસ્ઝ, - જે 








હ્દ્‌ જૂની શુજરાતી ભાષા 








અપ ૧૧૪૪ આ ક્તતના બધા શખ્દોમા અત્ય ગઝમ્યુગ્મ અઝ હોય 
છે આ લનો અર્નાચીન ગુજમતીમાં “એ1!' થઈ ઓડામત નર 
શ્તાતિના નામ આગા છે જે નામને આ ૧ લાગતો નથી તેએ! 
ગુજગતીમા અમાગત રપે આત્યા છે અપભ્રશમાં અત્ય વ્જનમા 
મહેયા મને ઉપના સૂતથી ૩ થતો, પણુ અર્વાચીન ગુજરાતીમાં ત્હેનો 
સ થમે છે મમુવ્વ અપ માતુ ૨૬ અપ લવર, ઞત-ઝસળણુ આ 
બન્ને પ્રઢાચ્ના અપબ્રશ «૫ જૂની ગુજરાતીમાં મળી આને છે 

સૂત્ર “મન્તણ્યાત ૩ હમો” (૮-૪-૩૫૪) પ્રમાણે નાન્યત* 
#તાતિના જે નામને છેડે % લાગે છે ત્હેમના ગ્રથમાં તે દ્રેતીયા એડ* 
જ્રથનમાં આ જીને ૩ ચાય છે મર્તજ-મસ્કર-ભાગુ , સત્તય-મત્ય૭ - 
માથુ,વર૧-૨૪૩-ક૬ અપભ્રરમા છેચ્લા સ્વગ્યુગ્મ અસમા છેનરે જે 
અનગ્ના* છે તેને લીધે ૪ જળવાઈ ?હી પાછળના નને! લેપ ચઇ 
અર્વાચીન ગુજરાતીના રષ અપભ્રશ ઉપમ્થી આવ્યા તત્ય્ઠા અહ 
૪ નથી લાગતો ત્પ્છા સગર ૩૩૧ ગ્રેમાણે ચયેલે અ નો ૩ ઉડી 
યુજમતીમા નામ અથમત રૃપે ર્હે છે જછ-જ્ઝુ-ફળ, વચન-વયળુ- 
વયણુ-વેણુ ફટ-કેફે-ધર એમ અવાચીન ગુજરાતીના રૂપ આવ્યા 
છે આ મન્યે પ્રકામ્ના અપબ્રશ રૂપ જૂતી શુજમાતીમાં વપરાતા હતા 
(ઉ) અગ- 

આ ઉપરાત 'જતિવચન ન્ય ગ્રેઝગ્ણુમાં જોઇશું તે રીતે સ 
કારાત્‌ તથા રનગત નામતુ અગ પણુ અપભ્ર રામાં છેત્રટતા ભાગમા 
બન્યુ છે ઘોટઝ-ઘોરા, ટોઈ્ઝ-સોળ, વગેર 
(૧૦) બણછુવચતનોા ઓ.-- 

અર્વાચીન ચુજરાતીમાં વપગતો! બહુનચનનતે! “એ! ગ્રદ્યપ પ્રાકૃત - 
અપબ્રશના નારીન્નત્તિના નામના બહુવચનના રો-ઝ મત્યય ઉપરથી 
આયો છે આ બાગત વચનના પ્રકમ્ણુમાં આવશે 


મ્રકરણુ ૮મું 


જની ગુજરાતીનો નમૂનો 


(૧) “ગગ દીપઈ બવઇ પતડગ સૃરઉ પાવકિ પડઇ ડગ્ડગ 


(૨ 


સુઝ્ઉઊ ધનગજિત્ત ઞાભવી મમઈ ગઞિહ વળી ગવી ઉછવી 
બલામવઈ બઇમારીય્‌ છુદ્દિ તઉ પામીસ્‌ મનવગ્ડિન મિહ્િ 
પ્રણિ અવગમિ તે વિષ્ટ પહત્ત તે વાનવઇ “વામી! સુણિ વત્ત 
તુમ્હ ગફૂકા*ઇ અન્હિન્ત ગઉ ત્િણિધ્ર આ પા“વિઉ પમાણ 
તડતાડ આણિઉં ૭૪ કાજ, તુન્હિ તિહા પુહ્તા નેઇઉ બજ 
૩ ભણ્‌ઇ સુણિ, મિત્ર વિચા? ! તઇ હિવ ડન્વી લેટ્હ માન 
પમ્દલ દેખી યાજ જાડુ અમ્હ પૃદિ લેઇ આવે લેક 
સીખામણુ દેઊ ચાવિઉ મઉ નગગ્લોકિ કીધઉ મમવાઉ 
જપ સર્વા સિનિ 4રિય જીહા? વડ માણનિ વૉનવિઉ વિચા? ” 


(મબોધ ચિંતામણિ પૃ ૧૦૩) 


હઊં કિમ પરણુઊં સયમસિચી? ઇર ઈ આગઇ અન્તેઉરી 
નિદ્રા ન સઇ, ન ભૂખક જિમળ, વિ ભાગઉ ધગગાહનિ ભમઇ, 
નેણુ નારિ દુઈ પમ્મ્રિહી, દુઈ ભવ ડિણથ। તેહના ગહી 

મિ કીજઇ જઇ કિમિઇ ડલત્ર મનમા હોઇ મહી તિચિત 

૪% આઘી ૪૭ પાછી કમ્ઇ, તિણિ પાપઈ નન ચૂડા ભગ્ષ 
પ્કે ધમ્ણી તા ઘરની મે'ે, ખીછ ઉધના તઉ વાધઈ વેટિ 
ઘરની ઢવિ ડુણુ અગતવિ ડહઈ ? ચોમ્માઇ ત્ત્મિ છાનઉ *અઇ 
ગઅએકઇ મધ્યા લેગિઉ ચૂઝ ખીજઈ મસિવિ€ *વિઉ ભૂર 

એઈ બીજ્ઈ શથી ઊગિ૨, ખીજ ખી તે "ખય ગ્ઉજિ 

ખદ 


'હ્૮ જની ગુજરાતી ભાષા 





દુહા. 
ઘરટીપુડ જિમ બિ ધરણી, કયુક સરીખઉ કન્તુ. 
કહઉ આખુ ફિમ ઊગરઈ # ભરડી આણુધ અન્ત. 
ત” નિસણી બોલઇ સુમતિ પિયુડા !મ કરિ સતાપર. 
ભેડીચારી હઊં નવી. વિમલબેધ મુહ બાપ. 
સ્ત્રી સવિ સમી મ લૈખવે. એકિ અછઈ ચુણુવન્તી, 
એકિ અકુલીણી દિદ્દ મઈઇ જહ ન દીજ્ઈ પન્તિ. 
રિ તેડિઇ પ્રિય પ્રાહૃણુઈ કર% જિ મુહ મસીવણયુ, 
,ધક્ઘલ નિમ તે પરિતરી ઘરણી સેવે રત્ન. 
કરઇ જૂઉ જે વાલવી સાવિત્રક નિજ કન્તુ, 
તીખી આર તે નારિ ગણિ; તે ત્ર ખપ્રલુ ભમન્તુ, 
વડ લહુડાં ગંતાપઇ પ્રિયનક* પામી માન, 
શવિકરિ તાતી ધૂલ્િનઊ' તે દીજ્બ્ઠ ઉપમાન. જી 
નર્‌ નર સિઊ' બહુ બોલ્લણી, વ્રરિ ધરિ ગો ડિ ભમન્ત, 
સહિયાં મિસિ બાહરિ વસષ્ઠ, તે સુસીલ કિમ 'હુન્ત્‌ ? 
અચ્છા ડીડઇ આપણી નૃરકામિણી જે નારિ, . 
નર્થકૃષિ તે'નિવડતી રહીસિ કુગુ આધારિ ? 
ગુસ્ય ઘણી ૪ પરણુતક સ્ત્રી નવિ કરવી ભેડિ. 
વર જણી બહુ વલ્લહઉ કુલસ્ત્રી પૂર્ણ ડડ.” ર 
(મેધ ચિ'તામણિ પ. ૧૧૪ ગ. સુમારે ૧૪૭૭ ) 
(૩) “સિઉ ચી'તવી વેગિ આવી ચોરરવછ મેલ્હાકઈ। કિસી પરિ 
આપયા વાણઉત્ર ઊપરિ કાપુ કરત0 હ'તઉ તલાક આગઈ કત, 
“એણ અમ્હારઉ વાણઉગુ ફાં #ખુઈ નહીં | મૂઈ “પર્વિિ ગોફિ 
દિનિ એઉ હાક એતરહઈ મૂલિ દીધઉ હૂતઉ! એઉ કફિસઉ' 
કસઉ' માણુસુ ૭૪ નિશ્સઉ' ચોરી કરઇ ઝત વાત માહિ કાંઇ 


જૂની ચુ-રાતીનો નમૂતોા હહ 








છછ નહી'1 તુમ્હે એઉ ૫2૭૨ મેલ્હઉ  ” તવારિ ચીતવિઉ - 
“જુ ધણી જણુઇ સુ પાડોસી ન ન્નણુઇ | તિશિ કાગ્ણિ મેદ 
માચઉ, વાણુઉવ કચર” (પા ગૂ ગ ગર્દભ પૃ. ૪ર મ 
૧૪૧૧) 
ઉપરના ગુજમતી નમ્નનામાં નીચેન્પ 3પ ધ્યાન ખેચે એ'વાં છે" 

(1) *થર?, સરખો, '્હાલોઇ 'ભાગ્યો% હતો જસાચો? 
છૂરા', વગેરે શખ્દોને બદલે નના રપ “સરઉ” 'સરીખઉ” 
બલ્લહુઉ% 'ભાગઉ% 'હુ'તફ” 'સાચઉડ% ને છૂડઉ' રૂપ 
વાપરેવા છે તેમ “બળે*; “પડે? *વાધે'; “તે, આગે”; 
જણે? તે બદલે “અલક, “'પડઇ” 'વાધર? 'તઉ% ધ્આગઇ', 
જાણઇ-ઈ? રૂપ વાપરેલા છે એટલે ગ્વગ્યુગમ જેડાધ એક- 
રૂપ થયા નથી 

(૨) 'પાવકમાં?, “હેલ, “હે' », શોકની, મમાલસે' “રીપમાં9 
ઘર?, જૂલથી?, વગેરે ને ગદ્લે 'યાવકિ?, 'તિણક?, હાઇ? 
લોકણુ% 'માણુસિ% “રીપર “ઘરિ? ને “મૂક્ષિ' ૩૫મા વિભ- 
ક્તિના જૂના પ્રત્યયો) વપગયા છે %*છાં% સહિયાં? પણ 
વિર્ભાકેત પ્રેત્યયને લીધે બન્યા છે 

(૩) “સાંભળી% “રી” “ડોકી “રક', વગેરે માટે “સાંભલી” 
'નિસુણી% “કરિય'; 'શેછ્લો” ને “૨5% વગેરે મબપાર્થ 
રૃદતના 3પ વપમામા છે 

(૪) “સુણ્ય% ને “કર્ય આત્તાર્થ બીન્ન ગુસ્ષ એકવચનના 3પને 
બદલે અપબ્રશ ર૫ “સુ[ણુ? ને રિ? વપગયા છે 

(૫) “વાત, 'પ્હોચ્યાય 'દીડી?, વગે? માટે સયુક્ત વ્યજનવાળા 
વત્ત?, “પહુત્ત' તે 'દિટુઃ વગે? રૃપ વપરાયા છે 


4૦૦ જૂની “ગુજરાતી ભાધા 


ર. ઝગ 


(33 તમેડુતે? “તમ્ડે% “ત્ય્હાં,; “માણસ, વગે? નામ સરનામ 
માટે છુમ્હુ% 'તૃમ્હિ-3મ્હે? 'તિહાં?, તે “શાણુસુ' વગેરે 
«પો વપમાયા છે 

(૭) શાકક્યો% પ્રસાઇ “પત્તી કજિયાખોર “તખ, 
ત્રગેરે શખ્દોતે બદલે પ્રચાગ્માથી નષ્ટ થતા કે -ચયેવા “પાડ વિઉ 
'પસાઉ?, “અન્તેઉરી' 'ભેડીગારી% તે 'ઘડઘહ્દ' વગેરે રાખ્દો 
વ્રપમ્‌યા છે 

(૮) 'ચળ્યેઇ, “આણ્યુ?, 'ઊગ્યેઇ, “મહે”, 'વ'હયા?, વગેરે 
બ્રતકાળના રૂપ માટે 'ચાલિઉ?, : આણિ3', 'ઊગિ$3', 
'મિલિઉ? 'વિણૂડા', વગેરે ન્નૂના અપભ્ર રા રૂપ વપગાયા છે 

(ઉ) “છે? ને બધ્લે “અ૭)' ને “૭૪૦' રૂપ વષશયા છે 

(૧૦) 'લડુડૉ? (સુમન) નાન્યત? તાતે ગડુવચરનનું ૩પ પણ્‌ 
મથામ્મા આવ્યુ છે 

“આ ગધા ૬રફારો સળધી આમળના પ્રધ્ન્ગામાં વિશા? ડુ? 

વામા આ4રો (૫) ને (૭) મબધી જીએ! પૃ ૨૨, ને પ ૨૬-૨૭ 


મકરણુ લ૯સું 


નોખા સ્વરતું અસ્તિત્વ 

જૃતી ગૃજમતીના નમૂનામાં જયુ તૅમ પ્રાકૃતતી માકટ ન્તૂની 
ચુજ-તીમાં પણુ ખે ગ્વર (ગ્વગ્યુ-૩) પાતે પાગે આવતા છતા 
માં સધિ ચતી નથી ગગ્કૃતમાં લખાણુતી ભાષામાં અધિ 
આવશ્યક હતી, પણુ બોવતા ઞધિ આવશ્યક ન હતાં ગ્રારદૃત લોક- 
ભ્રાષા એટવે ત્હેમા પણુ સધિ કરવી આવશ્યક ન હતી ન્તૂની 
ગુજમાતીમાં પણુ એન્દરે શબ્દ ટુ ઢાઇ ન 4 એટશે મધિ સિવાય 
ચાવતુ , રપાંગ્ણામે ત્વેમા નેણમાં મગા માલૂમ પડે છે 


તૃ 
નોખા સ્વરનું અસ્તિત્વ ૧૦૧ 








સ. સઃ પ્રા. અમ અપ. સૂદ-એ ગ્રમાણે અકારાંત નરન્નતિના 
નામના પ્રથમાનાં એકવચનના રૂપ થતાં. પણુ નય્હાં જ * લાગતો 
ત્યાં ગં. શ(૧: પ્રા. તૃદ્મો અપ. થતર જે'વાં રૂપ ચતાં. આ રૂપમાં 
ગ્રાકૃત-અપભ્રશમાં બે સ્વરોનતી સધિ થઇ નથી. અપ સૂરમાં 
અત્ય ૪ પ્રાકૃતના ઓ' ઉપરથી તે પ્રાકૃતતો શ મ. વિમર્ગતે ૩ “ 
બની પાછલા લ સાધે મળી સસ્કૃતમાં થતા મોનો છે સસેકૃતમાં 
અમુક ગ્રસગે ગૉ ખનતો ત્હૈનૈ ખેદલે પ્રાકૃતમાં સર્વસ ઓ યયો. 

નનૂની ચુન્ટરાતીમાં પાછલા નમૃનામાં સ્વરયુગ્મવાળાં રૂપો (ખાસ 
ડરી નામ, વિશેપણુ, ક્મેણિ ભૂતકૃદત ) છેવટના અજે ઉપરથી 
આવ્યાં છે. સટક્ષક:-ગ્રા. સરિફ્લગો-અપ સત્લિઝ-જૂ. ગુ. સરીલર, 
તમ પ્રા. વણરમો અપ. થ%ટઝ, સમત પ્રા. મગ્મમો અપ. 
મતમઝ નૂ ગુ. મશ, વગેરે. 


સ'મ્કૃતમાં વત'માનકાળના તી. પુ. એકવચનને। સિ પ્રત્યય હતો. 

ત્હૈને! જૂ અતાદિનતે અસયુક્સ હોવાને લીધે પ્રાકૃતમાં લડતાં અવરિજ્ટ 
રહેલે! ₹ ત્રી. પુ. એ. વચનના પ્રત્યય તરીકે વપરાતે(. ખહુવચનના 
અપ, પ્રત્યય હિંમાં ર્હેલા' અતુસ્વારને લીધે «નની ગુજરાતીમાં ખહુ- 
વચનમાં દં પ્રત્યય વપરાતો તો કોઇ વખત ખહુવચનને લીધે “એક- 
(ગપ. જર ,પણુ ₹ વપરોતો. છેવટે અતુસ્વાર ઊડી ગયો. જરોતિ પ્રા. 





અપ, ૨૬ જર્મટું (બ. વ.)ે, જૂ ચુ જર્‌ટ-૧ર૬. આ'માં પણુ 
સ્ષર્યુગ્મ જે. 
તે ઉપરાંત વિભક્તિપ્રત્યયોમાં, અનુગામાં, અવયવોમાં પણુ 
સ્વર્યુગ્મે। “જતેવામાં આવે છે. 
ઉદા. 
૧. “ગેકમનાં ભજતાં ભગવાન, ભગત તણૂ માલઇ અગન્યાન, 
કરઇ દયા સ્વામી ગોવિદ, અપઇઈ નિજયદ પરમા દ” (હરિજો.) 


૧૦૨ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
ર. “માનિની જન મન ક્ષોશ્રન રાભન વાઉલા વાઈ- 
નિધુવન કલિ પામી કામી અ'ગિ સુહાઇ.” (વસત. વિ ) 


3, “હિવ જ સ“"પ%૬ ગત્યુત્ર, અદ પુણ્યતગઉ” ચક્ત્રિ | એકઇ 
તણ એકિ કુપુત હુઇ જે બાલપણિ પાલીઇ લાલીઇ પણિ 
જેતલઇ વૌવનભરિ જઇ, તેતલઇ માવાનસાભ્હા થાઇ, કૃત્ય 
અકય ન ગિણઇં, વડાતણાં વચન નિણહુ, માવીત્રમામ્ટ્ાં 
નીડર ખોલ ભણુઇ, અકટારિ હણહણઇ, લદ્મીમદિ કુપાનિ 
વરસઇ, કસ્થાનકિ વિલસઇ, પિરાઇ ભમિ મસઈં, ચાડૂએ 
વચનિ ઉલ્લસઇ, ર્‌ડી વાત કહતાં સામ્હાં ધસઈ; સ્વાનની પરિ 
ભ્રસઈં; અપરહુઈ હુસઇ, પાપ કરી ઊસસઇ, ધર્મવાતાં 
[હિયર ન વસે, પ્રર્સ્યાં જં પત્ર અભક્ત અજણુ, એ પાપ- 
તણૂ પ્રમાણ ”' (પૃચ્વીચ') 





સાતમી ને ત્રીછ વિભક્તિમાં અપબ્રશમાં પણુ કોણ કોઇ વખત 
નામ -સર્વનામમાં ઝદ પ્રત્યય વપરાયે! છે. તે જ ના ઉમેરણુથી આવ્યા 
છે. પર'તુ જનની સુજરાતીમાં તેમજ અપબ્ર શમાં વપરાતાં 'જળ૪ટ ટારિ” 
સિળદ પા નજે'વાં રૂપામાં છન, તિળમાં જ મૂળા તૃતીયાને। પ્રત્યય 
હતો, એટલે પ્રત્યય પછી ૬ લાગે એમ માનવુ યોગ્ય નથી, કદી 
અંમ માનિયે કે ઇન; તિજ મૂળા તૃતીયાનાં હોવા હતાં પણુ તે અ'ગ 
તરીક અહી સ્વીકારાયાં છે, એટલે %-લાગે. એ પણુ માનવુ” ડીક 
લાગતું નથી, કારણુ અંગ તરીકે સ્વીકારાયા પછી જ લાગી ન 
શકે; ત્હેને લાગલેોજ મત્યય લાગવો જઇયે. તો પછી અદ શી રીતે 
આવ્યો? માત્ર બીશ્ત બધાં ક્રિયાપદ, વગેરેનાં રૂપ જે'વાં આ'મનાં 
પણુ રષ કરવાના વલણુતે લીધે આ'વાં રૂપ મ્રચલિત મયાં હોવાં 
જેઇયે. ખીજુ* કારણુ કાવ્યમાં માત્રામેળ સાધવા પણુ લાંષુ' ટૂંકુ 
રૂપ થતુ', એ પણુ હોઇ શકે. 


તાખા સ્વરતું અસ્તિત્વ ૧૯૩ 
આ અદ-સમર સ્વગ્યુગ્મા પ્રાકૃત, અપભ્ર શ, નનૂતી ગુજરાતીમાં 
છૂટથી વપરાતા, જૂની ગુજરાતીમાં વચગાળે આ'મના ₹-૩ થયા છે. 
ભ્રાલયુની ફાદબરી આશરૈ વિ મ ૧૫૫૦માં રચાઇ છે, પણુ ત્હેની 
ઉતાર્યો સા વિ સ ૧૬૭૨ની છે વિ. મ ૧૫પન્માં તે! ઝફ- 
સઝ ગ્વર્યુગ્મ ચાલુ હતા. પણુ ફાદળનીમાં ૬-૪ કમ મળે છે, 
માટે તે વિ સ. ૧૪મા મૈડામાં લહિયાના મમયમાં થવો ન્ેપયે. 
કિદા. 
૧. “ઝક ડહિ રહી કા અવગી # એટલા માહા «. ચાકી ? 
એડ કહિ, ના,એ અતિ શીલી ગ્રમદા છિ અતિ પાછી.” (૩૬'.) 
“પટહ ઝલગી વીણા વાજિ મદુગ્વ વેણ મદગ, 
મન્જન કમતા રાબ્દ શખના, અમિઅ શ્રતિ ઉપગ.” (કાદ.) 
૭. “કાદબરી કહી છિં મૈ ચવા સાથિ' જવૂ',” (સ કા. ચુ 
ગ ફડ) 
૪ *વતાહારી દહિં આવી છિ તે મરિં છિં સર્વ.” ( ,, ,, ) 
પ., 'ચદ્રાપીડ તે સાભલી ઊભુ થયુ તેણી વાર” (કાદ.) 
૬. “સાનિ પચ્ણિ ન કુઅરી અતોપમી એ ? ” (ઉષાહરણુ) 
સામાન્ય રીતે કમ આમ છે સટ્‌-મઝ। ₹-૪। ૬-ગો  છઇ- 
છિ-છ; નઇ-નિ-ને; પછઇ-પછિ-પછે. નવુ રૂપ વ્યુત્તલ થતાં 
નૂતુ' રૂપ પ્રયોગ-લુસ્ એકાએક થતુ' નથી સાથે માથે બૈ રૂપ પણુ 
ચાલે જે રૂપનું ગ્રમાણુ વધારે તે રૂપ તે તે જમાનાનુ' ગણાય. 
છતા ત્હૅની શરૂઆત પણુ નેવી ન્નેધ્યે ધણી વખતે લહિયાએ 
હાથપ્રતને પાતાના જમાનાતુ રપ આપવા પ્રયાસ ફરે છે 





ર્‌ 


દ ક્‌ 
ગઉખ, ગલેખ-ગૂખ-ગોખ લઈ-લિ-લે 
કઉણુ-કુણુ-કોણુ દ્ઇ-દ્તરિ 


ગઊ પ-સ્‌ પ-મોપ ૩મ્ષ્ઠ-કરિ-ઝરે 


૧૦૪ જૂની શુજ્રાતી ભાષા - 

આસન પ્હેલામાં 'ગોખ કરતાં “રાખ” રૂપ જૂનું છે. આસન 
ખીંશ્તમાં “ડરે? રપ કગ્તા “કરિ' રૂપ જૂનુ છે. છતા તે બન્ને રૃપો 
પ્ટેલા નબરતા રૃપમાથી વ્યુત્પજ્ન થયા છે 











અહી આગળ નામયે'ગીને લીધ જેડેના નામ કે સર્વનામને 
હાલ વાગતા “ની-ને', વગેરેનો વિચાર કઢગ્વો જરૂરના છે. એ 
પૂટય'ત વિશેષણુના ત્રીછ ક ગાતમીના રૂપ છે. 


પ૧ “ભાણહારઈ સાથિ કટક મોકલું.” (કા. પ્ર. ૧-૨૬) 

૨. “કાઇ ન માગળ કહિનઈ કત્હઇ.” (વિ. પ્ર. ૧૯) 

૩. “ધત્તા જિપ્પી પટણુ મહિ, આવિછ કમદ વાદનિ કહિ. ” 
(વિ. પ્ર. ૧૯) 


«જ. “અનામિકા પગની અગુલી, શ્ચિંગુલીનિ પાક્તિ મિલી. ” 
(., ૧૪૭) 


આમાં પણુ અ2-₹-૪ ક્રમ છે. «યહાં ₹ કમ અટકી ગને ત્યાં 
“તી-ર્‌ી' નામ કે મરેનામને છેડે આવતો હોવાથી એમ ભામવા 
લાગ્યુ' ક તે નામયાર્ગી તારીક્નતિતુ' છે “તેની પાસે'માં “ની” નારી- 
નતિનો નથી. પણુ વચલો કરમ અટકી જતાં “તેનિ પાસિ'ને બદલે 
'તેતી પાસે વપરાવા લાગ્યું. અતે “પાસે નારીશ્તતિને! મનાવા લાગ્યો. 
નામમાગીનો કમ અટ#ી નથી પષ્ધો. આગળને ક્રમ ચાલુ રહલો ત્યાં 
“સતે-રૈ્‌' થયે. “વરદાન કૌકઝજ”- 'વાદગે કાજે' “ તેહનઇ તિહાં' 
ઉપરયી ત્હેને ત્ય્કા' ચયુ'. તેજ ગ્રમાણે 'ગ્હારે વેર”. છતાં હલ આવાં 
અનિર્યાત્રત લાગતાં રૃષોને નિયમિત બનાવવા “હારા ઘેર્‌', 


# «૫ 


ડુ દ “હેના 
સહા' જેવા ગ્રમોગેો શરૂ થવા લાગ્ના છે. 





મડરણુ ૧નન્‍્સૂં 
જતિવચન 
(૧) જવિની અનિકશ્ષિતનાતા આભાસ 


અપભ્રશમા શથાગત નરકતતિના તંમજ નાન્યતમ *નતિના 
લાગ્યા [મેડા3તા નામના એ- વચતમાં ગ્રયમાં. તેમજ. દ્રિતિયામા 
અન્તે ૪ આ4તે આથી શખ્દ નગ્જતિનો છેકે નાત્યત? નતતિનો, 
તતો તિને જલદી થઇ રશ્તો નથી આના પગ્ણામે પ્રશ્ન, સન 
જે'વા શગ ગુજગતીમાં નાન્યતર ન્નતિમાં વપરાતા લાગ્યા «યા 
નામને છેડે જ લાગે છે ત્ચ્હા ત્હેનો પિવશ કરતો સુ 2 છે દલ્ત? પ્રા 
દૂથમો અપ ટ (હાથેઇ ૧૧ પ્રા ૧૦% અપ ૧-૩૪ (કડુ) 
આ સઝ ને ગર ઉપગ્થી અવુચ્નાઃને વીધે “તિને તિવન થાય 
પણુ અપભશમાથી ચુજમાતીમાં આ4તા હાથઉ-હાજુ-હાથો'-વથલુ 
'હાથુ' રૂપ પાછુ રગ લાને છે, તેમજ અનુમ્વામ્ના ઉપયોગ પણુ 
વિવે- પુ? મગ થષે! નહી હોનાથી શકા ઉત્પન *2 2 તે નીચેના 
ઉદ્દાહગ્ણુ ઉપમ્થી ઞમઝાથે 

હદા૦ 
૧ વૃદ્ધ થજી ખીરીની નહી, નવિ ડ્યુ નનિ નિતાર! 

લાકપ 1૬ ગ ય નહો, કુતકમ તપ્ડ આ રર ” (કાદ ૧૩૭) 
૨ “અર્ચુવિ ગ્ય પ્યુ ગ્રચેતર્મનિ ઘિન -નાડી '1* 

ગ્રચેતાઇ સસપ્યુ* તે ચિત્રગ્થનિ ગામ ” (1૬ ૧૪-) 
3 “તથાપિ મહલ પ્રીતિ *ણી તગાહાલાતુ “ ગા૨.' (,, ,,» 
૪ “સચક્રાપીડ ચાની ગળુ અતિ ગ્વચ્છિ ભુતન 

ગ્રવેશ પરેમઇ. રરી તા નૌઇગી માનિની મત 

રા શૂણુ ૧૦ મેરે સૂર: ઉક-્કગ 7. ૬૩૭) 


૧૦૬ જૂની ગુજરાતી ભાષા 














પ. “ચ'દ્રાપીડ તે સાંભલી ઊભુ થયુ તેણી વાર. ” ( ,, ૧૪૫) 
ઉપરના ઉદ્યાહરગુમાં જણાશે કે નામને લાગતુ અપભ્રશ્નું ૪ 
ગ્રુજરાતીમાં ખ#ી પડયુ" છે, પણુ ક્યાપદ ઠે વિરોવણુને જતે લીધે 
લાગતુ ૪ (૩૩) કાયમ રહ્ય છે, ને હજી “એ! થયે! નથી. તેથી તે 
નામની કર્તનિમાં શકા ઉપ#્તવ છે. આ ઉપરથી એંમ ચેક્સ યાય 
જે ક મર્‌-ર-જ તે સઝ-ઝ-શો કમ વ્યાજબી છે. 'આપિઉ-આપ્યુ 
આપ્યે?, “થિયણ-થિયુ-થયુ--ચયો', 'તણુઉ-તણુ-તળૂ!', 'સૃતર-સુતુ 
ગૃતા'-એ ક્રમે વિશેષણુ ને ક્રિયાપદનાં રૂપ આવ્યાં છે. 


“વિચાર કર્યું', 'લોકાપવાદ ગણયુ ', “કુલકમતણુ આચાર, “છાર 
આપ્યુ', “ચદ્રાપીડ ગયુ', “ચદ્ધાપીડ .સતુ', “ચદ્રાપીડ ઊભુ થયુ, 
વગેરે પ્રમોગ હાલની ર્દાષ્ટિએ અર્નાયેત લાગે છે, કારણુ નામ “વિચાર 
લાકાપવાદ, આચાર, હાર, ચજ્રાપીડ, રાણુગાર ” વગેરે નરક્નતિના 
હોવા છનાં તેમનાં ક્રિયાપદ, વગેરે નાન્યતર જતિ જે'વાં હોય તે 
ગભત્િત લાગતુ' નથી એટલે આને ખુલાસો ઉપર મમાખ ચરે, 
આ વયગાળાનાં રૂપ છે. પછી અર્વાચીન ગુજરાતીમાં “એ થતાં 
જાતિની અ'દિગ્ધતા જતી ર્હે છે નીચે આપેલા “પૃથ્વીચ'દ્રચસ્તિ- 
ના (સ'. ૧૪૭૮) ઉતારા ઉપરથી જણાશે ક ૮હેમાં અપબ્ર'શરૂપ 
વપરાયા છે. ૨ 


ઉદ્ાડ 


૧. “જિસિ$ પૃશ્વાલેક તણુડ ઈન્દ્ર, જિસિઉ શેલકલાસ'પૂર્ણુ 
ચન્દ્ર ધ્સિઉ દીસઈ ૪૪ પૃથ્યીચન્દ્ર નરેન્દ્ર1 તિસિણ અવસરિ 
મતીહાર આવિઉ પ્રણામ તીપજાવિઉ 1 રાઈન સાહ દષ્ટિ 
દીધી, જણિ વીનતી* કીધી, જી અયોધ્યા નગરી હુ'તર ડૂત 
તમ્હારઈ દ્વારાંતરિ ગ િઉ મનિતણુઈ ઉત્સાહિ, જઇ હુઇ 
આદેસ તુ મેલ્હઉં માહિ। હૂઉ રાળ તણઉ આદેસ, કૃતિ 


કતતિવચન ૦૭ 








કીવઉ સભામાહિ પ્રવેસ । રાયગ્હધ કીતઉ જુહાર, અલ” 
કરિઉ યોગન આસણુૂ 6૬19 | 244 દૂતરહ બહુમાન રીવડ', 
કરાનપ્રશ્ત કીર€*। આનન્દ ઊપન3 અત્યન્ત, હિવ ડત 
વીનાઈ કાર્યવિનેઘ ચન્ત 1 જિહા લેકગ્હઇ નરી ડિસિઇ ફૂવેર, 
જિહા નહી વઇરી 1ણ પ્રવેગ, ડણ્યતણઉ નિપશ ' (પથચ ૭) 

મ “પિગ્હ ગ£ તે ભામડુ કાગલુ કચ્લઉ પેખિ ' (4 વિ) 

૩ “દરમ્થ મ રેસુટુ દીધુ ” (મીતાહગ્ણુ) « 

૪ “ક્ષા ખ નાકતિ હિઉ” ખધ લતાટ સળખૂ ડહિ€ 
(વિ પ્ર ૧૧૧) 

પ “તે થાનક અમાઇ તણુઉ', **ઈ લોક આગધન ઘણુઉ'. “' 
(તિ પ્ર ૪૬) 

૬ “શ્રાઈનણુઉ ભગ્સુ હઉ, છું ઉ૬. મનિ થિલ ઉરતુ ” 
(તિ પ્ર૩૨) 


ઉપરના ઉદાહગ્ણુમા ૪-૬૩ ઉપગ્યી તન્નનિ તે 3૩-૬5 
ઉપ થા નાન્યત? જતિને ત્રિવેક થઇ રકે છે માન દીવઉ*' પ્રશ્ન 
ફીધઉ '-આ ગૅમાં કિયાપદ નાન્બ્તર «તિનુ છ, એટવે “સાન ને 
'પ્રશ્ન નામ પણુ નાન્યતઃ નવતિમાં વ્રપમના જૂની ચુતટ્ગતામાં 
થયા ઝે ખ'” (ખાધ) નાન્યનન કે નારીક્તનિમાં આત્યો 2 


(3) જાતિફેર 


મખ્રૃન ને ગ્રાકૃતમાથી અપબ્ર ચ ક જૂની ગુજરાતીમાં આતતા ઉપર 
સ્‍તેમુ તેમ શબ્દની જતિમાં ર2 ધણી વખત થયેલો! જવામાં આવે ૪ 
હેમાચાર્ય રગ ૮-૪-૪૪૫ ' હિટઝનવન્કઝ 'મા તળાવે છે કે અપ થમાં 
શતિફે? થાય છે સ. સખ-અપ પચ્મઝ તરશનતિ, જુષ્મા નુ અપ 
છુશ્મર્‌ નાન્યન?, પસ્્રનુ પત્રી નાનશતિ, રે ફાડ (તાન 


૧૦૮ જૂની ગુજરતી ભાષા 


જાજર્‌ નાન્યતર નતતિ થયુ છે, ગુજરાતીના હાલના કેટલાક શખ્દો 
તપાસીસુ તોપણુ જણાશે કે ત્હેમા ન્નતિદ્રેટ થયે! છે- 


૧. સર્યાત્ઞ (નારી#નતિ)-મણાવમ()-મરાઝર-મલાજો (નરજાતિ) 


. વટ (નાન્યતર્‌ , )-વારય “કે વારથ-મર૩ઝ-વા૬૪-પાડે-વાડે 
(નર તિ) 


૩. અસત (નાન્યતર શ્તાતિઝ-અત્રસ્મુગઝ-મન્ચવર-અથ ખો (નરન્તાતિ) 
જ. પાળા (નારીક્તતિ)-વારળબ(જ)-વારળઝ-પારણાં (નાન્યતર) 

પ. મજ્ઞ ( , )-સ”નમો()-સળ્ગર-સન્નઉ-સનો (ન*નતતિ) 

૬, પ્રતિગ્છાયા ( નારી#્તતિ )-વરિસ્ઝાય-વરિગ્છાકર-પડછામો-પડછો 


(નરજતિ) 


છ, મનઃ બરા (નાન્યત*) 





૬ 


દ. વૃ . ,»? - - વૃક્ષ ાન્યતર) 
હસ્ત » ટે-શવો-સવુ-ખાંધ (નારી નાન્યતરઝે 
0. સા #તિતો। પણુ” શખ્દ છે) * ઝં 


સ. જ:ઘુનઃ ઉપરથી પ્રા. ૧ ૩ળ અપ. અવળ રાખ્દ નળી સર્સ્ક્ત રૂપ 
જતાં નસ્ક્તતિતે છે. હતાં તે ત્રણે ન્વતિમાં એપબ્રરાર્માજ વપરાતો. 
એટલે તે વિશેષણન જ કામ કરતી. હાલ હયો-ડચી-કયુ” વાપંરીશું 
ત્યાં અપબ્રરાયી માડી પ્રેમાન'દના વખત સધી ઇતળ  જોણુ' 
વિશેષણુ તરીકે વપરાતો છરી ક નર-નાન્ય ૧વળુ) 

ઉદ્દાડ 

૧, ““જાનજુ રેનુ ઝઢિં લઇ જુદુ સત્ર થતુ નવ પુનિર્મિપુત્નસું 1 
મળ ઘાવઝું સિય ર્રિમાત્ઝ જવળ ગઝળખિ વિર જુતજુ 

સુટ્રા૩ ॥ * (ભવિ. ૬-૧૧) 

૨. “ કેડણૂ દશનો નરેશ કહાવે, કેમ પરણ્યો! દમય'તી ? ” (નળાખ્યાન) 


“ જાૉતેવચને ” ૧૦૯ 








અપભ્ર'શમાંથીજ તે વિરેષણુ તરીકે વપરાચો છે, એટલે નરજ્નતિ 
ઉપરથી પ્હેત્ાં તે નારીન્નાતમાં ને પછી નાન્યતરમાં આવ્યો હરો, 
એમ કલ્પવાને બદલે તે વિગેષણુ તરીકે વપરાતે!, અમ માનવુ ધ્રષ્ટ છે, 

(૩) નતારીજાતિનાં આ-અકારાંત તામ 
. સિ. હૈ ૮-૩-૨૬ “છૂવોમિ” ગગ પ્રમાણે ઔલ્િ'ગી નામને * 
અય સ્વર દ્રિતીયા એકવચનના શક પ્રત્યય પૂજ હ્સ્વ બનતે!. 
સુ. માહા ગ્રા. માછ, નરીત પ્રા નટ-ળરુ વષન પ્રા. વછુ, રગની 
પ્રા. દૃતમાળ-ટસમાબિ, વગેરે તેમજ સત્ર ૮-૨-૪૨ પ્રમાણે ગભે 
ધનમાં પણુ અય સ્વર ર્ફ-૪ હસ્વ બનતાઃ છે નટ, છેં માર્માન, દે 
થછુ, વગેરે 

અપબ્ર'શમા ત્હેતે। વ્યામિપ્રદેશ વધ્યો મિ. હે. સત્ર ૮-૪-(૩૩૦) 
“લારોકીષટ્લ્તો” પ્રમાણે પ્રયમા, વગેરેના પ્રત્યયો પૂર્જે દીર્ધનો! હ્સ્વ 
ને હૂસ્ત્રનો દીર્ઘ સ્તર ઘણુંખરૂં ખને છે. 
૭૬. ' 
૧. “કોળા સામા બળ ગ્વાવવ્ની 1 

નાટ સુવમ્ળટ-સ્છ ૬૪૧૧૩ ર્તી ॥ (૮-૪-૩૩૭૦) 
૨. “ચિદ્ટી? મ૬ સળિજ તટ મા જ* થટ્ટી દ્રિ । 

મુત્તિ ગકળ્નો સહ્તિ ગિત માર ટિથદ યટર ॥ ” 

આમાં 'હોન્ઝ'નો છોળ, “સમક? તો સામસ-એમ અનો શ 
થમો છે. 'ધના'તું ધળ, 'રેટા'તું રેટ; 'મળિતા'તુ મળિથ, 'વર્રી' નું 
પ#ટટૂ-આમ નારીન્નતિમો હ્સ્વ સ્વર થયે! છે. આ ગ્રેમાણે બા નો 
જ થવાને નિયમ ગ્રાકૃતટાળ જેટલે ન્નૂતો છે. ખરિણામે ચુજરાતીમાં 
જાકારાત નારીન્નતિનાં નામ અકારાંત બન્યાં છે, તેમજ ર્રકારાત 
નારીશ્નતિનાં નામ ૪કારાત બની ' છેવટે અ'ત્વ રતો મૃદુ ૧ બની 
લખાણુમાં અ થયો, છતાં ઉચ્ચાસ્માં #૬ વ છે. 





ગુ મ. ચુ. 


ક્રથા ધણુ ! પ્ર્ળ 
જેલનાજા નિશાળ સ્રા લાજ 
માળા માળ વ્યા પ્‌ાજ 
વુમુક્ા ભ્રમ શત્રા સેજ 

કવા તમર્મ ત્િટ્ટા .. જભ 
સ્જ્સા લાલય વજા વજ 

મ. ગ. મ. ગુ 

થાિજા વાડ વાથી પાળ 

રિ યુધૂ શશી ચુણુ 

મિ મત શશિ લાશ-રાશ 
શુઝ શ્ર્ધ જ્ઞાસ્દિ શાળ 
ચાવી વાવ ચ્દ્ાષિ ઊપ) વરાધ 


આ ઉપરાંત આનાથી ઊલટું ભ્રમથી સક્કૃત ઝકારાંત નામ 
(તલ્તતિ) શાકારાંત નારીન્ર્તિનાં બન્યાં જે. (જઇ બ. વ. માં 
૧૫મતો તેથી “દાર્‌') 


દિ *ગુ મ્‌ ચુ 
જઃ ન કાયા મુત્ર: ભુશ્ત 
મ્યુ: ધ્ન ૨1૬ (12) દારા 
_ ઉકારાંત નર ' નારીજાતિના નામતુ' પણુ અકારાંત ફૂપ ખને જરે. 
ક ગુ. મ્‌ ગુ, 
થાદુ ભાદર તમ્‌ થાંચ 
દા. 


“મે ભુશ્તઇ તિદ્દાં રાઘવ ઝૂઝઇ, રાવણુતઇ ૨ વીસ ” (સીતા- 
હરણુ ૬૨) 


જાતિવચન : વૃવ્‌વ 


કન 








૨. “સ્વામી સીત અણાવુ.” ( ,, ૬૪) 

૩. “કર નડી નઈ કર્મગુ વીનવઈ મમ સીતેનઇ મિલિયા ” 
(મોતાહમણુ ૬૪) 

૪. “ઉરણુઈ વિભીષણ, દીધુ' ૩%; સ્વામી ! હવધ વિહણ્ટ પા,” 
(મીતાહ?ણુ ૬૬1 

૫. “ જ્વરની “તતિ_નામતી? દૃહૉહિસ વ્યાધિના રષ ” (ઉપાહ - 
૯૧5) જ 

૬. “ગાતિ' નસ્તિ ગપ્તાડગ જગીસ, દબ્ડાયુધ ગુક્ગષ્યુ છત્રીમ. ” 
(પ્ર ચિ. ૧૧૨) 

છે, “હવ સુત તેસાલ' પાઠઉ ” (વિ. પ્ર. ૬૫) 

૮. “સઉકિ તણુઉ જઈ ટ”યુ સ'તાપુ, તઉ માયા માડિઉ બહ્‌ 
વ્યાપુ” (પ્ર. ચિ ૯૮) ” 

૯. “કદાચાર કોમીમાં ઊલ ચ્યારિ ૪ દૂ્ગતિ વહિતી પાલિ ” 
છ ચિ. ૧૦૧) 
“ઈકે ઘરણી તાં ઘરની મ્રક્િ બાજી હુ તઉ વાધઇ વેદ.” 
' (નમતે0 

૧૧. “ભાજી ભાવદી પેલા લવ તળી, ” (ઉષાહ ૭૭) 

૧ર. “ગ્રવચત નગરી પાડી ભેલ. * *પ્ર ચિ. ૧૨૪) 

જ૩, “ મધવછ કટકિ પડી તઉ ભેલિ. ” ( ,, ૧૨૬ ) 
જૂની ગુજમાતીમાં હજી ફ-કનો સ બહ થયો નવી. અર્વાચીન 

ગુજ્શાતીનુ' એ લક્ષણુ છે. એટલે વિ ગ.-૧૭૦૦ પછી એ ર૫ 

સ આવૉ સ્થિર થક ગણાય. ગર્નનામમાં તા નો ન થમે છે. 

. “સ ખેચરી અતિર'ન્ત્તિચિત્ત દુતીઃ-ટગવઇ ? (મદર્ભ, 
દપ) 
રૃ, “સ (પુરી) પુ લાકમાહિ અતિ પ્રઞિઠ #૪ (સર્દ્ભ. 
૪૧-૮) 


૧૧૨ જૂનીં ગુજરાતી ભાષા 








(૮) સામાન્યર્ષય-અગ 


અનાચીન ગુ”મતીમાં ઓનગાત નસ્‍નતતિના ન'મ વિરાર 
નિમેષણા (ષ' યત પિગધણ સક), તયા માનસ્વામ કામત નાન્યત? 
“તિના નામને ત્રહતય લમાડતા 9» બછુતચનનું «૫ ૭ન્‍તા ગતે એટ 
| તથા અનેક વગનમા આ તથા જનો એક તગચતમાં ના ને બદુવચનમાં 
શા થળ તેયાર થયના પ્રત્યય પૂર્વના ર્પતે યગ કહે છે અગ્રેજ- 
મા આ'તે છેપવૃધર 100 ને મની વ્યારન્મુમાં ચામાન્યર્પ 
કૂહ છે. આ અગ નૂતી ચુ”-ાતીમાં અગણગ (& ૧૪) ઉપર 
«૪ણાન્યા પ્રમાણે જૂની ગ-૪માતીના સમતમાં એટલે વિ-્મ ૧૨૫નન્‍્મા 
વપગતુ થઇ ગય છે 


(૧) સ-ત૬ સે-સ૪૬-સળ 1ઘ૯ીમા) 
૧ ઉતગ્યમ મજેન્દ્રઉ મિત્ર વાણિયાનર પુનુ હુયઉ ” 
(મદર્ભ ૩-૩) 
ગ *મ્ાડ્લાન વરિ રામકાજ ગઇ ' ( ,, ૭૩-૧૩) 
3 “તે સુકુતાન2 તીથિધ્જ અનમમિ પોટવા ભાર્યાઈ બેની 
ન” (ગદર્ભ ૮૩-૧૩) 
૪ “કાકગ કૉગાન- સા્ગિ ચાનિણ ” ( ,, ૧૦૦-૫) * 
પ “પીન #ક્ડા «રીતે પિડુ અત્ર દૂધ આપઈ ” (,, 
૧૦૫-૭) 
* “ચ'દ્રખાત દ વિચિન્નાણ ” ( ,, ૧૪૨-૮૭) 
* હિવડાતણુ- પ્રમ્તાવિ ” ( ,, -૦૧-%) 
“ એતના 4ના હ#તવિહ'ત બેટાઉ; આપિયા ? ( 
૪-૭) 
૯ “વ્ય પગ પખાતિ ” ( , ૧૦૬-૩૨૬) 
૧૦ 'ત્‌:॥ગ્તઉ કામ સ્‍મ્તુ તે ચો? દીધ્હ ” ( , ૧૦૭-૮) 


જ 


“દ્ધ 


મ# 


જતિવચન ૧૧૨ 
ન્ન્--ઝ્ડઝ્ઝ્ડઝ્ડ----ડ 
(૨) માહિં-માંહ (સપ્તસીમાં) 
૧. “ક'તિ વસ'ત૪ હિયડામાહિ. ” (નેમિનાથ ચતુ૦ ૨3) 
હ 99 
સુણામાંહિં દીધ્ઉં તતિસિઉ'જ મિલિઉ. ” (સદભ, ૮૮- 
૧૬) 
* “ ભવસગલાકમાંહિ. ” ( ., ૨૨૨ -૬) 
“ ભ્રવમગલા માંહિ ” ( ,, ૨૨ર-૮) 
“ખેટઇ ભાંલામાંહિ મત્રિઓ. ” ( ,, ૮૪-૬) 
ધં રાંણીનઈ સુદણામાંહિ નરગ દૈખાડઇ. ” (,, ૮૮-૧૭) 
“ઘડામાહિ' હાથ ઘાલ્યો. ” ( , ૧૬૩૨-૧૯ ) 
(૩) હૂતઉ (પૉચસીમાં) 
૧. “તિ ફૂયા હંનાં નીસરિયાં, ” (મદર્ભ. ૪૪-૨૩) 
ર “ક્યા હેતઈ મિથુનુ તીમરઉ ( ,, ૪૪-૨૪ ) 
૩. “સઉ હારુ ગલાઉ્‌ તહ અસ'ખ્યાતઈ દીપિ પડિઊ. ” ( ,, 
૩-૧૧ ) 
7 ૪) ₹-દં (ત્રીજી-સાતમીમાં) 
૧, “ તઉં આપણુઈ થાનિ પહુચિ. ” (મદર્મ, ૧૯-૦૪ 
૨. “તૈહનઇ માથધ નણે પગ ધરણ ” ( ,. ૩૯-૧૯) . 
૭ “બાપ જઇ આંધલઉ હુઇ તઉ બેટટ આંઘધલઇ હવઉ'? ” 
(,, ૧૦૪-૨૫) 





ફ્જ 


૯તૂ#ક્લક 


(ત્રીજ ગાતમી વિભક્તિમાં આમ જે'માંથી અત્યારે “ માથે, ઘોડે " 
જેવાં પ્રકૃતિ-પ્રત્યયનાં એકરૂપ થગલાં રૂપ વ્યુત્પત્ર થયાં છેતે'વાં 'ોડઇ', 
“માથઇ' રૂપ જૂતી મુજરાતીમાં મળી આવશે. અત્યામનાં “ ઘેડાએ- 
જમકરાએ” રૂપ પાછળથી વિદાય પામેલાં છે. (સામ્યથી આવ્યાં છે ) 

૮ 





૧૧૪ જૂની ચુ-૪રાતી ભાષા 


ક. ક. ક 
(૫) નામયોગીને પાગ્રે અ ગતો પ્રચાગ, ક 


૧ “તેહના પિતા આગઇ કટપ્ી ” (સદલ. ૫૦-૨૪) 

2 'બીજઉરા શણી હાથ આધઉ કીધઉ ” ( ,, ૧૦૬૦-૩૦) 
૩ “રીકિરા કન્હુઇ આડી ” ( ,, ૫પ૯-૩ ) 

૪ લછહુડા ભાઇ સઉ ( ,, ૫૮-૧ ) 

પ “આપણષા સરસઉ, 9 ( ,, ૮-૮ ) 

૬ “જડલ સાન ઊપના પાખઝ નહીં 740 '” (,, ૬૮-૧૬) 
છ “થોડા આઊખા ભણી ” ( ,, ૮૬-૧૫) 


($) રૈસિ # (તાદથ્યેજ) 


ઉ) “ધૂપ અચુરુ સાતિવારેસિ ડાગડી જિ કીજઇ ” (ઞપ્ત- 
ક્ષેનિ ૪$ સ ૧૩૨૭) 


#*આ સિ! તે મુ નરસિંઠરાવભાઈ સવા ઉપમ્થી વ્યુત્પન્ન 
ફરેછે(શુભામાપુગ્પૃ ૧2૬-૧ ) પ્રાકૃતમાં સેવાના તૃતીયા 
તથા ગાતમી એકવચન સાગ, મેલાર, રાળ એમ ત્રણુ રૂપ હેમચ દ્રા- 
ચાર્યના મતે ચાય. આ પ્રા સસાર ઉપગ્થી અપભ્રશ ન્સાટટ ક સદ 
થાય તે ઉપરથી મહ નની શકે તેમ છે પણુ પડિત તમગેોવિદ- 
દાસના 'જર્મતદ્વટનાયો” મા સેસમ્તિ તે સસિક્તિ માકૃત રૂપ આપ્યા 
છે, ને અપભ્રરાનુ શત આપ્યુ” છે સાકામાત નારીશનતિને ક્લિ પ્રત્યય 
લાગે તે જગ શકા પડતુ છે વળી વાતુ આ ગ્રમાણે તો પ્રાકૃતમા 
શવ ચયુ મનાય જે આ પ્રાકત રૂપ હેમાચાર્ય પ્હેતાનુ હોય તે 
જંમા #નતિદ્ે? થતા રૃપે થયો માનવા પડે કદાચ આ પ્રા રૂપ અપ 
રતિ ઉપગ્થી કૃત્રિમ બનાવેલું હોય સેવાનો અર્થ જશ્ાદા8[૧૦૬1૦૩ થાય છે 

કદાચ ટૂક ઉપગ્થી પણુ વ્યુત્પન્ન થમો હોરા સ ભરવ છે ટ્ાસ્નક્તિ 
ત્રાકૃત રૂપ ઉપ-થી પૃવના નામતો છટ્ઠીતો દૃ અને આ ૬ બે થતા 
એક શી રિતિમ્મિ-મવિશ્ન મથે .પ ખને અ, માન ફલ્પના છે 
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૫/8) થી-થક્ી 
૧ ઇવિદ્ષમ વાત સવે માભવી, દેહગ થિઉ બાદિમિ નીકની 
(બુ પ્ર મુ ૭5-૨૫) (આ ઉદાડરણુ “પચદ'ડ 
ચતુષ્પરી?તુ છે ત્હૅેની ગ્ચ્યા માલ સ ૧૫૫૬, 
ઉતાર્યા ગાવ ૧૫૬૭) 


(૫) “અગ'તી ઉત્પત્તિ 


અગનુ થાકાગત કપ શી રીતે અને શામાંથી આવ્યુ, તે પ્રશ્ન 
સહજ ઉત્પન્ન થાય છે આ બાબત સબધી મતભેદ્ને મપૂર્ણ અન 
ડાશ છે, એમ હું મનુ છુ ડા શાણડ2ક2 પોતાના “ભાવણે”' 
મા પૃ ૦૪૬ ઉપ? મમાડી અગ-સામાન્યરૂપની સમીક્ષા કમતા 
કેટલાક અગને અપભ્રશ ને કેટવાતને પ્રાકૃત પ્રત્યયો! ઉપગ્થી ગ્યુત્પભન 
કરે છે મરાઠી ભાષામા આ મામાન્યરૂપનુ બાહુ#ય જે ગુજરાતીમા 
ત્તે'વુ નથી મા ને ચઆાતાળા મગધ અગને તેએ! દ-₹ અપભ્રશ 
હદ્ડીના પ્રત્યયો! ઉપમ્થી વ્યુત્પન્ન કરૈ છે મમડીમાં હાથ'નુ અગ 
જાષા થાય છે, એટલે તે ટૃત્યટ (અપ) ઉપમ્થી ટનો લોપ યતા 
અનરિષ્ટ ર્હેલે શ પૂજતા ઝમાં ભળી અતે ગયેઃગલોપ થઇ ટા 
બતે, અગઃ ૬ સમમ્ર ઊડી પૂર્વ સ્42 દીર્ધ ગતી દાથ થાય "મ્તુ 
ગુજરાતી ભાષામા નડારાત નામનુ અગ બનતુ નથી જે અપ ₹ 
ઉપ્ગ્થીજ ભા આગ્મો હોય (ગુજરાતીમાં પણુ) તો ચુજગતીમાં પગુ 
અતક્ય “હાથા બનવુ જેઇયે, પણુ તૅમ બનતુ નથી તે! ગુજમાતી 
અગતેો આ શી રીતે ભાગ્યો ? 


(૫) 
ગ્રધમાં . ષષ્ડી 
સ. પોટ અપ ઘોઈઝઝ | સ લોરકવ્ય અપ વેટ 
સ થટ અપ થટુ મર ૧૯૧ અષ વટર્‌ 





કૃશ્ર્‌ જૂની ચુજરાતી ભાષા 








ધૃષ્ીનાં અપભ્રશશ રૂપમાં જાન અતે ઇરહિત બન્ને જાતનાં 
નામમાં કશા ભેદ પડતો નથી. ને ખોઇટ ઉપરથી વાઝ અગ ચુજ- 
2તીમાં આવે તો! વરટુ ઉપરથી “૧૩? ચવું જેધયે, છતાં અગ 
બોડારાંત નર્ક્નતિનાં નામમાં થાય છે, અકારાંત નામમાં નથી થતું. 
ને એમ દલીલ કરવામાં આવે કે ચટક રાખ્દનુ' અપ. પષ્ઠીનું રૂપ 
ચાછટ નહીં, પણુ જોકસ થવું જેષ્ઠયે તો તે રૂપ લખાણુમાં મળવું 
શક્ય છે? બે મમનો ઉચ્ચાર શબ્દની વચ્ચે ખોલીમાં સ્ભાવેત નયી, 
અતે પરિણામે લખાણુમાં પણુ ન મળે. ઘોટ#-વોટઝ થયા પછી ૬ 
પ્રયષ લગાડિયે તે વખતે દ “જોરઝ'તા અત્ય અને સ્થાનેજ બેશી 
જપ્ત પોટર રૂપ યાય, શમય-વિવય-વિતથ જે'વા શબ્દોનાં સાતમીનાં 
રૂપમાં પણુ આમજ બતે છે. સમરદ્‌-વિવિદૂ-પિતદ-ખ રૂપ સાતમીનાં 
છે. ૬ પ્રત્યય અત્ય થતુ સ્થાન ક્ષે છે. 


(૨) મુ. નરસિંહરાવભાઇ આ જાકારાંત અંગને વોરમકગદદ 
ઉપરથી અત્ય સ પૂર્જ શમાં મળી જ થઇ “ઘેપડાનઈ-ધેપડાને' 
એમ આવ્યુ માને છે, “ ટ0૦ સ, થી, હ લા; 1 15 106 
૦ અઝ ૦ ગ 04૬ 13 લોધપાઇણ ધ૦ જ છા 110 (1310 
1710168૯ ૦૦1% 13: ઘોટજ-ઘોદઝનગે, થી લલ. તર દાડ 
પલ મગ (0000 ધોલ 10111801૫0 1૯01100100) 0૯૦, 
૯૦૫૫૯૩ છા (પોદ્ાને ૮૬૦. લત). પોરેથી 1૦ 10૬ ૫૦૬૯1૬ 
॥83 લૉરપાંદ, [૦0 18 18 ૬10 ૯૦॥૧0111001011 0 0 
1૦ણપાસ્ટ પોરે ત્તાપવે દ 1016દાપ્૯ દક 0ણ) બી ” (ઝી. 
બ. સા. પુ. ૧, પૃ. ૨૧૬) 


આ સળ'ધી મ્હારો નમ્ર મત એ'તો છે કે અપભ્રશમાં પ્રથમા 
ને દિતીયાનાં રપ સરખાં હોવાથી અપલ્રશૂમાં તેદ બી છાપતા, 
જોર ર્પજ વપરાય, પોરસ વપરાય નહીં. અપબ્ા'શર્મા બીજના 
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સ્ક્ઝ્ક્સ્્------ 
સે ગ્રત્યયતો વિકાસજ થયો ન હતો. એટલે પ્રથમાં તે દ્દિતીયામાં 
રૂપ સરખાં હતાં. ન્ય્હારે તરૂ-સિ-3 ને! જૂની ચુજરાતીમાં વિકાસ 
ચગે ત્ય્હારે મૂળ અપભ્રરામાં ખીજ વિભક્તિમાં જે રષ વપરાતું 
હવ ત્હૈની જેડેજ નવીન પ્રેત્યયને મૃફી દેવામાં આવ. અપભ્ર'શમાં 
બન્ને વિભક્તિનાં રૂપ સરખાં હતાં માટે તો ગુજરાતીમાં બન્ને 
ત્રિભાક્તિમાં સરખે! ત્રયોગ છે. 
(૧3 ઘેપ્ડો ચરે ઝે રી (અપ.) પ્રથમાં દ્દિતીયાનુ” 
(૨) હું ઘે!ડા કેગ્યું છું. | રૂપ હોવાં ૭તાં એ. વિભક્તિઓના 
સતત ગ્રયોગને લીધે “ઘોડ? શબ્દ 
હાલ મળા રૂપને! મનાય છે. 
વશ્તુસ્યિતિ આમ હોવાથી પોટ્મનસે ઉપરથી પોછાને રૂપમાં અગતો 
છા આવ્યો નથી, પણુ ઘોસ્ઝતો અ'ત્ય ૪ ઊડતાં પૂર્જ સ્વર દીધ” 
બતી “ઘોરા' અગ આવ્યુ છે 

(૩) આ અંગ ઉપર પ્રમાણે અપબ્રશમાંજ બન્યુ' છે, એટલે 
ત્રત્યયોને લીધે અંગ કરનું પડથુ' છે, એમ જે મનાય છે, તે કધ્રક અગે 
અતુચિત લાગે છે. અપશ્ર શમાં ખીજી વિભક્તિમાં ₹% નજે'વો પ્રત્યય 
લાગતો ન છતે, ૭તાં ચાકારાંત રૂપ વૈકલ્પિક રૂપ તરીકે વપરાયાનાં 
ઉદ્ાહરણુ મિદ્ધહેમ નાકરણુમાં જડે છે. આ તૈયાર ચચેક્ષા અંગને 
પાછળથી ન્તૂતી ગુજરાતીમાં મત્યય લાગવા મ ડયો, તૅમજ જૂની પ્રણા- 
લિકા પ્રમાણે મઝવાળા રૃષતે ન્હોતો! પણુ લાગતો. આજ કારણથી 
બાજમાં પ્રત્યક લાગે છે તૅમ નથી પણુ લાગતે!. આ જ્નતનું પોર૩ઝ- 
[ 9 ઊડી પૂર્વ સ્વર દીર્ધ, બની) ષોના જે'વું રૂપ સિદ્ધહેમ ,સિવાય 
અન્યત્ર નોધવામાં આવતું નથી. તેથી એમ અનુમાન કરવામાં આવે 
છે ' હેમચ'દ્રાચાર્યના સમયના કે ત્હેમના નજ્ત્કિના ભૂતકાળના તે 
ઘદાઢા હોવા જઇયે. સત્ર ૮-૪-૩૨૩૦ “ સ્થા ટીર્ષદ્તી ” ગ્રમાણે જિ, 
વગેરે પ્રત્યયો પૃ એટલે ઉદાહરણમાં નોષ્યા પ્રમાણે પ્રથમા, દ્િતીયા 


૧૧૮ જૂની ગુજરાતી ભાષા 








અને મખોધન એકવચનમાં છા થતે!, તેમજ દીર્ધ ગ્વગ્તો દૂગ્વ સ્વર 
પણુ થતો. આ સૂત્ર આધારે અગનો ગા થયો છે. 


ઉદ્દા 

(૧) “ માગઝુદ કીછા ગાળ '(૮-૪-2૩૦] કટા તિગેપણુમાં જ 
લાગ્યા છે સ રીઘર અપ થીટઝ-પછી ૪ ઊડી પૂર્જ સ્વર દીર્ધ 
બતી ફીડ રૂપ ચયુ છે ઝગ ૮-૪-૩૩૧ “સ્થમેર્લ્યાત્‌' ગ્માણે પ્રયમાં 
ને ઠ્તિતીયા ઝેડ્વચનમાં નામના અત્ય સ ને ૪ થતો અને «ત્યા 
ભતત શબ્દ હતો «હા (મ) ૬ થતો નૃત્ર ૮-૪-૨2૫૪ “ કાત્સસ્યાત 
૭ શ્થમો ” જાનત નાન્યતરન્નતિના નામમાં (શ) ૪ ગ્રથમાં (નિ) 
ને દિતીયા (કમ) એડવચનમા થતો હતો. 

(૨) “જ છિજછિયા મુઝસ્તિ” (૮-૪-૩૩૨૫) સિદ પણ 
સ. સ્સિતજ અપ, શિટિમરનુ અત્ય ૪ ઊડતા પૂર્વસ્વર દીર્ધ બની 
થમા છે, અથવા આને બહુવચન નરજ્તિતુ” રૂપ પણુ ગણી શકાય. 
તે પ્રમગે ૧ર શબ્દની આ્્તતિમા ફેર થયે છે, એમ સ્વીકારવું 
પડરો. 


(ર) “ત્ણ પ૬ વિવ્સેવિ ” (૮-૪-૨૩૪૦) પણ નર્જાતિને 
ઠોતાથી મ. મુહ્મ-૧૬ઝસ૪ ઉપરથી ૫૬ઞા થયો છે. 


(૪) “રમતુ અહાસ જન્‍્તુ '' (૮-૪-૨૩૪૫) બ્રાસ દદિતીયાનુ 
વિગેષગૃ છૅ મળ નમ્ટ્રાત્ઝ ઉપરથી અન્ટા થયુ છે. 


જ. 


(૫) “ ત્તાઘ્તા ૫૬ માર્ગો વુષ્જવરર્ટિં સમાણુ । 
* સતજ્તમ્તેતા પુળુ કો પર ઝર રો વેઝ વતાણુ ॥ ” (૮--૪-- 
૪૩૮) 


આમા સામાન્યકૃદત સેાજ્રઝ-ઝમ્મ્વઝ ઉપમ્થી અત્ય ઝ ઊડી 
થ્ાળ્તા-ઝમ્મેથા રૂપ આવ્યા છે. પ્રથમ રૂપ પ્રથમાં વિભક્તિમા છે 


જાતિવચન ૧૧૯ 


બીજા દ્તીયામાં છે આ પ્રમાણે “સુવછ રડવા પડવા?, વગેરે 
રૂપા અપ મામાન્ય રૃદતના અ'ગ છે ત્હૅમને સે પ્રત્યય લગાડિયે 
એટલે “સુવાને; રોડવાનેઃ પડવાને! થાય ઝમ્સેવા ૩૫ પરર્‌ ક્રિયાપદ- 
નુ ૩ર્મ છે આ ઉદાહમ્ણોમા માત્ર ખીજીના પ્રયોગો! નોધવાની જરૂર 
હોવાથી પ્રયમા તે મતોધનના તે'વા રૂપ નોધ્યા નથી 





નાન્યતમ્#રતિના નામના અગનુ “શ? (બ વ) તે નામના 
ખહુવચનના રૂપ ઉપમ્યી આવુ છે, એમ સમઝાય છે, કામ્ણુ વિઠમ- 
ના ચૌદમા સૈકામાં જ્યુજાસિ-જછુરાર-અટુઝ બ વ નુ રપ તૈયાઃ? 
થયુ ઘતુ, તે પ્રથમ પ્રકમ્ણુમા નૌષ્યુ છે 


પ7 ઉ80 પ્રત્યયોનું વ્યસ્ત ને સમસ્ત સ્વ૩્પ 


ચુજગતી ભાષાના વિભક્તિગ્રત્યો _ઘણાખરા_.મૃળ નસ્ત 
દશાનાં હતા તે વે કોળ કરીને ઘસાઇ ગમસ્તદશાના (૩) ॥ઘણા૦) 
ચયા છે "તલે “હેરો, “મોઝાર, વગેરે પ્રત્યય_તરીકે વપગાતા 
રોવા ખતા ત્તે વ્યસ્તદશાના (1108106 1 પ) મલા છે. પરતુ જે? 
“થી જઈ, હાઈ, ઈ, વ વગેરે ન્યમ્તદશામાથી છૂટી મમસ્તદશાના હાવ 
થયા ' યા છે ગ્ર પ્રત્યયોનુ સમસ્ત સ્વરૂપ કયારે ગણાય ત્હેને! વિચાર કરતા 
ડો ભાણ્ડામ્કર, ડો. બીમ્મ, વગેરેના આ સબ'ધી અભિપ્રાયની 
ઉહાાષાહ કરી સુ નગ્મિહરાવભાઇ નિર્ણય ઉપ? આવે છે કૃ -- 


“પાડ £0 ૦1 પ્રકટ, દૌર પ110, 1પાલઉે €55011101 
ઇલ્ઝડ 0£ ૧ 33ઘપટદાર [૦૯ કત્ટ -- 


(8) ધવ ઘદૌલ ધલવ0100001 15 લેદે 09 ધોલ 
પ ૯૧૪છુ 006 01 હણ ૦કુાાવ પ તાલે, પોલી ઊવક 1056 
115 11તૈટણાઉ0%6 1081110 ॥લૈ 


(0) ઊટ ૦808611) ઈ દ્પર્લી 1૬011100110 


૧૨૦ જૂની ચુ”ગતી ભાષા 
ક--ડકક્સ્---સ્-્ડ--્ડડડડક્ડ્કડ 
ધૌઉ 01 ૫૦૫ડ ૧ ૮૫ ૦0: દ 1000૧ (૦ 311101 

03 પ્ત ૧0પાલ્વ ' (ભુ ભા ચા પુન્,પૃ ૮૦) 


આ પ્રમાણ ગમગ્ત શાના પ્રતય॥ સુખ્ય ગ લતા ઝે (૧) 
મૃળના છટા તપરાતા અતુગ ([956-19051015) ધમા” વિકૃતર્પે 
સતત ગબ્ત તરીકે વષગતા બધ પથ (-) તે લાગતા પૂર્જના 
અત્ય સ્વમ્મા *?ફામ ચઈ રા# 

ગ્રથમા-ડોડે ચતુર્ય' ઘોડા 

ન્તીયા-ધો.ને ઘોડો | પચમાીં-ધોાયા વોડેથી 

તૃતીયા ધેડે-ધ્ોડાએ પછી-વોાનો-ની-નુ ને 
વોથી ગપ્નમી-ડોડે-વોડામા 

ઉતમ્ના “ઘોડે? શગ્દના રૂપ નેતા પ્રતાય પરજ (૧) ગર્જન 
શ ગગને બદન બાજે સ્તન થયો છે તીછ તે ગાતમી મિતાય 
ખાજે ઓ નો મા થયો છે (2) સળ, સ્થિત, મષ્ય શગ ઘમાઇને 
હાતતા નેશ બો? 'થી' ને “શા” પ્રત્યય આગા છે એટલે ચ્ધી 
થમાન પૅક છે કે ત્હમનું મૃળ મોધવુ પણુ મનત્રસ્ત બને અને 
અવાર આ પ્રત્યયો ગિભાક્તમ્રત્યર ગિગાય બીજે અચે વપરાતા 
બધ પજા ટે એટલે ગુજરાતીના વિભશ્તિગત્યો ગધા હાન 
સમસ્તદશાના બન્યા છ માત તીછ ને સાતમીત એ” ્રેત્યય હાલ 
જે વેપેગવ છે તે ખે કળે ગસ્તદશાતો થયો નથી, અમ મ્હારૂ 
માનતું છે ગગ્કૃતથા માડી અત્યા? સધી તે સમમ્ત મ્વરૂપે જ ગ્લો 
છે તયા “તણે “ડેગ% “માઝા અત્યારે પણુ વ્યમ્તદશાના 
*હા છે, કાગ્ણુ ત્હેમના સ્વરૂપમાં ઝાઝો ડેગ્ફાગ થવો નથી, નને કે 
અગ તો ત્ટેમા પણુ કગ્વુ પડે છે 


ચુજમતી બાધા ચબધી વિચા? ફરતા સમમ્તદશાના ગ્રત્યયોનુ 
જે બાજુ લક્ષણુ છે તે એટલુ ગધુ આવશ્ય* લાગતુ નથી, ને ઝે 


જતિવચન ૧૨૧ 
અન્ય ભાષાઓ માટે તે વાસ્તવિક હમે. “અ'ગ?ની ઉત્પત્તિ મંબધે 
જપ્માયુ' તે પ્રમાણું “અ“ગ? અપભ્રશ સેમયમાં તૈયાર થયુ છે તે 
તૈયામ થયુ «થ્હા? ખીજનો “તે” પ્રત્યય વ્યુત્પસ ન્હૈતે! થયો, તેમ તે 
લગાડવાની %૩? પષ્યુ ન હતી એટલે અગનેો 'આ' પ્રત્યયતે લીધે 
શનો છે, એમ ફદી ગકાય નરી વળી “ઘેપ્ડેથી' રૃપમાં ઘેપડેમ્થી' 
આમ હોવાથી “થી' પ્રત્યાને લીવે પૂર્કનો “એ' થયે છે, એમ કદી 
રાકાશે નહી. તે માતમીના રપ 'ઘાડે' માં પાચમીનો “થી” પ્રત્યય 
ભળી બનેવુ' હોવાથી “થી* પ્રત્યયને લીધે ડનો ડ્રેરકાર ચયે! નથી, 
જતાં તે ૩૫ મમમ્તદ્શાનુ નથી, એમ કેોણુ ફહેશે ? તેમ ત્રીજ ને 
ગાતમીનતે। પ્રત્યય એ' સમસ્ત ગ્વર્પતો  મૃળથી હોઇ ગ. ઘોટજેન 
અપ પોટટ ચુ.ઘેઈડે રપે આત્યો હોવાથી ત્હેમા પણુ નામનો અંત્ય 
સ્વર ગ્રત્યયતે લીધે કફગોર નથી. 

(૭) બહુવચન 
પ્રાકૃતમા ૬-૪કાગત નગ્જતિના તથા ર્‌-ટૂં-૪-ઝકાગત નારી- 

«તિના બેહુવચતમાં ૪ ને શો ભગત ગ્રત્યય હતા (સિ હે ૮-૩-૨૦; 
૨) ચરન. માટે ગ્રાકૃતમાં ગમન૩ કે અળગો, વાર્વવ- માટે યાય કે 
થાવમોં, સત્તત: વાસ્તે વટ્ટી3 કે સટીમો, માહા વાસ્તે નાળાઝ કે સાતામો, 
સેનવ- માટે મેળૂઝ કે વેળુતો વગેરે. માકૃતમાં ઝકાગત નમ્કતતિના નામ- 
ના બહુવચન 'માટે આ જૂતા મગ્કૃતને પ્રત્યય હતો. તે અપભ્ર'શમાં 
ચાલુ ?લો, તો કોઈ વખત વિશેયણુનુ' બહુવચનનુ” રૂપ વિશેષ્યતે આ 
ગિવાય નભાવી લેતુ: અર્વાચીન સુજગાતીમાં બહુવચનને। મો પ્રત્યય 
છે તે નાનીક્નતિતા અપશ્ર રાના બહુવચનના પ્રત્યય ૪ કે ઓ ઉપર- 
થી આવ્યો લાગે છે, અને તે ભાષામાં ઘગા મોડો આવ્યો છે 
માકૃત-- 

૧. “તતો જો વિ ઝળીમો ગયાનો વાણુરેવમમીવ ” (વસુ. ૮૩- 

૧૦) 





૧૨૨ જૂની ગુજરાતી ભાષા 





૨. “વતો વીેઝન આહસાકો વુવ્વત્ણ તાળો વદૂબો 9 
(,, ૭૦-૨૨) 

૩ “ચેરીઓ મળલિ-તાસિળીઝ' ગા જત્ન [₹] અરવિરરનો 
પૃદ્ય રોફ 1” ( ,,૮૨ -૨૦) 
અપભ્રરાન-- 


૧. “સ મછુ શ્જા દિગિટડા ૨૨૪ ૧વસન્સળ 1 
તાળ મનસ્તિણ અસ્્ઝુસ્ટિઝ ગદર્ગાર નરેન ॥ ( સિ. હે. 
૮-૪-૨8૩૩) 

આ નારીન્નતિના થો-૩ પ્રત્યય ઉપરથી બહુવચતતે। ગો આવ્યો 
જે. સૂતો અપભ્રશતે! ૪ પ્રત્યય કાડિયાવાડમાં નારીજાતિનાં તામ માટે 
વપરાય છેઃ 'ગાળયુ? પનદિજુ?; વગેરે. જૂની ગુજરાતીમાં આ ૪ 
નજરે ચડે છે. 

આ ઉઉ' ઉપરાંત નૂની ગુજરાતીમાં ખીને પણુ બહુવચનને। પ્રયોગ 
થતો હતો. “બહિનર, નયુદર, ફૈઅર, વદરુ સહીરુ, માવરૂં, વગેરે 
રૂપા પણુ બહુવચતનાં છે. 
ઉદ્દા, રા 

૧. “વહડુરઉં, વયરી, વલ્લહઉ, હિયઇ ખટકઈ તિષિણુ. 

પીસાર્તાં ન વીઞરઇ વસતાં ઊવસ્તિ રરાન્નિ” (ગ. ચિ. ૧૦૯) 

૨. “મેય ખેટી બહિનર માઈ.” (વિ. પ્ર. ૩૧૪) 

૩. “તણદર રેઅર સાસ્‌ વદ, રૂડ' સમ: સણીજ' સહ. ” 
(વિ. ત્ર. ૧૬૮) 


૪- “ચતુર સહીસ કારણ કાંણ ચીતવશિ મનિ ક્રેક ! ” (કાઇ. 
૧૩૮) 


પ. “ત ગણુઇ ધરમાંટી કુણુ માત્ર, નારિઊ જઇ જેવા જત્ર. ” 
(વિ પ્ર. ૭૧) 


જતતિવચન ૧૨૩ 





૬ “શુફવ પક્ષિ મકિ અન્અિણ દપી, ” (કા ગ્ર ૯૯) 

૭ “તવ સખીઉ જગાડી મિચ્યાર આની ધઃ ઉઘાક્યા ખા? '' 
વિધ્યા નિ ૧૧૭ પઝી પ્રજ્ષેપ) 

૮ “કડહિ ડતિઅણ્‌ /£ પિમતમતિ વિમતપ્રમધ *ગેશિ ” 
(વિ મ ૧) 

અપભ્ર રામા “સર્િયિરિ (મબેધધન) શખ્દ (શવિ ૮-૪-૨)તૅમજ 
(શનિ ૧૯-૪-૨)મા વપરાયો છે મુ નરમિહગાત્રભાઇ ત્હેને “ચ 
શરૃતરી પ્રા અપ શટ્તરી ચું ગહિય?' ધુ ૧, પૃ ર૩૩) ઉપમ સટી 
ઉપરથી વ્યુત્મન કરે છે અપ ર્ય સન્યરી આયે છે પણુ અષશ્ર શમા જ 
જાહિત્રરિં વપમયુ છે એ-લે તે રાબ્દ સલીઝઞન-શટિવની-સહિથરી 
રૂપે આગ્યો લાગે છે અને “લટ્ટીઈ રૂપ ખ 4 ને। ૪ ભળી થનો 
લોપ થઈ પૂર્ઝ સ્વર દીધ બની આવ્યો વાગે છે ખીન્ત રાબ્દોનુ 
પણુ તૅમજ અથવા તો સિ હૅ ૮-૩-૪૬મા માવ તુ પ્રાકૃત 
માગર૩-મામત્તમો આપ્યુ છે તે ઉપન્થી ₹ નસે બહુવચનને પ્રત્યય 
હય તૅમ આ બધા સગાઇનાચક નામાના રૂપમાં તે ₹ આવ્યો હાય, 
હતા ઝન ઉપગ્યી આ યે હોય તે વિશેષ મભવિત વાગે કે વસત 
વિવામ્”પૃઇ ૧૬ ઉપ? “હિઝ તે હિઝ બન્ને રાબ્દો વપગયા 
છે આ ઉપરયી એમ જણાય છે કે ઝન શખ્દના ન નો ન-ળ-ર કે 
સ-છ-₹ એમ વિકાસ થઇ છેનટે ₹ સ્યિ* થયો! સલીઝન-સર્યિગી-સહ્યિરી 
પછી 3 લાગતા સહી: શખ્દ બન્યો! ઝન ઉપમ્થી નારીન્નતિ- 
વાચક રખ્દ ઝળી પ્રાકૃતના ઉપરના ઉદાહગ્ણુમા વપગયે। છે, તેમજ 
“્ઞનાર્‌' નાન્યત? #નતિમા પણુ વપગતો 

નાન્યતઃ ન્નતિતુ ભ 4 નુ સૌ-ચાત-ભાળિ-સર-મા રૂપે આ યુ છે 

આ ઉપરાત અર્વાચીન સુજરાતીમા વપરાતા “એમ્હને? «હુમતે? 
બઉત્હેસતે? રૃપોને “મ' અપભ્ર રના સર્ર્‌-સુશ્ટેના ચામ્ય ઉપગ્થી 
માત્ર થોડાક વર્ષો ઉપ ગ્રચામ્મા આનો વાગે છે 








પ્રડરણુ ૧૧સ 
સર્વનામ-વિશૈષણુ 


હુ-અસ્હે-છુ ' મડનામગ યટ ઉપગ્થી ૧ ના સ્નાથે ઉમે- 
મણુયી આતન્યુ છે મટ્મા ૬ લાગતો તે ઉદ્યાહ2રણુથી આગળ બતા 
વ્યુ છે પ્રા સટ્ત્ર ઉપરથી પૂકશ્રતિ યતો! લોપ ચદ અપભશમા ૬૪ 
થયુ તે ઉપરયી ગુજમાતીમાં 'હુ”' આવ્યુ “અમ્ડે' વૈદ્કિ ઞમ્ટૃત 
અદ્તે ઉપગ્થી પ્રા અપ મા અમ્જે યત ચુ“૪મતીમાં ₹ જગ મેળા પડી 
આવ્યુ છે આ મર્ઝનામતા ખણવત્રનના ₹ ગ્રેત્યને લીને ખીન્ત 
મર્વનામમાં પણુ ઇને! ૬ જૂતી ગુજ્માતીમાં વપમતે! જડે જે 
પ્રાસૃતમા જકાગત નામમાં ઠ્િતીયા બહુ4ચનમાં પણુ ગર્વનામના 
જે'વા રૂપ યતા થચ્છે વે-છ (વત્તાન પ્રેક્ષદ્ત) આ રૂપ પણુ મસર્ન- 
નામને લીધે આવ્યુ લાગે છે આથી ઉવટુ નૂ ગ મા“ તલ્લો-અલો' 
એકમત રૃપ પણુ વપષમતા 
ઉદા. 

૧ “ભાહા મોટા મતીનૂ મડવ, મચિ4 ર્રોગે સવિ, સેવ, ” 
(કાદ ૪) દ 

9 “તિમ સન્હિઉ જીતદ્ઇ આપણા ર પ્રાણુ વ7તમ્ન ” 
(મદર્ભા ૧૦૦૪-૧૭) 

૩ તિ મવ્વે પુટમાહિ સુિહિ ્મદેયા ” (ગ દર્ભ ૪૫-ર) 

૪ “એકિ ગય આપણા હીયાનણ હાર હવાવઈ' (મદ્ણ 
૧૪૪-૧૬૦ ) 

-9-તમ્હે--મ તમ્‌ ઉપરથી ગ્રાકૃતમાં તુમ રૂપ થતુ. તે 
ઉપગ્યી અપ છુદુ રૂપચયું દ્‌ ઉડી નૃ ગુ.સ લઝ રૂપ થયુ, 
વૈત્ક તુ્યકે જે'વા રૂપ ઉપગ્યી પ્રા માતસ્મે-તુન્ટે રૂપ થયા છેહયુ 





સર્વનામ-વિરોષણુ ય્ર્પ 








ઘુન્જ અપભ્રશમાં પણુ ચાલુ રહી પ્રયમ ૪ લેડી ગુજરાતીમાં સ*ફે 
રૂપે આવ્યું છે. 
ઉદા. 

૧. “તૃઉ* આપણા મન માહિ કિમીયઝ લાજ મ કરિ. ” 
(સદભ, ૪૫-૧૩) 

૨. “તુમડે કુશા મૂહી'જિરિહઈ દેજિઉ.” (સંદર્ભ, ૫૫-૧) 

૩. “તઉ તમે કાંઇ ન છાડઉ” (સ'૬દર્ભ. ૧૧૪-૧૭) 


7 


મજ-ઝમુજ-૬જ--સ્કૂત મણ-સુમ્ય ઉપરચી પાલીમાં મશ્ટ-સુ 
રૂપ થયાં તે ઉપરેથી ગ્રાકૃતઅપભરામાં મગ્સ-સુઝ્જ ૩૫ થયાં, ને તુઝ્લ 
ના સામ્યને લીધે પાછળથી મુજ્ન રૂપ પણુ થયુ તે ઉપરથી મજ-સુજ, 
તુજ હાલ વપરાય છે. આ રૂપ છટ્ટીનાં છે મૂળ સસ્કૃતમા ચોયી 
હતી. પણુ પ્રાકૃતમાં ચોથીછટ્ટીનાં રૂપ એક થતાં. તે રૂપ બન્ને 
વિભક્તિમાં વાપરી શકાય છે, તૅમજ બીજી વિભક્તિમાં પણ 
ન્તૂની ગુજરાતીમાં વપરાતાં. હાલ *તે' ઉમેરવા પડે છે વળી નહતી 
ચુજરાતીમાં “ે' ને બદલે “રહઈ પ્રત્યય પણુ ત્રણે વિભક્તિઓમાં 
વપરાતો. 
ઉદા. 

૧. “હ્વડાં મજહ્ઇ વિષયસુખ શોગવિવા દિ ” ( સ'ર્ભ, 
૯૪-૨૦ ) 

2. “તથાપિ તુજ પૃછુ' એક વાત.” ( ગુ. ભા. સા. પુ. ૨, 
પૃ. ૧૧૮) 

૩. “મુજ કિ'કર #નણી આપણો.” (,, ,, » 

જ “વલી વલી તુમ્હ વાર્‌-' (સીતાહરણુ) 


૧૨૬ જની ગુજરાતી ભાષા 
,જન્તૂ-ઉગ્ણ-અમ્હ--મા. ૧૬-૫૪ (32 ) ઉપરથી છટીનાં 'મૂ' 
'તૂ' રૂપો 1 શુજરાતીમાં અગ તરીકે પણ વપરાવા લાગ્યા, છુમ્થ 
ઉપસ્તું લુષ્ટ તે'ી” રીતે શજ રૂપ છટી તરીકે, તેમ? અ'ગ 
તરીક પણુ વષરાતાં, એટલે છટી, ચોથી, બીજમાં પ્રયય સહિત 
% પ્રત્યય વમર્‌ વપરાતાં. 
ઉદા. 
૧, “તો! એક કારજ કહિથે છુહા. ”  ( ગુ. ભા, સા. સુ ૨. 
પૃ ૧૧૮) , 
૨, “તૂ અહ આવી સાંતલ મિલઈ.” (,, ,, ) 
“સુત પાખઇ અનેરઇ કિણિહિ' મરઈ નહી.” (સદભ, ૭- 
૧૮) 
૪ “જતા દ્રહઈ રાન્યુ દ્યિઈ.” (સદલ. ૨૨-૧૯) 
પ. “તથાપિ હિ મૂ રાજ્યિ કાર્યુ નહીં.” (,, ૨૨-૧૯) 
૬. “તદા કાલિમૂ ઉદ્દિ કરી મહાત્મા લણિઉ'' ( , ૧૫-૮) 
૪, 
રદ 
હટ 





ઘટ 


“મૂરહઇ લેકમાહિ કાજી ૭ઇ.” (, ૫૫-૧) 
“પસાઉ કરી અમ્હરહઈ દીક્ષા દ્ષિઉ ” (,, ૫૩-૨) 
“કિમી ઇચ્છા તુમ્હરહુઇ ૭૪ ? ” ( ,, ૫૩-૪) 

૦. “તુઝતઇ કાંઇ જ્તાન છઇ?” ( ,, ૭૦-૧૨) 

૧૧, “તુહ્મનઈ વાચના દઇ.” (,, ૭૭-૧૪) 

૧૨. “તુમ્હ પાખદ પિતૃમ'ટિમ્દિ મૂરહુઇ રતિ નહી. ” 

(), ૧૯-૧૫) 
માહરૂ'-તાહર્‌' ડરૂ-અમ્હાર્‌" નતમ્હાર્‌--પ્રા. ૧૬-૩# ૨૫૨થી 


છઠ્ઠીનાં “બીશ્ને” કપટ રૂપ મટાલ્ઝ-તટાડ અપમ્રંચમાં થયાં બહુવગત્માં 
તે પ્રમાણે સન્ટ્ાર૪-તુક્ટરાતઝ થયાં. 


સર્વનામ-વિશેષણુ ૧૨૪ 

















ઉદા 
૧ “તાહરઉ દીકિમઉ સષ્ષિ ડગિઉ? (સદભ ૫-૧) 
૨ “તે પાપિણીએ માહરી બહિન ન હોઈ?” (,, ૬૮-૨૪) 
૨ “સુ દેવુ છુરહાર પુનુ હયઉ ડિ નહી ?” (, ૩-૧૩) 
૪ '“અર્હારી દયા ડમી તઈ ન કહિયા ઇ ” (,, ૧૧-૨૪) 


મઇંતદ--વૃતીયા એડ્વચનતના મ શષા-તથાં અપભ્રરા 
મરત ઉપરથી “મઇ-મશિ, તઇ-તિ ' જૂતી ગુજમાતીનાં ર૫ 
આયા છે 
ઉદ્દા ૭ 
૧ “અલિમ્રહ લીધુ-જે શિ ઈણુઇ જ ગામિ *હિવુ ” (મર્દ્જ 
૮૧-૨૧) 

* “હુવડા તઇ દીક્ઉ” (, ૩-૪) 

૩ સઇ કૃતાપમધઈ માગવા નહી ” (,, ૪ ૧૪) 

જે-તે--આ ગર્ઝજનામ ચ ૧%-સ૨ના રૂય છે એકનથનના 
મ સ ઉપમ્થી જૂની ગુજમતીમાં ગઝો-છુ વપરાતા નાન્યતમ જાતિમાં 
પૂણુ પ્રથમા ને ઠ્દિતીયામાં ઝુ-જુ વપગતા બહુવચનમાં મ ચ-ત 
ઉપરથી આવેવા 'જે-તે' ક ૧જે-તિ' રૂપ વપરાતઃ તૃતીયામા થન- 
સેન ઉપરથી આવેના જેણિ', 'તેણિ', “જિણિ% તિણિ' રપ 
એકવચનમાં વપરાતા ગડુવચનમાં “જેહે', તેહે' રૂપ વપરાતા ૭ડ્ઠીના 
રૂપ “જેહ તેહ' થતા આ રૃપ અગતરીક્ે પણુ વષ્માતા વગી 
ગ્રયમાં એકનચનમાં વપગતા “જેહ-તેહ' મા “હ' ૭ડ્ઠીનો પ્રત્યય નથી, 
પણુ મ ખ્વના એણુ' ના માસ્યતે લીવે તે ૩૫ બન્યા છે સાતમી 
એ વ મા તૃતીયાના જે'વા રૂપ હતા નાન્યતમ્માં નશી ભના “જ - 
ત' રૂપ પણુ વપગતા યત સ્ત ઉપગ્યી જે-ફકિ જે-કો રૂપ 
વપરાતા (નમજાતિ બડુડચનમા) 


૧૨૮ જૂની ગુજરાતી ભાષા 








૧ “તે વગન તેહે સુશિષ્યે સાચહજ સુણિ પપ્વિન્ત્ઊિ. ” 
(રદલ ૭૭-૧૨) 

૨ “તીણૂઇ જ ક્ષેત્રિ રહિયા” (મધ્ય. ૭૭-૧૯) 

3. “તેહ લણી ગરુ ગયમમક્ષ લહડાઇરહઇ દીક્ષા દીધી.” 
(સદા. હછ-૩) 

૪. “ઝુ લાવતુ જિ મતિમત દ્યઇ તેહે શક્તિ દતી અવશ્ય 
2ખિવઉ” ( , ૪-૧૪) 

પ જતણિ આહારિ દોખિ ગણ મ્રયઉ” ( ,, ૫-૧૬) 

$. “તેહુતણુઉ મહેમરલતુ નર્ધમે મિત્ર.” ( ,, ૫-૨૨) 

૭ “જ ફાઇ મિ'દુ કહ ત તુમ્હે કર્વિઉં? ( ,, ૨૪-૨૨) 

£. “અહો લેોફઉ 1 જી મજ ભાગું આવળ સુ ધત ધાગ્મ હિં 
નિત વચઉ” ( , ૨૩-૧) 

£. “જિ કે ભઘ્યલેદ ચભવણ તિ સમલાઈ કગ્ણૂ'' ( 
૫-૧૨) 

૧૨. “તી'હુ' કન્હા મશિમાલા અણાવી નિધાતુ અણાવિઉ .” 
(સરદ્બ્, ૧૫-૨૪) 

૧૧, “જોડું પાગે આગ ભુઈ છળી . તેહે પાએ...હીડતઉ.” 
( ,, 3૪-૧૭) 

૧૦ “જિ કો એોલાવઈ' ( ,, &૯-૮) 


9 


હમે-સા-મઃ છલર્ના છતે ઉપરથી છટ બહુવચનમાં અપભ'રમાં 
વપમતો અપ પ૪ શ. વ. ઉપરથી દ્૩-ર૪ જૂ ગુ નું આનુ, 
તે બહુવચનમાં અપ ઇર ઉપરથી “એ' આવ્મો દ્ર્સના અપ, 
આત ઉપર્યો “આ' આવેલે। છે, 





૨2-02 રપ અષભ્રશમાં પષ્મુ વપમાતા હના 


“1 વેધાતણુઉ પ્રભાવુ એઉ ” (ગદર્ણ. ૫૪-૧૧) 
૨. “અણા પાધીના જ4 વિણુસદ ઝર ” ( ,, ૮૯--) 
“નિમ આહા «ઉં નગ્કના દખ છટઉં” ( ,, ૯૦ 2૮3 
* “સુ પુણિ ઇઉ પધનરાગણિ કિગ્તઉ /'તઉ'' ( ,, --૨) 
* “કળણિ રતિ લાધક” ( , ૩-૧2) 
“મેણું વિશ્રમાહિ ધમ્મુ જિનપ્રણીતુ ” ( ,, ૨-૧૮) 
“જણિ આવિયઇ અમ્હાન્છ ઘમ લષ્દમી તણા સજ :ય! " 
( ,, ૧૩-૨૦) 
૮ “એહે 5૬ ચુણ રી ગહિત.” ( ., ૧૨૩૬-૪1 
ધઆણુઈ રૂપ ગત્ય-ગ્રહ્ન-“આદ* સ્પે 'ખાવ્યુ છે 
જિરાં-તિહાં-કિહાં-ઈહાં-આ ૩૫ મૂળમાં પાચમીના હે ૫ । 
હાલ મોતમીના અથમાં અન્યેર્પ વપગય છે વસ્માત ગષ્ટા-ઝટા-ગિગ 
“(હાવ નય્હા, ત્યા, વગેરે અપત્રરામાં પષ્ુ માતમીતો. અર્થ હતે! 
ડિદા 


ત: ત્હ્‌ ૯* ન્ન 


હુ કન 


“તિહાં વિજ્યત1તી નામિ નગન” (સદર ૧-2) 
સિન  એતવઉ ડાબુ કિહાં થારહ ?” ( ,, ૧-૧૫) 
“તઇ અન્હે કહાં છતા «ણિયો ” ( ,, ૧૧-2૩) 

૪. “જિ નિદ્યાપતિ હતઉ તિહાં આવિયા” (,, -- ૧ર) 

ગા-શી-9)*-આ મર્વનામ ગ. જૌદશ વિશગપણુ ઉપ-થી “માગ્યુ 
છે પ્રાકૃતમાં ત્હેનું જેસ્લિ થતુ પશી ૬ર્‌ક-૧ર્લ-વરન ઉપન્થી 
૧ફતટ-કિતર-સ્તસિઝ નિસ-ધ્યું-ચ રૂપે વ્યુત્પન્ન થવુ છે કેં શામળના 
વખત ગધી “કશી”? વપગધળ્ુ , અતે જેડે નડે “ક1'' પણુ પનત 
“ક''તોા પ્રયોગ નહતી ચજ્ગતીમાં વિક્રમના ૧૬માં બેરાની ર. 

૯ 


૯ ૨ તક 


૬2૦ જૂની જુજગતી ભાષા 


4... --- કા ડા 








આતથી થયે છે સવત્‌ ૧૪૭૮ના “પૃથ્વીચદ્રચર્તિ' માં તે વપ 
મયેલરુ જણાતું નમી. 
ઉદા. 

૧. “તીણુ/ મમતિઇ ડિસિઉ #ીજઇ છીણિ કરાઇ પાષ / ” 
( પૃથ્વીચદ્ર ) 

૨ “ડિસા જિ અગ્હિત #” તમન “ડિસી * મિહિ ? ” 
(નવ॥ાર વ્યાખ્યાન) 

૨ “સાનિ પરણિ ન કુઅરી અતોપમી એ # ” (ઉષાહમ્ણુ-૮૩) 

૪ “શં #ીજ્પ્ર જેણિ ન લાગઇ પાપ ? ” ( કાદ.) 

પ “ધર્મ ડિશ નવિ જણ” ( ,, ) 

૬ “એ છિ ગૃ, એ દીસિ ગ ?”' ( ,, ૧૯) 

પાતઇ-સ સજતે-ઝસે-વોસે-વોટે તેતે રેશન ગણુવામા 
થાવ્યો છે પરતુ હુ માનુ છુ ક “પોતે' ને 'શોટ્ટ' બન્નેનું મૂળ 
એકજ છે મૂળ “શરીરે? જાતમાં” એ'વો અર્થ હતો પાછળથી 
હાલતો અર્થ આવ્યે છે 
ઉદા 

૧ '“રિળ ૧૪ વસિ મદુતમદ વોસ્તિ” (ભવિ. ૧«-૪-છ) 

૨ 'તેહનધ પોતઈ પાપનઉ ઢિગ બાધિઉ '' (ગભ. ૧૦૪-૬) 

૩ “વભ ભૂષણુ પિહિર્યા પોતિ, ભક્ષ કીધા ખન ” ( કાદ 
૬૭-૬) 


૪ “ સુપુન પામિયક જઈ પાતઇ યુણ્ય તણુઉ ભક 9” 
૧૫૬-ગ&) 


. પ *ડહિવ ઘુ પામીયઇ સુમિન ઉત્તમ જસ પોત પુષ્ય હુઈ ” 
(,, ૧૫૪-૧) 


(મદર્ણ, 


સર્વનામ-વિરેષણુ ૧૭૧ 
૬. “તેહનઉ ચઉથઉ ભાગ પોતઇ રાખદ.” (મર્જ. ૧૨૧-૨૫1 
કઉણુ-જ: પુન:-જોરળ અપ. જવળ ઉપરથી નૂ ગુ ૬રળ. તે 
ઉપરથી અ. ચુ માં 'ફોણુ' થયો છે. છતાં કવિતામાં અપ વતત 
ષાલુ રહ્યો છે. જળ ઉપરથી વચગાળે “કુણુ' પણુ થયો «તો 
ઉદ્દા. 
૧, “તે કવણુ કષણુ-વીણા, વિપ'યી...” (મદ ૧૨૬-૮) 
મ. “વિફ્લક' ઇહ ધર્મ્મહ' કરી સુવર્ણું આપણુઉ' દેહુ કઉણુ 
ઇહ ?” (,, _૩૬-૨) 
૩. “કુણુહિરર ઉપાય પાડિઉ _' (,, ૬૨-૭) 
૪. “મયગલુ ઉવટ મ'ચરએ, કિણિ' કાનિ ગદીજઇ ? ” (આમ- 
ધના-૨૬) 
પડ્િણિ' રૂપ સ. જેન-કેનફ ઉપરથી આન્યુ' છે (બેવડે। મત્ય, 
જ્ોઇ-કેઇ-કાંઇ-અનિશ્ચિત સર્જ્નામ સ સ્કૃત જોડવિ-જેડવિ ઉપ2્થી 
જોવિ-જેવિ; જોરૂ-કેદ રૂપે આવ્યા છે. ૬૪ રૂપ વાનિ-જાટ-૧૪ રૂપે 
આવ્યુ લાગે છે. એક રૂપે કાંઇ-કાં અવ્યય (મશ્ચાર્થ) થયુ, ને બાજે 
ડૂપે અનિશ્ચિત મર્વનામ થયુ. 
ઉદા. 
૧. “બીન્ન લોકનુ' નષિઉ' કૉઇ ગ્રમાણુ નહીં ” ( સર્દ્લ, 
૬૮-૪) 
૨. “તુમ્ઠહૂદ મરિ કાંક કહિઉ' # ” (,, ૧૦૩-૮) (રા માટે) 
પેલુ'-ખોલપુ“-આ સર્વનામનાં પ્રાફત અપભ્રરામાં રૂપ મ્હારા 
ધવામાં આવ્યાં નથી, માટે વ્યુત્પત્તિ આપવી દીક લાગતી નથી 
ઉદ્દા. 
૧, “તેની મૂર્છાદુ કરી પેલ૩ ગહિલઉ થિઉ.” (સદ **. ૯ ૫૦) 
ર. “પેલઇ તે ઉપાય #નણિઉ.” ( , ૬૯-૧૮) 


પરર્‌ જૂની શુજરાતી ભાષા 

3. “ઉઠ્યા ત્રિહુ ખડિ ષિત્તિ કેતતિ ઇમ આખઇ ” ( ગપ 
ક્ષેત્રિગાસુ-૭) 

આપણુ-આપ્ભુ-આ સ્વવાચક મર્વનામ ગ ગાલવન. ઉપગ્યી 
ગ્રાકૃતમાં મળો યઝ પછી સાપ ગગ પણુ બનતા સપના, 
શાવણુ, થાપળે, માયળને, વગેરે રૂપ આન્‍્યા છે અમને પાછે હ 
લાગી શાવળવર-ગાવળવઝ, વગેરે ર્પ જૂ ગુ. મા તીપન્યા છે. 
ઉડા. 

૧. “આપણા અનુજ લઠઠડા ભાઇ્મઉ કિમઉ ઝૃઝુ:'' 
ભરશભ ૫૮-૧) 

૨. “આપણાં ગણુક કરી ધર્મ્મનડ ઇસી ખ્યાતિ પ્રાપ્ત 
યણ ” / ,, ૫૪-૧૭) 

૨ “બક્ષ! ત3 આપણુૂઇ થાનિ પહુગિ” (,, ૧૯-૨૪ 

૪. “ગૅઉ તાહમ્ઉ ધોડ૩ આપણુઉ માત.” ( ,, ૧૬-૧ 'ર૯ખ્ય'9 

૫ “આપણપઈ સાર્થવાહુ ધોડઈ થડિઉ ” (,, ૧૪-૧૩) 

૬ “ભાપણુષહ' દિ યાલકાર શુગાર ધામ્કુ દેખ ” (, ૧૨-૧૦ 








તતા. ક. 


ગુભા માપુ ,પૃ ૧૧૯ ઉપ? સુ નમમિટરાકજાઇ 
જણાવે છે કે મથ, સટ, શુઝ, ઘત્ર માર્વતાચિક રૂપનો બે'-બીજીનેા 
મત્યય પદ્ગ્યનાની અતુરળતા ખાત? ઊડી ગયે! છે, તેમજ મુગ- 
લુઝ જે'વા ૭ડ્ીના રૂપ છે તે'વા અષ-સુષ્ટ ૭ડીના રૂપ નથી, પણુ 
માત્ર પ્રત્યય પૂર્વતું રૂપ દ કતર 10144૧01011) છે. 


આ સબધી જણાવવાનું કે એ બધા રૃપ ગ્રારૃૂત-અપભ'શમા 
ખીજી, ચયા ને છડઠીતા અર્થમાં વપરા છે જૂની રુજ્માતીસા 
પષ્યુ તે'વો બીજતે પ્રયોગ મળે છે, તે ડેડ સામળની ભાષામાં પણુ 


સર્વનામ-વિશેષણુ ૧૩૩ 





મળે છે, એટલે “ને' પ્રત્યય ઊડીને એ રૂપ આવ્યાં છે, એમ ફહે- 
વાને બદલે પદ્યરચનાની અનુકૂળતા ખાતર જૂનાં ગ્રત્યયરહિત એ 
રૂપા ચાલુ રલાં છે, એમ ફહેવુ' વિચેષ સાર્થક છે. તે ઉપરાત 
બધાં રૂપ કાત્યમાં ૪5૯ [૦₹00॥1015 (અગ) તરીકે વપરાયેલાં 
ડે છે. 
અગ અગ છડ 

મુજને-મુજયી-મુજમા પૃ અમ્ડતે-અમ્હયી-અમ્દમાં ] “અમ કાજ” 
લુજને-તુજ્થી-તુજમાં 7 તમ્દને-તમ્હથી-તમ્હમાં [ “તમ માટે” 


ઉદા. (1) (પ્રાકૃત) 


૧. “ઝે તુઝ્સે સેવિઝશામા” (વસુ. ૩૫૮-૮) ] 

૨. “સુઝજ્ે મોર્નન ને અન્નો તનો” ( ,, 3૩૫૪-૨૭) છુ 

3, “સત્ત ન રતિ” ( ,, ૯પ-૭) 1: શાથી- 

૪. “ત ચ રયા તુઝ ૬૧મો” (,, ૨૩૪૯-૧૧) 1! સા 

પ. “જા તુગ્સ પુનો કિ «ર્મદ” (ગાથાસ. શ. ૪-૭૫) ) / 

૬ જિ કહં થવળેળ તુસ્છ મો ટ્ોટિતિ જ વા” 

વસુ. ક ક 

“અર તવદ્લીએ” ( ,, ૯૫-૧૭). છ્ઢીમાં 
“કરછ ન યર વળ” (,, ૬૦-૧) 


૯. “કરછ બીવિય ક્ત.” (,, 2૪-૧૬) કકે 
૧૦. “ટ્‌ વેત્તિઓ તુસ્ટૂં ૨૩ તિ સિવણ” (,, 1) ચાથી 
૧૧. “ઉમ તુર્ત ન થુખર” (,. ૨૨-૨૧) ]) ખીજ્માં 
(૨) અષભ્ર'રા 
“વર તુર્જુ સનસ્વિઝ વિજમેન” (ભવિ. પૃ ૧૪૩) ળ 


૧. 
૨. જુકુ બાયસ મર થગ્રઈ (શહાપાફુડ-૨૦૬) સામા 
૩. 


*બુટ્ઝળ 1 સમાઝમિ તુમ્ઇ” (ભત. ૧-૨-૧) 


૧૩૮ જૂની ગુજરાતી ભાષા 





(ક) જા] ગુજરાતી 

જ જ મડતડુ જુઝ માર્તાનઉ ઉપાય માડિઉ ” (દભ, 
૧ર્‌૪-૧૦) 

* નાહ' જઉ અસ્હ કાડેસિઉ ” (પ્રા ૩ રા ચ. પ૫ 
૪૫ મ ૧2૬5) 

ડ “-મ્હુ દે બાહુ ( હ) 

૪. “ સુગ્તેતીમ ૪ તુરહ તતઈ ડઝમણુ #ન્‍૪ પ્રણામ ” (મીતા-૧) 
(૪) અર્વાચીન ગજરાતી 

૧ “% ગ્વ'નત વાધૂ શુઝ ઝેહ ” (સિહામન બાંત્રિશી પૃ ૫૦૭) 

ર ગાચો જણ તુઝ” ( , ;, પડ) 

સુમ્ય-પા સુષ્ટ-જર્સ-સુત્ષ--તુજ, મળ-પા. મષ્ટ-૧૩સ-શરજી પછી 
'તૃુઝના સામ્યને લીધે “સુઝ-મુજ' યયા વૈંદિડ ગગ્કૃતથી માડી 
નોથી ખઠ્ીના અર્થમાં વપમતી, એટલે આ ગ્રષોગનું મળ ચોથી છે 
સમ્ય-સજ-સનટ-તશ વદ્માં વપગાતા શસ્મેના ગઅલ્ન ઉપમ્થી અજ 
રપ ચયુ છે 

વિગેષણુૂ 

શુ--(સાદશ્યયાચર પિશષણુ) આ વિગેપણૂને મુ. નગરિહમ4 
ભ્રાપ્ઠ સરશ ઉપગથી વ્યુત્પ્ન ડરે કે (યુ ભા ચા પુ ૩, પૃ ૯૭) 
પૃગુ ન્હામ ધાગ્વા પ્રમાણે તે સ ઉપમ્યી આવ્યુ છે સરકશનેો 
એમ્જ વિનર માશ્ણો નેવામાં આત છે તે ઉપરથી ધશ]? અને તે 
ગભવિત લાગતુ નથી વળી મમ ઉપરથી જેમ અન્ય્ય “શી* ની 
વ્યુત્પત્તિ માધી છે તેમ વિરોષણુ લક ઉપરથી “શા-શી-શુ'ની વ્યુત્પત્તિ 


ચાધતા ખીજલાન4તે સિદ્ઘાત પણુ જળવાશે નયના જૂના પ્રયોગ 
«પરય-- ન 





*આ રૂપિ સ ૧૫૦૦નું છે ગલમાં માત્રાસેમ જવાનો હોતો 
નથી માટે તે નતૂનો ચાતતો ગ્રથોગ છે, બીજનો “તે” ળેડી ગનેગુ નથી 


સર્વનાભ-વિશૈષણુ ૧પ 





હદ (૧) (અપશ્ર'ર।) 
૧ “પતસત્તુ મર સઝ ગખિત્રટ્િ ”' (ભવિ ૨-૧૯-૮) 
ર *તિ-સમ મનર વિસ્દિ ” (સિ હે ૮-૪-૩૫૮) 
૩ “સતિવિ તિન અત્વાળુ મવ્યું ” (ભવિ, ૧૩-૧૨-૧૦) 
(શો (નૂડી ગ) 


૧ “વ્યમ્મામિ મપત્ત નયરિ પાડલમમ તુલ્લ' (ઉ4એસ 
૨૦) 

ર્‌ 'ઉપ્પવન્વ ઉપ્પગિ ન્ત્મિ નીર તે સઉ ચચન છત ગરી? 9 
[માતૃડા ૧૫) 

$ “વુમ્હે અપૂર્વસ્યાં દીમઉ ” (સદભ ૧૭૦-૪) 

જ “ફાહિ કાવિક મમ શધા નારિ! તે સિઉ માણુસ નહો 
મમાંગ” 

પ “ચોડી સી વેલા ચરિત્ર પાલી” (સદભ ૧૧૧-૩૨૯) 

૬ “તિહા ન્યાન અતઃ માતુષ દેહ, યે ખોધરહ્રિતા નઃ 
પશશા તેઠ” (હરિ પો. ૬૪) 

છ “વિક્રમ ગસ્ડરો॥; રાખમ કણી ” (સિહાસન ગત્રિશી હ-૩૧ 
“સાહિત્ય”? (ન ૪ વાછુ ઉદાઢગ્ણુ મ્ઠે ડૉ ટૅસીટારીની 
જ્ઞાટમ ની અતુર્પાર્ત (૧૯૧૬, પ્ર ૯૫) ઉપરથી લીધુ છે) 

આ પ્રમાણું ઉદાહરણુ જેતા “શો-શી-રુ'-સક ઉપગ્થી આવ્યા 

છે અને જૂની ગુજરાતીના ઉદાહરયુ ન ૧, ૨ર, ૪, ૬ છન્ેતા 
“'સઉન-સિઉ-શુ' ને! પ્રયોગ નામ સર્વનામ-ઉપમાનવાચક શખ્દ ન્ેડે 
યમો! છે 

હિન્દી યોર, છોટીથી જે'વા પ્રયોગોમાં જશુ સા-તી આ સમ 

શખ્દ ઉપમ્થી આવેના છે ગુ “નાન્હીશી, મધુરીરી'માં પણુ શમ 


૫૩૬ જૂની ગુજરાતી ભાષા 








“ઝાતેગ્ઉ-ગાટેરઉ--આ વિશેષના અને આ'વા બીત્ત મ અન્ય- 


ગાષેભ રપના ૧₹ પ્રત્ય1 ઉપમ્ધી આવ્યા છે અત્ચનર-મજાથતઝ- 
તશ₹ર-અતેગા મહતર-માસ્વન્ઝ-ગાહેરો, વગર આમા ત* પ્રત્યય 
નો અર્થ પા-ળથી વસાછ ગયા છે 
૨૬. 
૧ “તદાકાવિ પ્રગગ્ના દાન ધમ્મં ઘળૂરઉ” ઉત્લમઇ ” (ગદર્ભ. 
૩૮-૨૧) 
*. “ઇસઉ ભણી કરી બીલૃ અનેર માગ્ઝિ ગયઉ” ગઞદર્ભ 
૧૦-૨૪) 
૩ “જુ તુન્હઇ ખધિઃતાવ્યાધિ ગાઢઉ ૭૬, સુ ગાઢરઉ હે!ઇ- 
જિઉ” ( ,, ૧૦-૨૪ ) 
પૂન્જ,/€--મ શક્ષક -સરિજ્સગો-મરિકિસિઝ-મરીખઉ-મન-્ખા. 
ઉદ્ઘા 
“૧ *વરળપુટ જિમ બિ ધન્ણી, રણુહ સરોખઉ કન્‍્તુ ” (તૃ 
ગુ ને! નમને!) 
* “ખધ તવાટ સરખું ડહિઉં” (વિ પ્ર ૧૧૧) 
શ્મેવડહ જેવડઉ ? --આ વિશેષણુ ૪, સે, ત જે મર્વ'નામને 





₹ સુ તુત સાહેબ અઇમને (રાદ પૂ ભા પૃ ૩૧૭) ઊપર 
ઉના જેમ ગ્રા ઇન્ય થાય છે તેમ યાવત્‌ તયત નો. ૧ ખેવડાઇ સેન્વજુ- 
તઘ્થકુ નમ આત્કા* માતે છે અને જણાવે છે કે કેટલાક ત્હેમને 
ટ ઉપન્યા આવેલું સમજે છે, પરતુ તે રીતે ખ્વટૂ હોવૂ ન્ેધ્રમે, 


સર્વનામ-વિરેષણુ ૧ડછ 
અપભ્રરામાં કૃદ્રનુ ૧૪ લાગી આવ્યા છે. (૧૬, તેવરુ, ઝેવરુ, જેવુ, 
વગેરે સૂત (/૮-૪-૪૦૭)મા હેમાચાયેે નોધ્યા છે આ'તા અપબ્ર શ 
મા પ્વર-સેવકું રૂપ મળી આવે છે, પણુ ળ્વ૬-સેવ્વડ રૂપ મળતા નધી 
ઉદય 








ન્ક 


* “સિનિ જવું ટુક રિનદાવિઝ,” (ભવિ. ૧૧-૧૧-૬) 
* “ઝ ફર વ્તમુત્તજ્ વિત” ( ,, ૧૦- ૧-૬ ) 
૩ “મ ઇસુ થવળુ તઝ શકન” ( ,, ૧૦-૮-૬ ) 
20) ત્રો જિત્તિળિગળટો ” (જમદ્દગ્ચયરિઉઊ ૩-૨૩૭-૧૧) 
પ “ત ત્તેવફૂઝં મતત્મદ મિડિત્તટ છુ યનેળ,” (ચિ હે ૮- 
૪-૩૭૧) 
આ પ્રમાણે 32-૧1 વામી આ પરિમાણ્વાચક વિમેઘણો આવ્યા છે 
ઉદા. 
૧. “જુ એવડેઇ અપરાધિ »% ઉપમિ 3ઘુ ન કરઇ ” (મર્દ્ભ. 
૧૭-૨૪) 
૨. “જિમ એવડા લોર થામિઇ તિમ અભ્જે ઊ થાઉ વગા ” 
( ,. ૧૧૬-૯ ) 
પે જિસિઉ-તિસઉડ--મ'. ૧થસ-રેરર, પ્રા સવ્તિ-ણધ્લ અતિમ 
અપ. કમિતર-ર્નઝતા માન્યથી ગ. થારશ-તાદશના અતિમ અપ. 
1શનર-તિમ૪ રૂપ ભન્યા. તે ઉષગ્થી “તૂની ચુજગાતીનાં રપ આત્યાં 
છે અપશ્રરામાં સેટઇ-વે:ઝ વિશેષ વપરાતા. 
દ 
ન, “જિસિઉ' બાવનુ ચદન, દસ્યાં ઠના ગીતલ મન.” 
(મદધ્મ- ૧૫૭-૮) 
ર. “જસિડે *વહુર «ણિઈ, તિસ્ચુ નહી ગાલે? ” (ક ગ્ર. 
૭૧-૬) 
૩. “સિઉ” પિહાન્તમાદિ કદિઉ' ય૪.” (ગદર્ભ ૧૨૦- 


દ 


ક 


હતે 


ગડરણુ ૧૨સ 


વિભક્તિયત્યયો 


વિભક્તિફેર--3ણી 3ખતે એક વિભક્તિનો પ્રત્યય બીછી વિભ 7 
ક્તિના પ્રત્યય નશીકે વપગય છે સગ્કૃતમાં છટ્ટીને! પ્રત્યય ખીજ, 
નીજી, ને ચાથીના અથમાં વપરાતો. માતુ (માતઇ) હ્મથતિ રક્ષા મે 
(મર) મવત જતા વિત (પિતર) નિવેટ્યાત તીછને પ્રત્યય ચાથોના 
અર્થમાં વપમત્તા અગ્ઘપનત (અપતવમાવ) તસવિ માતમીને! પ્રત્યય 
પણુ તે'વી રીતે હેત્વથેઈ વપરાતો ચર્મજિ (સર્મતે) દ્ીવિન #સ્તિ । 
ગાતમીને પ્રથય બાજના અર્થ*મા વપરાતે।. વને (થન) પ્રનઝ વજી 
ત્ય [પતતદ મોગયારૃ ત્‌ (ગમાયણુ ૩-૪૭-૧૬)-પાચમીના અર્યમા 
છ૭ટ્ટી-“ કલ (વસ્તાત્‌ ઝે વિમ્વલિ રયાશ્ર ગાતશેવલ્ય ગયુતે ” (ામાયષ્‌ 
૧-૧-૪) 

માકૃતમા પણયુ આ ન્તતનો નિરેષ મકામ થતો રલો છે 
પાચમીના અર્થ ગા ઠ્ટીને પ્રત્યય “મે આવાસ (ગવાલાસૂ ) નિગ્સો” 
(વસુ ૨૧૩૨-૧૭), “ ઉચા વાવમલ્ય ( વાવવાત ) ન થીરેર્‌ ? ( ,, 
2૭૬-૩) છડી વિભક્તિ બીજી ને ત્રીજના અર્યમાં “જો ણુ મે (મા ) 
૪રતિ” (વસુ ર૨૯-૧૫), “વેત્રરાળ વાઝિ થપિઝળ પવારે વાલિ 
પધ્સ (પાનીથ) મરતા” (વસુ ₹૯૫-૧૮), “સાર્ણવળુ સત્તસ્લુ (તત્ય)” 
(૮-૪-૪૪૦૦), ફેનિળુ અમઝ ઝવસ્તુ (ઝમત-ગમતે) (૮-૪-૪૪૦૦), 
'ધળદ્ત (ધનન) સજ” (૮-૩-૧૩૨૪), ત્રીછ વિભક્તિ પાયમી ને 
માતમીના અર્થમાં ચૉરળ (ોતત ) વૌટદ (૮-૩-૧૩૨૬), તેતર સત” 
છ (સસ્તિન્નમય), તેન વ્ન (સહ્િવિન્જારે)' (૮-૨-૧૧૩૭) સાતમી 
વિભક્તિ બીજના અર્થમાં અહદ (સમ) ન ગાથિ” (૮-૩-૧૩૫). 
છેક્લાના વધુ ઉદાહરણુ નોધવાની અહી જરૂર છે. 





વિભષ્તિપ્રત્યયો ૧૩૯ 











ગત્યથ્્ક કિયાપદને યોગે સ બીજીતે બદલે મસમી 
ઉ) પ્રાકૃત- 

૧ 'તસ્તે વચિટિસિ” (વઝુ ૮૯-૩૦) 

મ “સિમ્તતો ય તમ્મિ ૧ યન” ( , ૧૪૬-૧૮૮) 

૩. “વતા નકામા 9 ( .૦-૧) 

૪ “ઝુમઝેન લરત્તઝર સપત્તા” (પ્રા ક ગ ૮છ 

પ પત્તા મટા-કસ્ળ્ન [પ્રા ક ઞ ૮૬) 
(૨) અષ% ગ-- 

ત નિતુળવિ મર સછિ સકતી (લવિ ૬-૮-૭) 
* ઘળવદ સિથરમક્િરિ મષત્તઝ” ( , ૧૧-૭-૧૪) 
2 મિ જોૉયળજીર (,, ૧૪-૫-૬૨) 

૪ ટન્વિત્તમેર્િ ૭૬ ઝાક ” ( ,, ૧૨-૮-૮) 
પ '“તમિ4# મઝ લટો સિ ત્તેરિ” [ , ૧-૮-૪) 


મ 


શ 


પાઢળના નૃ ચુ ના નમૃનામાં આવલા પા4કિ લોર્હ, ધરિ, 
વગૅરે રૂપાતુ ગમાધાન અહી ચગે 


પ્રથમા-પ્રથમા તિભક્તિ માટ ચુ“૪રાતીમાં પ્રત્યય નથી રાબ્દતુ 
મૂછ રૃપ વપરાય છે, અને ત્હેમા વચન તથા ન્નતિને લીધે કેરકારો 
ચાય છે 


દ્વિતીયા--દ્િતીના પિભક્તિ માટે પ્રત્યય વષરાંય છે તંમજ 
નથી પણુ વપરાતો અપભ્રરમાં પ્રયમાં ને ઠિતીયાતો ૪ 
પ્રત્યય હતો ગન્તે ગિભક્તિના રપ સમ્ખા હતા નાન્યતર ન્નતિના 
નામનું બહુવચન ₹ પ્રત્યય લાગી યતુ, પણ્‌ તે તો! વચનનતાચન 
પ્રય, વિશક્તિનો નહી છતા ન્તૂતી ગુજરાતીમાં અપ તળળન 
(તારમ) ઉપગ્થી વ્યુત્યત્ર યતા વને-સળિ-નટ-તિ-ન પ્રત્યય ખભે 


૧૪૦ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
ગાથીના અર્થમાં વપરાતા. મૃછી તળ ૭ટ્ટીના અર્થમાં વપરાતો. ૪ 
છટ્ીતો પણુ વપરાયો છે. 
ઉદા. 

૧. “તીહ” ચોરહ' મારિવા ્નિંમિત્ત અમ્હે મોધ્લિયા છાં, ” 
(સ'દ્ભ. ૧૧-૧૯) 

૩. “અપિ ગ'ર્ણિ #'તઈ એક-એક તણી ખડ્ગઘાઇ કરી 
કેદઇ” (ગદર્ભ. 1-3) 

૩, જેતી વાર ચઉધી તણી ઇેત્વિ વા? હુયષ, તેતી વાર્‌ મન- 
માહિ દેહુ ઉપજઇ. ( ,, ૬-3) 

૪. એટક્ષિ માતાઇ સુશનિ ઉતાવલી તેડી. (સ'. કા, શુ. ગ. ક) 

૫. “તેહ ભણી તુહાનઈ “ચિરજીવિ' કહિઉ.” (સંદર્ભ. ૯૭-૩) 

આ ઉપરાંત સ્ફ-દૂર-રટ્ર? પ્રત્યો બીજના અર્થમાં વપરાતા, 

:આ બધા પ્રત્યયોતે હુ' તળ ઉપરથી વ્યુત્પન કરૂ' છુ'. ઉપર 
બતાવ્યા પ્રમાણે ત્રીછ ચોથીના અર્ચમાં વપરાય છે. “જ્ઘુગતુ મચ" 
1૪૩ ઘિર્સ” (ભવિ. ૩-૧૦-૧, ૩-૯-૪). અહી” ત્રીજ હોવા 
છતાં વશિત્ન નો અર્થ “વાણિજ્ય માટે? થાય છે તેમ અપ. થર 
સનો સબળ ઉપરથી વડપ્પણહતણિ-વડપણુહલિ-વડપણૂહુરિ પછી 
# તે ₹ તો વ્વત્મયય ચઇ અગર સ્વત-ત્ર રીતે ભળી વડપણ રહિ 
બને. હ' પછી 'ણુ' આવતાં ઉચ્ચારસૌકર્ય વાસ્તે ન ને ₹ થયે!. 
વળી રહિ પ્રત્યયમાં મૂળ “વાસ્તે, માટે' નો અર્થ હતો. એટલે તે 
તનેન-તભિ ઉપરથી આવ્યો હોવો નેધયે. તેમજ “તેણુર)' રૂપમાં 
વ્યયય ચમેલા નથી. તે પણુ જળેળ ઉપરથી આવ્યાની સાક્ષી પૂરે છે. 
અધ ઉપરથી વ્યુત્પન્ન કરતાં વાધો આવે છે, આર્થે નુ અસે, થયા 
પછી ₹ અ્વરિષટ રહેવો નથી. અર્વાચીન તદૂભવ માતતાં વડપણુહ 
અરચઇ-વડપણ અરહુઈ' જે'વો પ્રમોગ નોધવાની અપેક્ષા 
રૂહે છે. વળી નનું રૂપ મટ છે, ર૬ પછીનું છે. બ. 


વિભસ્તિપ્રત્યચો ક્ષય 








ઉદ્દા. 
સ્ટ્-- ? 

૧ “જઇ સઝરટ પરિણુ તુ એક વાત ડહઉ ” (સર્દ્ભ 
૧૦૭-૨) 


૨. “એહરન વેધ ન લાગઇ એ આગઇ એ અગિ ન અગિ 
ક્ટાક તાહરે ત્રામિશિઇ ન્ળદ્સિઈ ગિક્નિગ શુગિ ” (નેમિ -પ્રાગ) 

૩ “પગુમરૃત્તિ નનઇ કરી સતા હૃ તા તેહન્ઇ મારિ ” (ઞદર્ભ. 
૭-૦૩ ઝે 
છ્‌ટ્-- 

૪ “અનેક પ્રકાર ભાધ્હઇ ડહઈ ' (મદર્ભ હ૩-૧) 

પ “તુ'હહઝ -ાખસિઉ, તેઠજણઇ મામ્મિઉં ” ( ગદર્લ, 
૮૬-૦૫ 
સ્ટ્ટૂ-- 

૬ “પુણુ તે બાવક ર્હુઇં ન ?ખઇ 

૭ “વાધ્ર તદારહુઇં ખાઉ ' 

તા ક. ષના મેં ઉદાહમ્ણુ “ગુજમતી ભાષા ને માહિત્ય ” 
પરુ ૨ પૃ ૧ર૩-૨૪ પગ્યા લીધા છે. 


તૃતીયા--તીછી વિભ્રક્તિના અપભરામાં ભિન્ન લ્રિત્ન «તિના 
નામ માટે જુદા પ્રત્યયો હતા, પણુ ઘણાખગા સામાન્ય હતા હમા 
ચાર્ય સુત્ર (૮-૪--૪૨, ૩)મા કડામત નામ માટે (૧) બ ને (2) 
અનુમ્વાર બે પ્રત્યય આપે છે ૬-ઝડાગત નરન્તતિના નામ માટે 
(૩) છી ળને અનુમ્વાઃ આપે છે નારીન્મતિના નામ માટે નન 
(૮-૮-2૪૯)મા છ પ્રત્યય આપે છે ગહુતચન માટે રિં પ્રત્યય આપે 
છે સૂત્ર (૮-૪-૩૩૩)મા જણાવ્યા પ્રમાણે પૃર્ન્ના નામના અત્ય 
શતો આ પ્રયમો પૂર્જે દ થશ ઝે ગડને તં, (રઈ માક- પો 


૧૫૪૨ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
થાય વળી સત્ર (૮-૪-૨૯૬)ના ઉદાહમ્ણુમા મુતેન ને બદલે ૨૫. 
કૂપ સુધિ વપમાયુ છે, તેમજ સૂત (૮-૪-૪૦૧)તના ઉદાવમ્ણુમાં વાશ્ેન 
ને બદ્લે અપ કદ્ર વખ્યાયુ છે એટલે ગએડદરં નીચે પ્રમાળે 
ગ્રત્યયો (૧) જળ, (૨) અનુમ્વા?, (૩) ૬, (૪) ₹ (૫) ૬ (1) દ, 
(8) ટિં અપબ્ર મમાં વપમતા હતા મૃ નમ્ગિંહગવભાઇ(પુ. ૨; પ. 
૧૫૫) ઉપર જણુાતે છે તમ ૬-૬ પ્રત્યય ઇ-જ ઉપગ્થી આવ્યા હોવા 
છત્તા અપભ્રશકાળ પછીના નથી 

અપબ્ર શમા મંત્ર ૮5૪-૨૩૫ પ્રમાણે હિં પૂર્ક નામના અત્ય ગને 
૪ વિકલ્પે થતા કટિ ક ગુળેટિં, આ ઉપમ્થી દ તો. લોપ થતા 
ભતિમ અપબ્રરામાં (4) ₹ ને(ર) ૬ પ્રત્યય આવ્યા છ, તેમ “તને 
હિં પ્રયથ બન્ને વચનમાં વષમતો, તે ઉદાહગ્ણુ પન્થી જગાશે 

જૂની ગુજમતામાં (મ) તથા ૪ તૃતીયા ને મપ્તમીના મુખ્ય પ્રેત્યય 
છે. પ્રાકૃત અપબભ્ર ગમાં જ્હા રાબ્લ્ને અતે ૨ પ્રત્યય લાગતે! રયાં 
અપભ્રશરમાં પણુ (અ): ગ્રત્યય વપરાતા ગ. મહ્તજે અપ. મન્‍્યર, 
આ પ્રમાબે (-08 પ્રત્યય હતે! પ? તુ પાઠળથી ત્હનુ માથઝ-માથિ 
બીન્ન રૂપના સામ્યતે લીધે થયુ છે જુ. ન*મિહમવભાઇ ગુ ભા. 
શા પુ ૨, પૃ ૧૫૫-૧૫૭ ઉપઃ «ણા4 છેઉ (૧) ન્‍હા જ 
લાગેલો છે ₹”હા (ગ). ને નથી વાગ્યો ત્યા ₹ પ્રત્યય આ બન્ને 
વિભક્તિમા વપરાતે!. 12) ર પ્રત્યયનો આર્વાચીન ગુજનતીમાં કાવ્મમા 
ક થયો, અને (ઝ)ફ નો ૪ થયો આની વિસ્દ થોડા ઉદાહમ્ણુ નોધુ 

(૧) તેએથ્રી 'સાટે'ે સિમિસતેસ ઉપગ્થી ક્યુત્પમ કરે છે, 
એઢલે મદધ-માથક (જ ગુ) યવ નેઇમ, “સાથિ' નહો. 'માટિ' 
રૂપને! કાવ્યમાં ૬ તો અ થાય. જતાં “એે વાતા ખજઈ રા માટ જ' 
(મિદ્દામન બતી. ૫૮૦) આમા 'માથ' થયુ છે, માટે જૃતુ રૂપ 
'શાઈિ હેવુ ત્તેળમે 

(-) ગ ચદ્તક શબ્દ હમેરા ગ્ય'ત્ય ૧“ ગાથેજ વપગય છે 
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અપ ચયર્‌-માચઇ-માથે ચવુ ન્નેપ્યે, “૭તા છત્ર કુણિ નથી ઝાવ્યા 
પિતા તવનિ ભાથિ' ? (કાદુ ૭૬-૨૨) પ્રમોગ થષો છે મૂળ પાથ 
“સાથિઃ ઢ 

(3) “હાથે વણેલુ કપડુ” (ગુ ભા ગા ધુ ર, પૃ ૧૫૬)મા 
હાથે! તે દદન્જેન ઉપમ્થી વ્યુત્પસ્ત કરે છે, *9તા સૂત (૮-૪- 
૩૬૬)મા અપ રથિ મોજસરેન'' પ્રયોગ થયો છે હાથિ પણુ મળે છે, 

(૪) “થવગટનઉ થવવટઇ ગહિઉ ' (સદર્ભ ૧૪૦--૦૦)મા 
“ધલગટઇ' માં (સ) ₹ પ્રત્યય જને લીધે માનિયે તો. “થવવટાનઉ” 
થવુ જેપ્રનુ હળ 

(૫) 'દહાડે' શબ્લ્મા અતેક છે, એટલે ત્હેથા (ક ડ્રત્યય 
લાગવો નેધ્યે “પામ્ણાનધ દિહાડઇ ” (સરભર ૭૮-૧૫૫ છતા 
“તમે દાહિ કહો છો ભરથાર, માધવ ગાથે છૈ મિત્રાચાગ ” (સુદામા- 
ચમ્ત્રિ)મા “હાંડે' થયા વિના 'દાઢિ' થાય નહો 

(૬) વળકે-તસળર્‌-મ૬-તે-એમ વિકામક્રમ છે. પ? તુ સમન વાષિ 
થયા મિવાય “રામની પાસે' ગ્રધોગ આવે નહી ૭તા સિ વિકાગ 
આટલેથી ન અઢકતા આગળ ચાલ્યો ત્ય્હા '”રામતે માથે' પ્રયોગ થયો 

(ક) અપ “વર દોર્‌ વિટ્ટાણુ''મા વ*ઇર વૈદિત વશ્રવે ઉપમ્યી 
આવ્યુ. છતા જશ્છર્ના બે વિકાસક્રમે “છિ-પઠે' થયા “પછી! શ્િ"ટ 
ગણાય છે, ને “પરે? અશિષ્ટ મનાય છે અપભ્ર શમા ઘાન્ઝ પણુ વપગતુ 

(૮) તે સ્રી પોતાને પીહર ગઈ-આ વાકયમાં વળ શદ 
માનિયે (જ વગમ્તો) તો “મત્નાવતી પીહ ૬ મોકવઇ” (ભર્દ્ભા 
૪૩-૨૫)મા વિરણ્ટ્કે ને “નદા પીહુશિ ગયઇ ” (સદભ ૧૮-૩૩) 
મા વિવષ્ર્‌ કલ્પતરુ પડશે બૅમા કશે! અર્થ ફ્રેચ નથી 

(૯) ઇન, લેળ, સેન, જેન, વગેરે મર્જનામનાં તૃતીયાના 3પ છે 
«હમા ન વિભ્રક્તિ પ્રત્યવ છે તે ષછી ૧- લાગે તે અનુત્રિત ગણાય, 
છતા તેનર્‌-છળર્‌ જેવા રૂપ અપભરામાં નોષ્યા છે તેમનું પાછુ 
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કિ તિસિ- કહિ” ચયુ છે. અને કાલ તેમ છતાં એ'શે-હેભે- 
ણે વ્યુત્પ્ન ચયા છે 


(૧૦) થોડો, હૈદુ પાલષ્ડુ, પ્વલેઇ, વગેરે સો-રકાગંત હોવાથી 
જ લાગી તે રૂપ બન્યા છે, ખ્નાં શ્થાડિ દાહિ' (વિ. પ્ર. ૮૦-૧), 
'માતા પંઅડિ ૮ દર્ષ ન માઇ” ( ,, ૬૫-૭ ), “પાલણડિ પુલાડિ 
કપ્ર” ( ,, ૬૫-૨ ), “પહેલિ પૃહરિ” ( ,, ૨૭-૩ ), વગેરેમાં 
(શ) નો ૬ થયે! જે. 

આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે ૦ય્હાં મા. અપબ્રશમાં જ પ્રત્યય 
ક્ષાગતો ત્ય્હાં અપભ્ર શમા (૩) પ્રત્યય હતા, % વિનાના શબ્દમાં 
ફ હતો પણુ જૂની ગુજરાતીમાં ઝે નિયમ મથવાઇ રલો દદી. 
પૃધર્થનાની અનૃરુખતા વામ્તે અદ નો ૪ થયે! છે, ને ટ તો! અટ 
પણુ થયો છે. એટલે અપબ્રશમાંથી આવેલા કરને લાગલો ઇ થયે! 
વચ્ચે અત્રાન્તર રૂપે ₹ થયો નથીજ, એમ કહેવું માહ્સ ભરેલું છે. 
છા સ્વાઘે? લાગ્યા છે, એટલે અર્થ દેર નથી, જમ કહી ઉપલી દલીલને 
ઉડાવી શકાય તૅમ છે. પણુ વસ્તુિ્થાતિ ત મતન કરી શે તેમ 
નથી. [:) વળી પઘ ઉપરાંત ગઘમાં પણુ ₹ નો મ થાય છે, તે 
ગામ ગયે! ૬ મોસાળ શનઉ' છુ. હામ બેદી. હાથ આવ્યે. 


આ ઉપરાંત્‌ ત્રીઈને। અ પ્રત્યય પણ જૂની ગુજરાતીમાં વપગાને। છે 
આ ભા હિં પ્રત્યય ઉપશ્થી ₹ નો જ થઈ ટ માતે! ₹ મોજે પડી જતાં 
આવો છે. અથવા ૪ થટ કને! લોપ થતાં આવેલો છે તે ઉપરાંત . 
સ૪-4 ગ્રતાય પણુ લીના અર્ષમાં વપગયે છે. .આ જિ પ્રત્યય 
મર્વનામના $પ છર, જ્ેભર, વગેગ્ના ળર્‌ પગથી નામને લાગવા શરૂ 
ચમો છે. બેવડા પ્રત્યયો પણુ વપરાય છે. 
ઉદ, 
ળ--(૧) “છગૃ' ધૂગીટ મમ્નક ને કોટ ન વ ચઈ પુમ્તર.'' (પથ્વીચ) 
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૬--(૨) “ભુજગલિ કરી ય૪રી વર્ગ" ટાવઇ.” ( ,, ,, ) 
પૂ--(૨) “પ્રતિહારિં ગન્નતિ આતી વિનતી ડરી” (સ. કા. ઝુ 
મક 
(૪ “મધ નવિ ચાલઈ ઘરનુ ભાર ” (વિ. પ્ર.) 
(૫) “તાણી વિદાઇ આપણા ત્રિદડ આકારામડર્લિ રાખર્પ 


ઉદર્ભ. ૯૩-૨૧) 
જિ-ફિ--(5) યૌવનમદિહિં ઉદમ્પ તી દમ્પતી ચાઇ છુવાનિ 
(વિ પ્ર.) 
(હ “મનની રાઉ વિમાગણુ કરઈ દેવશક્તિ એ કિખિ? 
ન ભ*૪ (વિ. પ્ર) 
(છે ₹-₹-(૭ “તીણુઇ રવઇ કહિઉ-પરમેશ્વમ મમ!” ઉદ્ભ 
૯૬-૧૫) 
(હ) “એ શ્લોક વાગરઇ સાભલ્યો ” [પ'ચાખ્યાન ર્વા :. 
પૃ. ૩૧) 


હ-(૧૦) “સુ ચોત્રકુ તેહતણા બાંવવહ ભિટ્સહ' માર્ક 
(મ'દર્ભ. ૮-૧૯) 
(૧૧) “સર્વદદિસિ મિલિત મુભટહ વન માહિ ગજ વ્તિ 
તેહિઉ,” ( ,, ,, ૪) 
જા--(૧૨) “ધૂમકેતુ રાજ ગ્તમજરી 2થિ ઘાતી ” (પૃવીચ દ) 
(૧૩) “મઈ સુખછાયાં તગ્ડિ ઉલખ્યા' (પ્ર. ચિ. ૧૧૦) 
(૧૪) “મઝ દીદ્દી એ વિર્‌ીયાં.” (વિ પ્ર. 2૧૩) 
(૧૫ “ત્રડપિજીઓદ વરદાન જ આપ્યું ” (લાલણુ-નળાખ્યા 1) 
૧૦ 
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(૧૬) “સુણી સિહ કપાં જળિ થયઉ” (ગુ ભા મા પુ 
૨, પૃ ૧૦૯ _. 
ઘ--(૧૭) * છણુઈ તગાગિ ડઉસીસે કરી મદાડા? પાખલિ પોહઉ 
માફાગ ” (પૃથ્નીચદ્ર) 
જ્ે-( ૮) પ્રસઉં તેહે કીધઉ ” (મદર્ભ ૭-૨) (મર્ઝનામના બછુ- 
વચનમા) 
શદ--(૧૯) “શ્રાવકિઈિ દેવુ પનત ” (સદર્ભ, ૧૭૭-૭) (અપ 
શાવજેટં ઉપમ્થી અયડા મગદ્ોધથી) 
સદ---(૧૯) “પછી રાજાનઈ તે જમાઇતપ્ વસ્ત્ર પહેમનીતઇ 
આપણુળ નગમિ મોકલ્યુ ” [વ પ ૧૧૩) 
(૨૦) ગજાનિ ગણિકા પૂછી” (વૈ પ ૧૭૬) 
(૨૧) રાજાનઇ ર્રતિક્ષ દ્દિ (વૈ પ ૧૧૩) 

આ છે*લેો ન૬-મિ વિ સ. ૧૬૨૯ મા વપગયો છે તે પ્હેવા 
જૈવામાં નથી આગ્યો તે સત'નામતે લાગતા નર્‌ ઉપમ્થી નામતે 
લાગ્યો છે ઝેળર્‌, તેળફ, વગેરે તૃતીયાના રૂપ ગણાય. તે ઉપમ્થી 
ળફ-તદ-નર્‌-સિ સ્વતત્ર પ્રત્યય તરીકે ગણાઇ નામતે પણૂ લાગનો 
શરૂ થયો હિજીમાં વપરાતા સે પ્રતયયતુ પણુ આ નિરાકરણુ 
હોપ્ત શકે 

દિ ઉપર્થી દ થઇ આ આગ્યે છે તૅમ ઉપર જણાવ્યુ છે 
જોપ્નન્દુના અપ “શ્રાવકાચા* દોહફ”મા શુળવંત્તઇ ૧૬ સમુ ૧0 
(૧૪૧) પ્રયોગ થયો છે અડી શરતે ચોગે મૂળ તૃતીષામા સુમયતહિ 
હોનુ નેષ્ે એટલે નેઇન્દુના વખતમાં હિં નો ૬ ર્દ્રો છે નામ 
જ્જ્કા આકારાત નર કે નારીજનતિના છે ત્ય્હા ₹ પ્રત્યય ઉપરથી 
માજાર-માલા, રઝાદ-રાશત, વગેરે રૂપ થયા છે પછી આ સવત ત 
ગેત્યય તરીકે સ્વીકારતા તાગ્યો હોવો જઇયે કિમ ઉપમ્થી ચન 
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(૮-૪-૩૬૭૩) પ્રમાણે જા (સુ-શા માટે) ચાય છે તૅમ સત્ર (૮- 
જ-૩૫૩) પ્રમાણે નથનાનિતું નયનાર્‌ ચાય છે આ બન્ને ૧1૨ ઉપ- રી 
પ ને મયગા૬ ઉપમ્થી “નયણાં? યાય છે તેમ આ આવ્યો કે 
સાતમીના સા મબ'ધી પણુ આ પ્રમાણૅજ સમઝવાનુ છે (૧) [- 
દ-મ (શ) (૨) માર-સા 


ચતુથી--ચોથીના અને છઠ્ઠીના પ્રત્યો ગ્રાકૃત તેમજ અપ- 
બ્રશમા પ્રાય એક હતા છદ્ઠીનાજ પ્રત્યયો ચોથાના અર્થમાં વપરાતા 
ચોથીને મુખ્ય પ્રત્યય હાલ “ને? છે તે તગેળના રૂપ સર્ખિ (ગ) નિ 
શટ્ટ-નિ-ને રૂપે આવ્યો છે અપભ્ર શમા તાદ્થ્યે' કેટલાક અનુગ વપરાતા 
હતા હેમાચાર્ય સત્ર (૮-૪-૪૨૫)મા જેટિં, તેછિ, સસ, રેકિં, અને 
સમેળ આપે છે આ પૈકીનો રેસિ જૂની ગુજગતીમાં વપરાયો છે તે 
ઉપરાત ૨૬, ૨૬ દ₹, ને દુ૬ પણુ વપરાયા છે 


જેહિ તૈટિં રૂપ જ્જ ને તર્‌ સર્વનામના ત્રીજના ખહુ:ચનના 
રૂપ છે છુટદ્મા ₹ સાતમીતો કે ત્રીજતો ગ્રમય છે, બાળનુ 
દુ હદ્ઠીતો પ્રતય છે હેમાચાર્ષે તે પ્રત્યય નૉષ્યો! નથી પણુ 
તે વપરાયાતી ખાત્રી છે સ્ય-દ્લ-દઝ૩-૪ુ અપત્રરામાં લાગતો જ 
લાગી છુ થયેલો છે જુએ---“જછુ ૫૬ જુ વરિમણુ થું થધઝ મ 
સુછુ «ર્‌ અસમારિં પષઝ” (ભવિ ૬-૨) ૨૫૬-દ#-રર આ પ્રત્યયો 
સબધી સુ નગ્સિહરાવભાઇએ (પુ ૨, પૃ ૧૨૧-૮) લ માણુથી 
ચર્ચા કરી છે ત્ડેમા મુખ્ય નૅ મુદ્દા સબધી ચર્ચા છે (૧) વ્ત્પત્તિ 
(૨) પ્રયમ ઉપયોગ ચોથીના અર્થમાં કૈ ખટ્ઠીના વ્યુત્પત્તિની બાબત 
મા છેવટે નિ્ણુંય કગ્તા અર્યરે-ઝરયર-ગરટદ-૨૬૬₹ એમ થર્ષ રાગ્દ 
ઉપરથી વ્યુત્પત્તિ જણાવે છે (૨) ઉપયોગની બાબતમાં ચાથીનો 
સુખ્ય ઉપયોગ ગ્રયમ એમ જણાવે છે 


૧૪૮ જૂની ગુજરાતી બ્રાયા 

આ ૨ ગ્રત્યયની વ્યુત્પત્તિ સંબધી મ્હારો નશ્ન અભિપ્રાય 
અવી દર્શાવું છું. પૃ. ૧૪૦ ઉપગ ત્હેનો નિર્દેશ થયો છે. તે અભિપ્રાય 
દાય નવીનજ લાગશે. સટ્ટ્‌ રૂપ ચર્ષજે ઉપરથી આવ્યુ હોય તે! પટ્ટ 
જૂનુ રૂપ મનાય. પણુ ૨રિતે હુ જૃતુ ૩૫ માનુ' છુ. બીજી વિભક્તિ નીચે 
જેજે ઉદાહરણુ આપયા છે. “મઝરઈ? “તેહુરઇ?, “એહરઈ' તે નેતા 
ની વ્યુત્પત્તિ લનેનના ન૬ ઉપરથી ન નો ₹ થઇ આવેલી સભવે છે. 
શળ પૂર્વનું” મામ છટ્ટીના ટ સાથે વપગતુ. એ ૬ અને નો ગમેગ 
યતાં ₹૨ પ્રત્યય થયે; પછી દ્‌ છૂટો પડી “્યત્યયથી ૨૪૪૦૨૫ તૈયાર 
થયું. આમ ૧ટટ આપ્મગ્તું' ૩૫ છે, અને તળના સ૬ ઉપરથી આવતુ 
હોવ'થી ૬ જેમ ત્રણે વિભક્તિમાં વપરાય છે, તેમ સટ પણુ ત્રણે 
વિભક્તિમાં વપરાતું. અર્ષ શબ્દ મુખ્ય ચોથીમાં સસ્કૃતમાં વપરાતોઃ 
ટ્રિઝાર્વે પછી બીજી ને છઠ્ઠના ચર્થઃમા કયારે વપરાતો! ચે, અતે 
મયમ છ્હ્ઠીના.કે બીજીતા “અર્થમાં' તે કમ મળી શકે તેમ અથી 


ઘવૅ ગ્રશ્ન એ ઉપમ્યિત થાય છે કે ન નો ₹ અપભ્ર'શકાળમાં 
કે પછી થાય છે 5 કેમ. હુ ધાર છું કે ન અને ₹ ને 'ઉચ્ચારમાં 
ઘમ ગાટો સબ'ધ છે. ₹ તો શ.,થાય તેમ ળનો ₹ પ્રણુ ચાય, 
ગને ખામ કરીને દ પછી આવતો ન ઉચ્ચારસૌકર્ય વાસ્તે ₹ ચાય, 

૧. મિ હે. ત્ર (૮-૧-૨૫૨)માં “જર્જીરે ન” “કર્વીર' રાખ્દમાં 
પ્રથમ ₹-ને! ળ, થઈ બતેલો વીમો રાબ્દ આપ્યે છે, અહીં 
₹ નો ન થવે! છે. - 

૨. શ્યાન-રબ્દ ઉપરથી ટારળ-રાર્‌ર થાય છે. આ શબ્દ*્જેઇન્દુ 
કવિગે પોતાના અપ. કાવ્ય “શ્રાવકાચાર રાહફ” (૧૩૨) 
માં વાપર્મો છે. “અટ્વા સિતિટ ન છાર્સ₹ સમજુ મવળિ 
ઢિણ્ળ.” (૧૩૨) 





૨. 'ગાથામપ્તશતી' (૨-૫૦)માં “ઝટ ઝમ્રર્‌ છાઝિઝળો દોટ,” 
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વિભષ્તિપ્રત્યયો ૧૪૯ 
સઅ્ડઝ્ઝ્ઝ્ઝઝઝઝઝઝઝડઝઝઝ:-:-:ડડડઝઝ::ડ::-:--: 


છાપેલું છે પણુ ન ગ્રનમાં “જસ્તિસે? પાક છે. તે પણુ 
સ્રચવે છે કે ન નો ₹ થયો છે. 


“અજ. સ. પુનઃ, પાલી પત-વના, પા. શુળ, અપ, ૧ર, પુજુ, ગુ. 
પણુ. હેમાચાર્ક ચત્ર (૮-૪-૪૧૮)માં “વડ ૫૨2” ૧ર ને! 
પમથતો જણાવે છે, પણુ વછ વન્છુ વાક્યની શરૂઆતમાં 
વપરાય છે; ન્ય્હારે પુનઃ વચ્ચે વપરાય છે. એટલે વુન ઉપરથી 
ન ને! ₹ થઇ ૧૬ શખ્દ આન્યો છે, એમ હુ માતુ છુ. 
“સુ વીઇન્તઝ રિવિ ળવિ મરિણ્વ્વઝ ૧૨ રેઝ્ઝર” (૮-૪- 
૪૩૮) “ટેન્વટૉ ટ ઘર: રન્‍્વસ્મ ઝુઝ્તન્વટ્રો જરાત” (૮- 
૪-૩૯) અહી પુન; રાખ્દજ ખ ધ્‌ બેગતે!' છે. 

પ. ગુજરાતીમાં ળ નો ₹ યાય છે તે ગુજરાતીના ઉત્ગગ'માં 
જણાવ્યુ છે. ક 

૬. “કુશુહિરઉ ઉપાય પાડિઉ.” (સદભ. ૬૩-૭) (કુ'ગુહિયુઉ- 
કુણુહિરઉ-તળ ઉપરથી) 

છ. “કુણુહઇનઉ મત્ર આલોચ મર્મ પ્રકાસિઉઃ” (સ'દર્ભ. ૬૩- 
$) આ.પ્રમાણે «2%: ઉપરથી તળઝ-ળઝ (૧) ₹૩ (૨) સઝ 
આવેલા છે. 

આ "ર્‌ ઉપરથી ૨૬ થયા છે, એમ સ્વીકારી શકાય તેમ ન 
હોય તો અપ.” સર્ત્ર-તાટદ્ટ જે'વા શખ્દામાં ૫૬ પ્રત્યયતો છે, એમ 
મનાતાં જેહરહ, તેડરઇ, વગેરે શખ્દોમાં પણુ સામ્યને લીધે ₹ આચ્ધા 
હોય; જે કે આ! રાખ્દીમાં- પણુ ૨૬ ળર્‌ ઉપરથી (આવ્યો છે. પ્રા. 
મ્ફાળ-તમ્ટ્રાજ ઉપરથી અપ. સમરાઇ, તમા “શખ્દો ન તે ₹ થઇ 
આવ્યા છે. જુએઃ-- 

(૧) “માહુરઇ કીધઇ એહરઇ પસી )અવગ્યા આવી.” (ગદર 

1 ૧૬$$-6) 





૧૫૦ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


હે નૂતો પ્રત્યય છે_ મળ «૯માં તાદર્થ્યનો અર્ય હ્તો. (૧) 
*જીજ્ધ શ્રાનકશ્રાપિમરહિ વગ પોષધશાત' (મપ્તક્ષેનિ ૧૦૮ 
ચ ૧૩૨૪૩) (૨) ક્‌તઇ કરસુ પરભનહતણુઉ જઇ -્હ્રિરહિ છઉ 
હી.ઇં ઘણુઉ ” (માતૃકાયઉપઝ ૪૮) પછી (૩) “તેન્હિ તિહુયણિ 
"૪ ન સનાથુ ” (માતૃકા ૧૬) (૪) “રીમ ક? તા જીવરહિં અચ્છઇ 
અવચુણુ તિનિ' (દૂહામાતૃકા ૧૪) 
ઉદ્દા 
રસિ--,૧) “ચદ્નભરી કચેલી ચોલી મષ્ડન રેસિ” (વ વિ) 

(૨) “કિત્તિખજુ કિ અવર્રેસિ માગ આખડલુ ” (સમર 
# મ્રસુ ઠ્દિતીયભાષા, ૭) 
ર્હં--(૩) “તે કત્યા જઇ ભણિ]ા ગુણિવા યોગ્ય _૪ તુ પડિતરહિં 
આપી ” (પથ્વીય%) 
(૪) “નીઠ તે નાસી પાછા વલ્યા, મે!હરાયરહિ આવી મિત્યા ” 
ઉપથ્વીય#) 
₹દ૬--(૫) પ્રતિહારપાર્હિડન્યારહઇ તેડઉ દિગરાવિઉ ” (પૃથ્ડીચ 4) 
(૬) “જેહરહુઈ દીજ્ઇ મોતીતણા ત્રાટ” (, ,, ) 
સર-નિ-સે--૭) 'કફગ્સરામ ખલા-અવતાર તપને ગ્યા છાડી 
સસાર" (પ ચિ) 
(૮6) ગ્રયમ માદરે આશ્રમિ આતિથ્યતે આવે ” 
(સ કાચુગક) 
(૯) 'પછી કાતબરી વધામણીનિ મહાશતા પાસિ 
ગઇ' (, ,,)» 
(૧૦) 'વયરીનઇ દેસતટા દીધા ” (પથ્વીચ 3 





વિભક્તિપ્રત્યયો યૃપરૃ 








ઇદ-(૧3) “હુણુડુઇં ઘેડઉ, કુણહુઇ હાયિઉ, ડુણહુઇ આભરણુ, 
ડણુડુઇં પટકૂલ । ઇણિ પરિ ભક્તિ કાધી ” (પૃથવીચ દ) 
સિ--(૧૨ “ભોલાવિઉ મુહિ સુલલિત ભાખ, ચૂણીહિં (ચણુ માછ) 
દીધી માટર્‌ દ્રાખ ” _(વિઘ્યાવિ.) 
ઉદાહગ્ણુ ૭-૯ સધીમા સે પ્રત્યય તાદથ્મેઈે વપરાષો! છે. 
“તપને'-તપ કમ્વા, આતિથ્યતે-આતિથ્ય સ્તીકારવા, વધામણીનિઃ- 
વધામણી ખાવા આ નાતના અર્થમાં સસ્કૃતમા ચતુથી” વપરાતી 
થના યુમોચ-વન મન્ત મુમોચ | જાવ મત:-જલમાતિતુ નત ( પગ્તુ 
ચોથીને! અર્જ વિશેષ સ્પષ્ટ કરતા હાવ “કાજે, માટે, વાસ્તે' વપરાય 
છે કાજે-જામળ-વઝ્તે-ટાજે, માટેગનિમિસત-સિમિતે-મટદ-માટઈ- 
માઢિ-માટે, “વાસ્તે? ફારસી શખ્દ છે 
ઉદ્દા 
કાજિ--(૧) “ડણુમકાજિ*,' (મપ્તક્ષેત્રિરાસ? 
(૨) “ઘૃત્તા જિપ્પી પટ્ટણુ મહિ; આવિઉ કુમદ વાદનિ 
કજ્જિ.” (વિ. પ્ર. ૮૯) 
માદિ--(3) “ભય સટ્ટ/ ભડ મોકકત્યા.' (વિ પ્ર ૪૮) 
(૪) “કુહિયા કડેવર માટ ” (સપ્તક્ષેત્રિરાસ) 
તા.-ડ નરટ્‌-સિ અતે ₹₹-સહિતો વિકાસ સમકાલીન છે પ્રયોગ 
લેખકતી પસદગી ઉપર કળ્ક અરો અ4લળે છે “માળકાચઉપ#' 
સાથી નીચેના પ્રથમ બૅ ઉદાહરણુ અર્થ પણુ બન્ને પ્રત્યયોનેઃ એડજ 
છે, એમ બતાવે છે 
(૧) “તેરહિ તિહ્યથિ કોઇ ન સનાથુ” (૧૬) 
(૨) “હતી રિદ્ધિ તીફનક ઘણી ”' (૩૨) 
(૩) “જેહનઝ શક્ડુ ન હુયછ સ અશક્ટા” (સદભ પ૦-ર૨ષ 
સ ૧૪૧૧) 
તેમજ “આપતુ-દેવુ' એ અર્ચના ધાતુ સાથે મપ્રદાનાથેન ખન્ને 


જપાન જૂની ચુ”ગતી ભાષા 


પ્રતષો માંન :૮ ગના આતગના નીચેના પ્રવાગમા મળે છે-- 


(૧) “જેલરહધ તન દીજઇ (મુગધાનમોત ગ ૧૪૫૦) 
(૨) “વયરીન# દેમવટા દીધા' (પૃશ્ીચ દ્રચસ્નિ ગ .૧૪૭૮) 
(૩) માગણહા-નદી પગિ પગિ દીજ્છ વાગણુ ” (૪-2 

(૪) 'તહના બાપતત ગાવિક આપિએ  ” (ઉપદેશમાલા ભાનાવ 

1ધ અ ૧૪૮૫) 

આ ખતન્તે પ્રત્યયો ખીછ-ગોથીના અતે છટ્ટોના તાદય્યે વપરાતા 
“પભ્ર શના ઘમેન ઉપરથી આવ્યા ઝે ટૃ હિત સટ-રિ પ્રત્યય પણુ 
“ય તિભક્તિનો તેજ તમેળ ઉપગ્યા ન્યાવ્યો છે 

“ન્ટ દિણ ઉપાવભ રે વાનમ્ભનિ મનિનાસ ” (વસત પિ ૭૦) 

#વાલંભ ર્હઇ સુવિચાગ” ઊં ભા ગા પુ -, પ ૧૨૨) 

છતા જ્હા ₹રૂ-રિ પ્રત્યય થષ્યત વિમેષણુને અ'તે હોય છે ત્ય્ઠા 
તો તે, તે'વીજ નતતના સર-સિ માકડ સળજે-તળર્‌-ન૪-ર૪-રિ ક 

૨-સિ પિકાસે આવ્યો છે 

ઉ) “તે ભારિ વેચીન# સુતાગ્ટઇ ઘરે આગમ!” ભશભામા 

ચું ૨, પૃ ૧૩૬) 

(2) “ચહેથઉ ભાગ ધમ્મનઈ લાગે છ ભપ્તક્ષેત્રિ ૮) 

પચમી--પાચમી વિભક્તિના જૂની ગુજરાતીમાં વપગતા 

41 લઝઝણ ડત ?તુ શ પાર, ૧૬ વૅ ચી, થો, થવ, 
# 1 વગેરે 2 ત૩-તુ ગ્રત્યયો સ તસ ત્રત્ય1 ઉપગ્યી આગા છે 
( ૧ કૂટ ) રઇ પ્રત્વ4 તાકૃત કાળમાં વપમતા સાતમી 
ધ ઉ પતવમાં તસ ભગી બ [લા પ્રાકૃત હિંસાનો પિડાસ ઝે 
1 1માં અતુસ્વા- *મ૧-નધુપ્રયત્ન છે, તેથા અનુસ્વા* હિત ૪ 
ઉડી ૪3 આવેને લાગે ફે સુતો ગ્રાકૃતગ્રત્યય પણુ સુશ્તસતો બતેલે 
# નિજ નગમ્હિતુ ગાઉ ચમ દેવકૂતિ આડિણૂ, 9 (મર્ઘ્જ 


વિભક્તિરત્યચે! ૧૫૩ 








૩૩-*૧) “તથા પગેપકારદતઉ લોકવિસુ&્ ત્યાગઈતઉ પુણિ ધુ 
હુયઇ.” (મદ્ભ. ૧-૫) આ બૅ ઉદાહગ્ણુ ન્નેતાં ટિંગો-ટિલ-ર્ુ- 
રતતઝ એપ્ર વિડાસકમે આ ગત્યય આવેલે લાગે છે ૪૪ ગ્રત્યય ગં. 
સવન્તજઃ જેવા વતત. કૃદત ઉપ*્થી (શૂ ધાતુના) અપભ્મ શમા વપરાતા 
છોન્સર-જુતઝ ઉપરથી આશ્યો છે. જટિં-શરૂ-૧ર-વૈ. વગે? પાત 
ઉપરથી ઘલ્લે-પાનિ-વાર્ટિ-જર-૧૬-વ૧ થઇ આવેવા છે. 

શી-થો.- (અવિકારી તે વિકારી ) બન્તે પ્રત્યયો મ. લ્થિતઃ 
ઉપરથી અપ. યથિરનો અત્ય ૩ ઊડતા પૂર્ક સ્વર દીર્ધ થઇ થો 
અતે ૪૩ થઇ શો આવેલા છે. તે જેવા થેડડાક અપભ્ર રા ઉદાહરણુ 
જેવાની ૬૪ર્‌૨ છે. 

(૧) “ળથરીતવમ ચિ ટ્રિલગુત્ત નારીવળુ વેજલદ પ્તચિતુ, 
(જગહ2. ૧-૨૭-૧) 

(૨) “દોટજ ₹૧૪ થર્‌રિરિંરુ વિક્તર્‌ તવમિ ચિઝ ગતિ ” 
ભવિ. ૧૫-૬-૬) 

કમુ, નરચિલરાવભાઈ અવિકારી થી ગ્રત્યયતે સમ ધક ભૂતકૃદ'ત 
શર્ફ ઉપરથી, અને વિકારી યો-થી-યુ ને દ્યિતક ઉપરથી વ્યુત્પન્ન 
કર્‌ છે. (જુ ભા, મા પુ. ૨, પૃ. ૧૬૬-૧૬૧) ણુ 

આની વિસ્દ્ધ ક્ષુદ લ્લીક કરૂ તો (૧) “ખાષ્-ખઇ' તો “ખી' 
ન થયે, “જળઈ-જ્ક'તો “છી' ન થયો તો 'થાઈન્થઇ'ને! “ધી? 
કમ થયો ? (૨) સ. ૧૪૮૫ના લખાણુમાં થીં મળે છે. એટલે તે* 
પૂ પણુ વિકામમાં આત્રયો હોવા જેઇમે. છતાં “ન'દનો નંદ આનદ 
શઇ અવતર્મા'' એ નરસિટ મ્હેતાના ઉદાહરણુમાં “'થઇ' શાથી ? 
અય પાંચમીના ગ્રત્યયનો જ છે ? (૩) જે “શઇ' ઉપરથી થી 
આવ્યો હૉય* તો નીચેનાં વાડવોમાં અર્યશેદ છે ? 

(૧) તે મુબાધયી આનો. તે મુંબાઇ થદ આવ્યો. . 

ઉ) તે ઉતારેથી આશ્યો. તે ઉતારે થઈ આવ્યો 
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(૩) ત વયણુ સુખેવિ તવમિ શિત્ર મવિગાળુઝ મળિ વત્ખ્વિ 
ભ્રવિ ૮-૧૫-૯) 

આમ નરજાતિના ચિ ને નારી'તતિના શિજ્ માની અત્ય શ્રુતિ 
ઊડી પૂત સ્તર દીર્ધ થઇ થી અવિકારી ગ્રત્યય ત્રણે નનતિ માટે 
આવ્યો છે જૂની ગુજમતીમાં «હેના થી રૂપે પ્રયોગ ગ ૧૪૮૫ 
સૂધીમા યયે। છે 

થકી-થક્રે--(અવિકારી ને વિકારી) સસ્કૃતમા ક્યા ધાતુનો 
જઇ આદેશ ચાય છે સ્થા ઉપમ્થી તિષ્ઠ બને તે સભવિત લાગતુ 
નથી માટ ત્હૅને હું સન્સ ધાતુ માનવા તવચાઉ છુ સ્થાના કર્મણિ 
ભૂતકૃદત હ્યિત ઉપગ્થી વ્યત્યયથી તિઈ બન્ષો છે તેજ પિત્ત ઉપ 
ચથી પ્રાકૃતમા વ્યત્યય સિવાય યિત્ત-ધિક-૫જ ધાતુ બન્યો આ થન 
ઉપરથી પાધુ કર્મણિ ભૂતકૃદત યજિઝ અપભ્ર શમાં બને તે ઉપરથી 
શકી તે થકે બન્ને નુત્પ્ન થયા જને ષિજ્ન ધાતુ બોવીમા ગાલૂ 
રહી «હણે થિકી-થિક્ો ૩૫તે જન્મ આપ્યો છે 
ઉદા. 
*થી-(૧) “માહિ થીઉ અતેઉગ્ડ સો ગીવ જ પાવત ? (જ ખૂ 

*અપભ્રરા ને ગુજરાતીના ઉદાહગ્ણુમાં નઈ શકાશે ડે જી 
સાથે શીઝ બીજ ન્ેશ્યા છે તે શબ્દ સસમીમા છે પાઠળથી એ 
અધિકરણુતો અર્ય લુમ થઈ માન અપાદાનના જ અર્થમાં થી વપ- 
રાતો ચયે 

ઘેરથી નીકળ્યો (પટે સવિત (સન્‌ ) સિષ્તત્ત ડર 

ધૅગ્થી આધે ગયો. (ઇે દ્વિત (લન) અકે મત ) 

ધરથી છેટો ઊભો! છે (આમા સાતમીનેો અર્થ નયી) 

ઘરથી ખેત* સૂધી, માથાથી પગ લગી, હાથથી નખ વેગળા 
તૈ વેગળા, ચારથી પાચ સૂધી, વગેરે કેવળ અપાદાનના પ્રયોગો 
પા૭ળથી આગ્યા છે 
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મામિ. ૧૪) (સ ૧૨૬૬) 

(૨) તિહાથી સ્યવી વજનાભ ગુરુનો જીવ થી આદિનાય “આ.” 
(સ'દર્ભ. ૭૫-૧૯, સ. ૧૪૮૫૦) 

(૩) “ખાહરિથી ભિક્ષા લિઉ નહીતરિ નહી ” ( મર્દ્મ. 
૮૦-૨2 ,, » 

(૪) “એ વિવ્વા તુમ્હથી કેતીય વાગ્ઇ અવગી થાઈ ?” (,, 
૮૬-૨૨; ,, ) 

(૫) “તિઠાથી ચવી વસતપુરિ દિલીપરાયતા પાચઇમઇ મેટા 
હંઅ 1 ' (,, ૮૮-૪7 ,, » 

(૬) “કુઘર્‌ માહગ હાથથી પડિએ ” ( ,, ૯૭-૧૪; ,, ) 


ઇસુ-(૧) “કારણુફૂ'છુ તેઠ તપ કરઇ.” (ઉષાહગ્ણુ) 

(૨) “તઉ મકમેતુ ખધહુ'તઉ છોડિઉ.” (પૃથ્વીચ') 
તસઝ-(3) “આકાશતઉ નક્ષત્રમારિ ગલઇ.”' ( ,, ,, » 

(૪) “તીણૂધ સ્ત્રીઈ કિઞિણૂ કીજઇ જેહુતુ નિતુ સતાપ ” 
(,. ,#» 
₹લઝ-(૫) “તુમ્હારી માતા દૈવજેગઇતઉ પરલેકિ ગઇ. ” (ગદર્ભ. 
૨-૧૧) 

(૬) “હારદરરનદતઉ3 તેહરહઈ જતિસ્મરણુ ઊપનઉ.” (,, 
૩-૧૫) 
વતફ-(૭) “આપણા પુરુષપાઇ સર્દેવ છત્ર ધરાવઇ.” (ગ. ૮ર-૧૦) 

(૮) “ગેોમદેવિ પ્રતિહારપાહિં કન્યારહઇ તેડઉ દિવરાવિઉ. ” 
(પૃથ્વીચક 

(હ) “એક એક પાહિ સપરાણા.” (કા. પ્ર. ૧-૧૮૨) 
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શર-(૧૦) “ગ'તાપિઉ ઘરિ થઉ નીગરઈ,” (વિ. પ્ર. ૨૬૮) 
(૧૧) “પૂઠિદિછુ તેડિઊે પરવાર,” (વિ. ગ્ર ૪૧) 
(૧૨) “એક અતાથ વતથુ ઊગરઇ, એક રાખતાં ઘર્થુ મરઈ,” 
હૃરિપો. ૧૩૬) 
િવ-૩-(૧૩) તેહની ધાયતી આકારિથિકી તેહ સશસી ચાલ,” 
(સદભ. ૫૪-૭૩) 
(૧૪) ચિત્રકેિથિટૂં કરિળ' પિયાણ ” (સીતાહ*ણુ) 
શવ-(૧૫) “મોતીપ્રવાલા આગરથકાં લીજઇ.” (પથ્વીય%) 
(૧૬), “તીડ થકૃ તવ પડયુ નીસરી.” (કાદ,) 
તા ક. ઉદ્યહરણુ ૮માં “પાહિ “દ્વારા-માર્ફત્ત”તા અર્થમાં 
વૃપશયો છે. 
ષૃષ્ઠી-આ વિભ્રક્તિનાઃ પ્રત્યયો જૂતી ગુજરાતીમાં ધણા છેઃ (૧) ૨, 
(૨) ૬, (૩) મઝ, (૪) સ, (૫) ટ, ($) ગ, (૭) સ, (૮) 
૧% (૯) જટ, (૧૬૦) દિ. 
₹ ગ્રત્ય ઉળર-૬૪-ઝ-રોા ઉપરથી “આનો છે. ન્્હાં ન્નતિન 
વાથક પ્રત્યય નથી લાગતો ત્ય્હાં ₹ ૪₹ ઉપરથી જનો લેઉપ થઇ 
આગશ્ગો છે. આમાં- મારવાડી ભ્ાપાતી અસર છે. 
જ ગ્રહય દને છ કે તળના ળનો છ થઈ આવેલો જણાય છે. 
સઝ-તો-સી પ્રત્યયો કાળવાચક ક્રિયાવિચેષણુતે વિશેષણુ બનાવવા 
સંસ્કૃતમાં લાગતા તત પ્રત્યય ઉપરથી રવાર્થે જ લાગી આવ્યા છે. 
અ્સન, સમાસ, છત્તત, વગેરે વિદેષણોમાં તે વપરાતો. અપખ્ર શમાં 
લળ ને જેર: સ'બધારથેર: વપરાત!.*તે ઉપરથી લતે! લોપ ચઈ જઅર- 


મરઝ-તો-ની, વગેરે આવ્યા છે. સ-ટ્‌ પ્રત્યયો સ સ્થ ઉપરથી છ્સ- 
સ-દ્‌ રૂપે આવ્યા છે. 


વિભક્તિપ્રત્યયો ૧૫૭ 
સો-ની પ્રત્યયો સસ્કૃતમાં સ્થળવાચક ક્રિયાવિરોષણુને લાગતા ત્ર 
ઉપરથી સ્વાથે"જ% લાગી આયા છે સત્રત્ન, સત્તત, પતલી, યાચાર, 
વગેરેમાં «લાગતા સ ના ત્યતત્માંથી આવ્યા છે. હેમાચાર્ય મત્ત (૮-૪- 
૧૪૪માં યુવ્વરરીય વાસ્તે તમ્રેસવ ને સલ્તરોવ વાસ્તે સજે સાપે 
છે. આ સચ પ્રત્યયતો પ્રયોગ ગાકૃતમાં બહુ થમેશો જણાતો નથી, 
“વસુરવહિડી?'માં “સવો તુગ્સત્સવ્ળ ૧ટમવાણ્ન ન રેર્‌ મે સારદ 
ઝીવિઝ.” (પૃ. ૧૦૭) ત્હૅનો ગ્રવોશ યય છે. આ ગ્રત્યય મરાડીમાં 
વપરાય છે. એટલે તે મરાડી ઉપરથી આવ્યો લાગે છે. વિક્રમના 
પ'દરમાં સૈકા પછી ત્હેનો પ્રયોગ ગુજગાતીમાં શરૂ થયો છે, અને 
શામળના તખત સૂધી ચાકુ ર્‌ હેલો જણાય છે આ પ્રત્યય મરાડીમાં 
'જઞાતેશ્વરી'માં શાકે ૧૨૧૨માં વપરાયો છે. એ ટલે ત્હેને મરાડીની 
અમર માનવી યોગ્ય લાગે છે. અપભ'શમાં તે ગત્યવ વપરાયેલો ન્નેવામાં 
આવ્યો નથી, છતાં તે જડી આવે તો ત્હેને માટે ગુજરાતી ભાષાતે 
મશડીની અસરમાંથી મુક્ત કરી શકાય. 
જ્ઞો--આ પ્રત્યયતે। પ્રયોગ ઘણોજ થોડા છે, અતે તે સો ઉપરથી 
આવ્યો લાગે છે. 
જી-પ્રત્યય સ. ₹ત ઉપરથોઃસ્પિ-કઝમાંથી ખનો છે ત્હેતો પ્રયોગ 
ગ્રાકૃત-અપભ્ર શમાં મળી આતે છે. 
ધાકૃત્ત-“ વેવાળુખિયા | નેટ ફેવજિથં તેભ વિ.” (વસુ, ૪-૨૭). 
અપભ્ર“શ--“ઝા યપ્વીજી મુટુરી ચમ્વિત્રર અવળ,” (સિ, હે. ૮- 
૪-૩૯૫) 
જા ઝ.-“૬ુ'દહિ વાછ દેવકીય ચાલીય તિહિ' સરવર,” (”ખસામિ 
ચરિય-૭) 
છફ-ગસ્ય-જાતત-જણ-કર રૂપે આન્વો છે. 
હિ--આ પ્રત્યય અપબ્ર'શતો છે. (૪-ઉકારાત નર#તતિના નામને) 
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આ ઉપરાત જેદ તે તળ અનુગ તરીકે જૂતી સુજરાતીમાં અપ 
ભ્રશની જેમ વપમાતા જૅદ પ્રત્યય જાવ ભપર્યી ૨૧૬ થઇ ત્રાકૃત 
ડાંળમાજ વ્યુત્પન્ન થયો છે, તે પૂર્ટ બતાવ્યુ છે તળ પ્રત્યય ને નામ 
માથે મગધ રાખે છે ત્હેતી પૂર્વ પણુ ઘણી વખત વપરયેવો જડી 
આવે છે જેર પણુ તે'વી રીતે વપરાયેલો જડે ઢે 
ઉદા 
₹--ઉ) “મદનધ્હન છઈ એહરી ખ્યાતિ” (પ્ર ચિ) 

(૨) 'આામિનીરિ મુખગડૂષિ શાન્યા બકુલ વિકાસિ ” (કાદ ? 

₹* “હુરણુ અવૂરં યમણા જલ” (પિ પ્ર ૨-૨૫) 
૪--(૩) “ચાંપુક્ષા તક્અગ્ની કતી નિકલી સોવનમાવ ” (વ વિ) 

(૪) “વીણું ધરઇ કરિ દાહિ'યૂ, વાહણુ હ સલુ કમ? ( ,, , ) 
સ૩--(૫) “જેહ પમા કીધા મજ, તેહુણ્‌ તે પિણુમાડયુ કાજ ” 

(કા ગ્ર) 
(૬) “નહી પુસ્વ તૂ કેહુનણ પાડિ!* (સીતાહરણુે 
સ-(૭) “હ કીધુ સુગ્તાણુમ્યુ તાસ કઃ સ કલ? (કા પ) 

(૭) “તસ ઘગ્ણી ઘરિ માખી ર૪” ( , ,, 
છ--(€) “કાત્હ તણુઇ સપત્તિ ઇસી, જિતસી «ન્‍્દ્રહુ ઘગિ મ્હદ્વિ ” 

(કા પ્ર) 

* ઉદદાહર્ણુ 2-3 વગ્ચે “અરૂરા”ને દિ ગ ધુડ માણેમ 
અવ્નતર (રસ્તાનું) એમ કાદબરીના ટિપ્પણુમા છદીનુ માને છે 
પણુ વાસ્તિતિક રીતે તે શપૂર્ષ (હરાયુ) એ અર્થમાં છે લક્ષણા બ્યાપા2- 


થી “અડૂજાંઈનો અર્થ “હુગ્છુ' થાય જુગ “અડૂરાં પહિલઇ 
મુડી, જ્ગાલે જિણુ શ” સુલ્યતત્મ શ્રઉપઈ જક . 
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્-ઝ----ક-------------ક-- 

ગમસમી--આ પિશાશ્તિના પ્રત્યયો તરીકે જૂની ચુજરાતીમાં ૬, ₹, 
(30૪ છ હિં ઉપમત અનુગ તર્મકે મહિ ને સનાદિ વપગયેવા 
માલૂમ પડે ૪ આ બધા પ્રત્યયો! કેદ શામળતા વખત ગવી પ્રચા- 
મમા હેતાનુ જણાય છે હંમાચાર્ષ સુત ( ૮-૪-૨2૩૪ )મા ૪ તે ૬ 
બે પ્રત્યય માતમોના આપે છે તસિ-તજે આ ઉપરાત ઠ્રિ તે હં પ્રત્યયો 
જૂડામત નામ માટે વપરાતા “જ ઝિટિ ઘ*્યુ' (૮-૪-૩3૪૧) '“ટુછ 
દ્િિદ્િ 1૮-૪-૩૪૦૦) જા પ્રત્યધો લ્તિસ-ક્ટ-ટિં-? રપે પૂત અનુગ્વાર 
મણ આ કા છે સર્ઝતામના પ્રેત્યયો નામને પણુ પાલી ભાષાનાં કાળમાં 
લાગવા શરૃ થયા હતા ₹ ઊડી ૬-૬ પ્રત્યયો નતી ગુજરાતીમા 
આન્યા છે અપભરામાં અસ ૪ ૪દુબોલાતો જુઝા સિ હે સત 
૮-૪-૪1૧મા “વજા ત ૪-દુ-ટિં-ટજાસનાક ” (૫4) શબ્દ ઉપ- 
શના ૪૧૦ ચૂતમાથી મમી લેડાતો છે આ ગ્રમાણે આ ૪ છુ 
હિં, દ પ્રત્યયો લધુ-મૃદ્‌ ઉચ્ચાગાતા મામાન્ય રીતે £ મોળે પડે છે 

માહ્િમષ્તે-મગ્સે-વાસિ-શાહિ-મારનમાં રપે અર્ગાચીન ગુજમતીમાં 
આવો છે માદ્દિ-માહિં ન્નૃતી ગુન/મ(તીતુ દપ છે 

યજ્ઞાલ-મષ્યરે-મરતશાિ કરસારિ-સજઞાદરપે આર્તી પછી મઝામ- 
મુઝામ્, મેોઝામ શખ્દ થયા છે ગાથા મપ્તશતી (૧-૩) “સેક્ઝિ 
સસ્સનારસ્તિ” સટથા મપષ્યે અર્થમાં વપમો છે તેમજ “ પ્રાકૃતન 
કયા સત્રડ''મા પૃ ૮૦ ઉપર “મગ્સકાતમિ ' વપરાથો છે 
ઉદા 
₹--(૧) 1વિમત ગયુ ઘરિ આપણ ' (વિ પ્ર ) 

(*) 'જ્ઇ ૬4 નીચડૃવિ અત્રતરઈ તુ કિસિઉ પુષ્ય ૨૪ :”' 
( પચરીચદ્ર ) 
દૂં-(3) “સમમ્ત લદ્મી સસ]ોત્રી વચઈ ” (ગદર્ષ ૨૧-૭) 

(6) “તે ભાર્વિ ઉમ્તિ મ્હીવઝ” (ગદર ૧૭૬-૨૫) 
(0ર₹-(3 “ભૂમિ-માધડ નડી રીતઉ” (મદર્ન ર&-૫૮) 


વિભક્તિપ્રત્યયો પદ્ય 
(6) “અનેરઇ થાનકિ *ત.” ( ,, ૩૯-૧૫) 
પ૭) “તિિહિ જિ સરોપરિ ગયઉ.” ( ,, ૨૨-૨૪) 
(૮) “રાતિહિં *યક્ષ-દીપ ત્તણુઇ પ્રવોતિ કૃત પઉઊ કરતઉ 7 
દ 99 ૨૪-૩) 
(૯) “એ છવ સધલા બાણિ યીપૂ' રણહિં -થપૂ' રાપર, ” 
(મીતાકરણુ પ. ૪૮) 
(૧૦) “કાઠિ જલણુ ન્મિ, ધરણીહિ ત્રેહ, કુસુમિજિ 
પરિમિલુ ગારસિ નેહ, 
તિક્ષિહિં તેલ્લ નજિ, તાઢકિ નીરિ, તિમ તે 
નિવસઇ જગત ગરીરિ” (પ્ર. ચિ.) 
સ્ા૪-(૧૧) “પચવરી માંહિ પુસ્પ બિ આવ્યા. ” (સીતાઠરણુ) 
(1૨) “એઠ વિશ્રાહિ એક માછી તણાં કુલ...” (પથ્વીચ') 
સત્તારિ-(૧૩) “એક વાર રૃતયુગ મઝારિ સ'પત્તિ સુશલેક મઝારિ ” 
(વિ. ગ્રે 
(૧૪) “મૂર્તી છિ તેહ મહીંહ ભઝારિ.” (ફાદ. ૭૭-૨૪) 
આં--૧૫) “ચઆંયઇ નયણુ નિશાં ભરઇ, સાંભરઇ જિમ નાથ.” 
વ. વિ.) 
(૧1) “બડખડિયાં તિહાં માંગિ”' (ઉષાહરણુ) 
ધનેશાં?માં ર્હૅલા શંતું નિરાકરણુ ૧૩મા પ્રકમ્ણુના અ'તમાં 
કરવામાં આવશે. “સહા-[તિહપે)' રૂપને હેમાચાર્ય પાંચમીતું ગણે 
છે, તે વ્યુત્પત્તિની દષ્ટિએ વાજબી છે, પણુ અર્થની દષ્ટિએ 
રમાં : સાતમીને અર્થ છે. તસ્‍્નાત્‌ પ્રા. તમરા અપ. તરા જૂ. ગુ, 
સિટાં, “ઝટ હોન્નર તક ફોન્નઝ,” (૮-૪-૩૫૫૦ “અઘરો ફોન્સ 
“સામકં” (ભવિ. ૯-૧૬-૨) અહી' નવરો પાંચમીનું રૂપ છે. 
૧ 
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તા. ક. 
ખેવડા વિ ગ્રત્યયોઃ-- 

(૫) “જેતમાંહિનુ આતસ લેષ.” (મુ. ભા. મા. પુ. ૨; 

પૂ. ૫૦) 

(૨) “તિહાંતુ દછાર સીલાઈ.” (,, ,, મ. ૧૫૦૦) 

(3) “લાડુઆ માંહે થકુ'' ( , ,, ૧૦૫ ગ ૧૬૨૯) 

(૪) “ગીદજિતા 9દમાહિ યિકી ગહ. (સ્લ, ૧૬૮- 

૧૧, ગ. ૧૫૦૦) 
જળ-જેસ-દેસર? પ્રત્યય તરીકે 

આ ગ્રત્યયો અપભ્રશશમાં વપરાતા હતા. જે? પ્રત્યવ તે! જેન્ગ 
રૂપે પ્રાકૃતમાં પણુ વપગતે!. પરતુ પ્રથમ બૅ પ્રયયો સત્ર ૮-૪- 
૪2૨ પ્રમાણે મથમિનૃતા અર્થમાં વપમતા હોવાથી પૂર્વના નામ- 
સર્વનામને છઠ્ઠીનો પ્રત્મતપ લગાડવા પડતે।, 
ઉ) તળ--(મ્રયય તરીકે) 

(૧) “ટો તજિય પુનષિ જટો તળ રઝઝું” (મડર ૨-૧૩- 

૨૧) ” 

(૨) “સદુ તળિદ્રઢિં ટ્રિરિ્િ શાવરિઝિ” ( ,, ૨-૨૦-૨૦) 

(3) “સુમરન્વિણુ માથિર્તિભક મેરુ.” ( ,, ર-ર૬-૯) 

(૪) “શર ન મટર પ્નટો તમસ ખાખુ.” ( ,, નોધ નથી કશઇ.) 

આ પ્રમાણે તળ પૂર્વના નામ-મર્વતામને રો, છ દિ, વગેરે ૭ટ્ઠીના 
પ્રત્યય લાગતા. «ની સુજ-ાતીમાં ન્ય્કાર્ધી ખટીના ગ્રત્યય ગિવાય 
તળ વપરાતો થયે! ત્યારથી ત્હેને પ્રત્યય તરીકે ગણી શકાય, છતાં 
અપબભ્રશ તળના સ્વરૂપમાં કેરફા* થયેલો ન હોવાથી તે પ્રત્યય 
અત્યારે પણુ વ્યન્તદશાનો રૂલો છે જેર પ્રત્યયનું તેમજ સતઝવાનું છે. 


ગ્ભિક્તિપ્રત્યયેદ વ૧્લ્ર 

હવે નનૂની ગુજરાતીના પ્રયોગો તપાશી નિર્ણય ડમ્યિ ક કયાગ્થી 

આ ત્રણેય અનુસર્ગ-અતુગ પ્રત્યય તરીકે વપરાતા ચયા આ મનબંધી 
જુ. નરરમિહગનભાઇનુ શુ કહેવુ છે, તે જેઇગે 

(1) “1૯ ૯૫૩1૯5૭૫૦૫ સ્રીનતળર રિ 130 દૌડ 58116 પ ળા 1. 
લોલ)” ૯૦૫૭ દોટ ઇલન॥ાપા શ ઇઘદાાટ ૦ સળ “કાહોથના” 
૪. ૩ 130, 1105 તાદ ઉળઝ € ત 136 દલ પ1 
18110 ૦1 તળ 11૪૯ ભ્છુપણ દલા, પડ ૯૧૪1 5 (105 ? 
1૬ લટ 8૦ ડિદઇ 16 15 [0૧૩૦ ધૌદ ધડ પ પડ 001 
ન 110 110860800, શ8 પ 0016 18[]મ00 પીલા લૌ0૪૦૩ 
લ્જાણ £૦ ૯૫૦૫૯? (ગુ ભા સા પુ ૨, પૃ 4૫) 

(9) “દ પ1 0૯ સલ્લા દંકટસ્લ૦ળ દદ દાટ 1૧૦ રબ 
તળ ૫181016 પટ સ છેલ્છુપા કડ લાપ] ૧ પવા] ારેશલલ 
૫૧0૧0 (3. ૩ 1212) 800 ટ લાપ ધણા દોડ પડલ 
€£ સુ દણદધાણ ઈવા. £૦ દીલ 90૦ ૦ 000 ડેઈણિછુવં॥83 1 
0૦૧ કપ (1 3 1450), ઉલ 11૧ ૨૫૪[૩ 2881015 
11૫9 વૈત્રતળઝ (પશુ ગમિ ૪ર), ગુશ્તળઝ (વચન ટ મમસ૩) ૯ર ” 
(સ? પૃ ૯૭ 

(6) સવત 121૬ (જબઝામિચગ્વિમાં (૧3) મંમિહિત્ણણ, 
(૨) ધમ્મહતયુઇ, (3) મહાવિદેહતણુઇ, (૪) પુગ્વભવ તગ્તણુઇ (૫) 
વગ્સડતણુઇ, (૬) બાપહતથુઇ, (૭) અમ્હતણુઉ, (૮) લોયકતણુઇ, 
(૯) અણુદતા સુઠતણી (૧૦) નાગિહિતયુટ (મામાં ઉદા ૪ 
૯, ૭માં દ વપગયો નથી અસ્હુ છડીન હોવા ૭તા અપબ્ર રામા 
અજુ? તશા બપમતુ ) 

(2) મવત્‌ ૧૨૮૭ (ડ5વત્તગિગિરાસુી) (૧ મઘધહતણીય (2) 
ન્હવણુવિવે4તણીષ, (૩) તાસુતયુણ (આમા માત્ર ઉદા ૧મા ૬ 
વપરમમેો છે) 
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(૩) સંધત્‌ ૧૩૨૭ (ગપ્તક્ષેત્રિરાસુ! (૧) પરિમ્રહતણુઉ, (૨) 
શીશતષુઉ, (2) દિસિતણુઉ, (૪) જિુહતણુઇ, (૫) નંકત્રહતબી, 
(1) ભુવખુતણાં, (૭) બુવણુહ તણુઉ, (૮) શ્રાવક તમુ, (૯) 
જ્તિસારાષ્યુ તણી, (૧૨) શ્રીવીતરાગ તણી, (૧૧) જિનિવચન તણુઉ, 
(૧૨) દૂ'તાતણુઉ, (૧૩) શ્રાવકતણી, (૧૪) શ્રાવતતણા, (૧૫) 
પોધધશાલહતખુઇ, (આમાં માત્ર ઉદા. ૪, ૫, છ, ૧૫માં ટ વપરાયો 
છે, અત્યત્ર નથી વપરાયો.) 

(ઉછે સત્‌ ૧૩૩૦ (આરાધના) (૧) ઘહતણુ, (૨) તપતણુઇ, 
(3) આભ્ય'તર તપતણુઇ, (૪) અતરદ્પિતણા, (૫) સાત નરકતણૂુ 
(1) સસારતગુઉ, (આમાં ઉદા. ૧માં ૬ વપરાયો છે, અન્યત્ર નથી 
વપરામે।.) 

(૫) સવત્‌ ૧૨૪૦ (અતિચાર) (૧) હિ'માદિક તણુઇ, (ગ) 
ધર્માનુષ્ઠાન તણુઇ, (૨) જિનવચન તણુઇ. 

આમાં સોયે સા ટકા ટ્રહિત પ્રયોગ છે, અને છેલ્લી મે કૃતિઓ, 
ગઘની હોવાથી તે વિશેષ ગમમાણુભૂત ગણી શકાય. મુ. નરસિંહરાવ- 
શાઇ માને છે તૅમ સ ૧૨૩૦ માં વિરલ મયોગ નથી, પણુ તે 
પ્રયોગની સ્થિરતા થઇ છે, એમ ઉપરનાં ઉદાહરણુ ઉપરથી નેઇ 
શકાય છે, 


(૨) વેર્સ્-ઉત્યય તરીકે) 

જેમ જતો પ્રયોગ છઠ્ઠના ફોગટ સાથે અપભ્રહામાં થતો! તેંમ 
અતિમ અપબ્ર'શમાં પણુ તે'વો રીતે યતો. જૂની ગુજરાતીમાં «હેને 
લોપ કયારથી થયો તે નતેપ્મે. પણુ તે પૂજે થોડાંક અપશ્ર'રાનાં 
ઉદાહરગુ આપવાં ડીક પડરે. 

(૧) “પિનનારરો જેરી (“ત્સહર, ૨-૧૩-૨૦) 

(૨) સરો વડો જેરી ( ,, નોધ નથી 8૨૪) 


વિભક્તિપ્રત્યચે! ૧ૃટ્પ' 

(૩) “ જામટો વેરી વાળવતિ” ( ,, ,,) 

(૪) ઞછુ જતઈ ₹જાત્ટઇ (સિ. હે. ૮-૪-૪૨૨) 

(૫) “જુન્ટ્ટ જેસ્ઝ મળુ” (૮-૪-૩૭૨૩? 

(૬) “ઇઝ અનેલુ લઝ જેરઝ” (ભવિ. ૭-૯-૧૨) 
ઊથુ ને તર બન્ને ૭ટ્ટીનાં રૃપજ હોવાથી ખીને પ્રત્યય લાગ્યો! નથી. 

(૨) સવત્‌ ૧૩૨૭ (સપ્તક્ષેનિરાસ) (૧) મોના કેરી, (૨) જિણુ- 
ભબિ'બહ કેરી, (2) સાહામિઅકેરઉ. 

(ઉદા. ૧લામાં દ નથી એટલુજ નહી' પણુ અ'ગ બન્યુ છે, 
છેલ્લામાં અ કદાચ દનો અવશેષ હોય) રી 

(૨) સંવત્‌ ૧૩૩૧ પછી (મમ્યકત્વચઉપઇ) (૧) નાણુરયણ 
પરી. (માત્ર એકજ પ્રયોગ છે, દૃ વપરાયો! નથી) 

(૩) મવત્‌ ૧૩૫૬ (નેમિનાથ ચતુષ્પદ્કિ) (૧) ૭દરિતુ કેરા. 
(માત્ર એકજ પ્રષામ છે, ટ વપરાયે! નથી) 

(૪) સ'વત્‌ ૧૩૫૮ (માલિભદ્દકક) મહુકેરી 

આ પ્રમાણે જેરી પણુ પ્રત્યય તરીકે વિ. સ. ૧૩૫૦ ગૃધીમાં 
વપરાતો! શરૃ થઇ ગયે છે. 
(3૩) ઇછૃંત૩ઃ--પ્રત્યય તરીકે) 

આ અતુગ પણુ અપબ્ર'શમાં વપરાતો અને ત્ડેનો પ્રયોગ તન- 
જેર માકક પૂર્વના નામ-ગર્વનામને પ્રત્યય લાગી ચતો. 

(૧) “જત્યટ્રો દોંતી” (જસહર, સ્થળનિરદેશ્શ નથી કર્યો) 

(ર) “રવર દુતઝ નીસારિટ” (,, ,,) 

(3) “પિતસ્ો ટોતર.' ( ,, ,,) 

(૪) “જટા-સફા-જ્ટં ફ્ોન્સઝ આવજે (સિ. હે ૮-૪-૩૫૫) 

(પ) “જમ્ટ્ટ ફ્ોન્તટ માનજે ( ,, ,, ૨૭૩) 

(5) “લટો નથરટ્રો ેન્તઝ” (ભવિ. હ-૧૬-૨) 

(૭) “તર-સન્લ-સશ્ર દોત્તઝ સાનજ્ઞે (સિ. હે. ૮-૪-૩૫૨) 


૧૬ જૂની ચુજરાતી ભાષા 

(૦ “બદુ-મગ્સુ ફ્ોન્તઝ શદ્ઞો ( ,, ,, 2૭૬) 

(૯) “ગટ દૉન્તઝ ગામરટો ( , 3૮૦) 

ઉપવા ઉદાહમ્ણુમાં હમચદ્રાચાય દોત્તર પૂવે" વપમયેલા નામ- 
મુર્ચનામને પાચમી ગિભક્તિનુ ગહ ટે, અન્ય પ્રમગેતે ૩૫ હડ્ડીના 
છે માન અહં, તટ, જર અન્ય સથળે ૭ઠઠીના નટી ગણાય. કેટવાટ 
રૂપ ત2, તુઝ્સ, મઝ, જ, મછુ એ છ્ટ્ઠીના નત્પત્તિના દષ્ટિએ છે, 
પણુ 'ઝડ્રીનો પ્રયાગ પાયમીના અર્થમાં થતો ગએ દષ્ટિએજ ત્હેમને 
પાચમીના ગણી શકાય ખીંતત હ્ો-દુાળા ર્પતે બન્ને વિભક્તિના 
ગણી શકાય તેમ છે. વ*્છનુ ૨જ્દ્માં પાચમી છે ઇુને દો ચાય 
ગએસડલે બન્ને પ્રત્યય પાચમીના ગણી રાકાય 

આ દ્દોન્સટ ઉપગ્યી આધેવા સ્તર પ્રયોગની પૂર્વ અવધિ બાધડી 
નકામી છે તે પ્રત્વવ અપબ્ર"શમાથી અવિમ્ત વપમાતો આનો છે 
જસહગ્ચમ્ઊિમાના ઉદાહગણુમાં પણુ દૃતઝ અપબ્રરામાજ વપમયુ 
છે દવે તળ-વે માકટ આ દ તઉ'નો ગ્રત્યય તરીકે પ્રયોગ તપામિયે 

(૧) મવત્‌ ૧૨૬૬ (જખૂમામિ ચગ્યિ) (૧) સુમ્લોયલ તુ, (2) 
નીય4મ્ટતુ દગે પ્રધોગ પૈકી એડમાં પૂત ₹ વપરષેો છે, ખીન્નમા 
નથી) 

(૨) મવત્‌ ૧૨૨૪ (મપ્તક્ષાતેમસુ) (૧) નિયધમ્હિતઉ, (૦) 
નિયઘર ઘુતઉ, (૩) મૃવહુ'તિ (આ તણુ પ્રયોગ પૈકી એકેયમાં દો 
પૂર્વ આવ્યો નથા ડે 

આમ દુંલુ પ્રત્યય તરીકે વિ. સ. ૧૩૫૦ પૂજ વપમાતે! યઇ 


ગયો છે તે ઉપચત ગ. ૧૪૧૧માં પૂર્ઝના નામતુ અગ ચયેલુ 
પૃણુ મળે છે 








ન 
ઉ) “તિ કયા તા નીસસ્યા” (સદર્ભ, ૪૪-ર્‌ડ) 
[૨) “ફૂયા £'તઉ મિયુનુ તીસગ્ઉિ.” ( ,, ૪૪-૨૪) 


મડરણુ ૧૩સું 
વિભક્તિમત્યયો (ચાલુ) 


ગત્યર્થ ક્રિયાપદનતે યોગે સસેમી--રા બ કમળારાફ? 
ફેતિવેદીએ પોતાના મધ્યમ વ્યાડમ્ણુમા પ્રત્યય હૉય ત્ય્યા માતમી ને 
ગ્રત્યય ન હૉય ત્ય્હા સરકૃત પ્રમાણે આ'વે પ્રસગે ખીજ વિભક્તિ 
માની છે પમ્તુ નૂતી ચુજગતીના નીચેના નમના ન્તેતા જણારો 
% આ ક્રિાપદને યોગે સાતમી વપગઈ છે હાવમાં નહ્હા પ્રત્યય 
નથી વપગતો ત્ય્કા જૂના ગાતમીન્ય ₹ પ્રત્યયતે! મૃદુ ૧ યઇ છેતરે 
અ ર્જો છે અસ્કૃતમાજ “વને ત્રલઝ શાગુસત્ય ' વિભકિતક્રેરના 
ઉદાહરણુમા બતાવ્યા પ્રમાણે વને સાતમીમાં વપરાયો છે પ્રાકૃત અપ- 
બ્રરમાં પણુ તિભક્તિફ્રેમાં બતાવ્યા પ્રમાણે માતમી વપમાઈ છે. 
એટલે ગતયર્થ કિિયાપદને યોગે સાતમી વાપરવાનો રિવાજ સગ્કૃત 
સમય જેટલે! જૂતે છે. 


ઉદા 
૧ “વલી પાછએઓ દેવલેકિ ગિઓ.” (ગદર્ભ, હ૩-૮) 
૨ “૫૭૯ તે તદપિ કન્યાનપ ગમ તરિ ગિઉ ” (,, ૧૦૦-૨૨૭) 
ડ “આઠમ દેવલાકિ પુહુતઉ ” ( ,, ૭૧-૩૨) 
૪ શ'તેહનઉ પિતા નગરિ ચાલિઉ ” ( ,, ૫૦-૨૨) 
પ “મઉ વસતપુરિ આવિઉ” (,, ૪૫-૨૪) 
૬ “ભાર્યા ગ્નાતર્તી પીહુર# મોર્લઇ ” ( ,, ૪૩-૦૪) 
છ “બરેશ્ર જિનદાસસહિતુ ઉઘ્યાનવનિ પહુતઉ ” ( ,, ૪૬-૨) 
૮ “પુણ્યગ્ગ પાય્ણિ તે ગયા” (પ્ર ચિ ૧૧૦) 


ષ્િ 


“તિહાયા આવયા અમદાવાદિ” (વિ. પ્ર ૩૭૭) 


૧૬૮ જેની. ચુજરાવી ભા ભાષા 


આ ઉપરથી અનાદિ ૬ને! ષૃદુ થ ચળ છેવટે અ ર્લો, એટલે 
“તે પાટણ ગયા છે”, એ'વા પ્રત્યરહિત પ્રયોગ હાલ થાય છે. 


વિરોષણૂને વિભક્તિપ્રત્યય 

અર્વાચીન ગુજગાતીમાં વિટેષણુને ખાય ગ્રત્યવ લાગતા નથી. 
ગ્રત્યક્ષ રીતે ફક્ત તૃતીયા અતે સપ્નમીનો એ પ્રત્યય લાગે છે. આ 
સ પ્રત્યય વિશેષ્યના રૂપમાં મળી એકરૃપ થયેલો હોમ તો જ ત્હેના 
વિરેપણુને એ ત્રેત્યય લાગે. જૂની સુજરાતીદારા જ આ ગ્રિથોગ 
આવેલો છે. ઉદાહરણુ “પથ્વીચદ્રચરિત'માંથી લીધાં છે. 
ઉદ્દા. 

૧. “ધોયહિતે પાતે છાયુ” (તૃતીયા) 
“ઘૃણિ પરિ ભક્તિ કીધી,” (,, ) 
* “ખર્‌ઈ વાઇ લહરિ ઊચ્છલઇ.'' ( ,, ) 
“ઇસઇ નામિઇ કન્યા વર્ત્તઇ.” ( ,, ) 
ન “નામિ તુમ્હારઇ સ#ઇ તરઇ.” ( ,, ) 
* “વિમલ ગયુ'ધરિ આપણિ.” (વિ. પ્ર) (સપ્મી) 
“જીસુઈ દેસિ* ગ્રામ અત્યત અભિરામ.” (સપમી) 
* “તીશણિ દેસિં પહુદ્યણુપુર પાટણુ વત્તઈ.” ( ,, ) 


“તે વિ કન્યાનઇ અંતગપુરિ ગિઉ.” ( ,, ) (સ'ર્ભ. 
રે 


જી 


( છુ ન ડ# નત &* 


સતિ સસેમી' (ભાવલક્ષણા સપ્નડી) 


સંસ્કૃતની માફક જૂની-ગુજરાતીમાં પણુઃ આ રચના ધણી વખત 
નેવામાં આવે છે. 


વિભક્તિપ્રત્યયે ૧૬૯ 





૧ “જીણ દીઠઇ આણદ હોઇ' (પૃથ્વીચદ) 

ર “મઇ ઉટડ્ઠન્તઇ ગમગિ સઇ સુગ્વઇ [મશ મગ્ગ ” 
(પ ચિ ૧૧૭) 

૨ “મઇ છવતન્તઇ બખેટ્ડઈ મ ધમ્સિ અણુર૪ઇ, બાપ |! ” 
( ,, ૧૧૬) 

૪ જ્રેઘ્વિ વરિસતઇ મો? નાચઈ” (મર્દ્દ ૧૭૭-૧૫0 

પ '“તિલિ પરણીઇ પગ મોકલા, સુર સેવઇ મન સુદ્ધિ ” 
(ચિ ૧૩૦) 

૬. “પુસ્ષ ઘણીઇ પરણૃત્તઈ સ્ત્રી નવિ કરવી ભેડિ ” (નમૂતે) 

છ જુરિઅથુ કહુતઇ ગ્રમાદીઉ ઊ ઘઇ ” (મ દભ. ૧૭૭-૧૮) 

૮ 'એક વાર નવ” સેઘિ વૂઠઝ નદી પૂડિ આડી ” (મર્દ્ભ 
૧૬૫-૧) 

૯ “દણિ આવિયઇ અમ્હારઈ ધગિ લક્ષ્મી તણા યુજ હયા” 
( ,, ૧૩-૨૦) 

૧૦. “મુણુવ'ત આવિઈ ભક્તિ ન સાચની” ( ,, ૬૫-૨૬) 

આંકારાંત નામ અને ફૃદત 

(8) વર્ભ્માન કૃદ'તનુ” કંરૂપ--આ આ છડી વિભક્તિના અપ 
ભ્રશ પ્રત્યય ૪ ઉપ ,થી આજુ છે, તે અપબ્ર શના ત્રકણુમા બતાવ્યુ છે 
સસ્કૃતમા પણુ છઠ્ઠી વિભ્રક્તિતુ રૂપ આ'વૅગ્રસગે વપરાયેલુ નીચેના 
ગ્રયોગમાં જણાશે 

૧, “સામામક્વિન્યતાનાનાં તે દિ નો રિવા નતા”॥ ” (ઉત્તર- 
રામ ચમ્તિ) 


૧૪૦ જૂની ચુજરાતી ભાષા 


ર “સન્સ પરવ રવ દતા પર્વતો સક્ષલસ્ત્ર ॥ ” | મુદ્રા 
ગક્ષમ ) 


આને ગુજમતી અનુતાદ કરતા ગાકારાત રૂપ વપગશચે 
જ 'ગ્રાતાગાથી ચિ તાતા અમ્હામ તે દિગમો ગયા ” 
» “રક્ષસના દેખતાં નન્દ્ે પશુ પૅરે મરાયા ' 

૭ “વૅલીને પથારી કગ્નાં ગ્ડાણુ વાયુ ' 


“મા જતના જૂની ગુજરાતીના પ્રયોગ ઠ૭ટ્ટીના દ પ્રત્યય ઉપરથી 
દનો લેપ યણ આવેભા છે 


ઉદ્દા 


૧ રાન્યસૌભાગ્ત ભેપ્ગવતાં અવમરિ રત્નમજરી મહીધ* 
ઇમિણ નામિઇ પુત્ર જન્મિણ 7” (મદર્ભ ૧૫-૧૫) 
“મર્વસ પ્રજતા પૂજઇ મન તણી ર્લી ” (પૃથવીચ દ્ર) 
“માવ બોલતાં પડિઉ વગસુ ” (મીંતાહરણુ)ઝ 





ર્‌ 

૩ 

૪ ધ્સિઉ ડરતા આપિઉ આસે માસ” (પૃથ્ડીચ દ્ર) 

પ ભઝડસાગઃ છુડતડા તગ્વા તણુ ઉપાય” (હરિષધો ગ) 

૬ જુણિ પકિ નરિલરહૂઇ ચી તવર્તા લેપનઉ શુકવપ્યાન ” 
(મદ્ભ ૧૫૬૯-૨૫) 

છ “ર્‌ાયમ્હછ કુમરી તણુઉ સ્વરૂપ વિમાસતાં ઊપની આકાશ 
વાણી” ( , ૧૩૭૬-૧૮) 


૮ “ગતિ નહિ બૈઠાં ચભામાહિ ગીતશ નહી ચિત્ત” (શુ 
ભા, સા પુ ર, પ્ર ૧૦૯) 


હ “રખત્તાં લીધી હરી, ષમ ગગ્ડ અમૃત દ્િજરાજ ” 
(હગ્યિ ૧૭૭) 


વિભક્તિપ્રત્યયેો ૧૪૧ 











૧૦ “બૂહિન લેઈ પાઠ વલ, દેખતાં સવિ ભૂપાથ '' (હચિષિ 
૧૭૮ ) 


આ'વા પ્રયોગમાં સંસ્કૃતમાં તર્‌ ના રૂપ વાપમ્વા આવશ્યક હતા 
ઇવ ચિન્તસવસ તસ્ત ₹ઝની પ્રમાતા ॥ આ નાતના ઉપગ્ના પ્રયોગ 
છે મસ્કૃતમા તર્‌ તુ ષછીનું એકવચન લલ્ય વપગયુ છે, ફૃદ ત પણુ 
એકવચનમાં છે અપબ્રરાઝાળમાં કૃદતનું વિશેષ્ય એકવચનમાં ને 
કૃદ્ત બહુવચતમા વપરાવા લાગ્યુ પરિણામે “ઘૅલીતે પથારી ડરતાં 
વ્હાણુ વાયુ' જેવા પ્રયોગમાં કૃદત બહુવચનના અપ ગ્રત્યય ટ 
ઉપરથી મા રૂપે આવ્યુ, મે વિશેષ્ખ એકવચનમા ગ્શ્રુ બીજુ વણી 
વખતે વિશેષ્ય અષ્યાહૃત રહેતુ ઉદાઇમ્ણુ ન ૨ પ, ૮, હમા 
નિરૈષ્ય વપરાયું નથી, અને ઉદા ૧લામા “?ત્નમમજરી' શખ્દતે છઠ્ઠી કે 
ત્રીછમા લેઈ શકાય નીચેના અપ ઉદાહગ્ણુમા તના રૂપ નથી 
વપરાયા 

૧ “સતુભતવદતઇ ગળિત્રષય! જન્‍્નતષ્ટ્રો વિ રુન્વિટ ॥ ” 
(ભવિ, ૫-૧૧) 

2 “જ્મ સટાળ સભ્માળુ જોતું ૧ળદ્નિ વર્તિતઇ ૧૫ હોતુ 0 
( ,, ૧૨-૧૪૦ 

3, “ગુજ જરતટં જાઝુ ૫૩ તકુઝુ દતિષ ન હમું (નેઇન્દુ 
દહાપાડુડ) 

૪. “જ અળર્રજતણે ૬ર વિદાઝુ વરિતષિર સ્મળિ ઈશ્મઝુ માણુ.” 
(ભવિ ૧૨-૧૪) 

નીચેના ઉદાઢમષ્મુમા વિશેષણુ-વિમેષ્યના વચનમા ડરે? છે 


૧. “ન્ટ સવળો આડુ નિતર્રો; ટોર છેઝ લય્નહમે વિતે- 
સજ.” ( ,; ૬-૨૧-૬) 


૧૪૨ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
અઝ: ૭ ડ્--ડ્ડકડ 

૨. “અસ્ત છ્યું ઘસતરો તેટર જે વિ ન મિત્ત વરાણુ ગમે 
કઝ” ( ,, ૭-૧૧-૩) 

જૂતી ચુજનતીમા તે'નીજ રીતે પ્રયોગ થયા છે 
ઉદા 

૧. “મઝ જેઅ'તાં ચમ્યફૂ સહી, હરિ સમોવડિ કો મમગ્ય 
નહિ” (હગ્વિ ૧૪૭) 

૨. “આ તાહમી માતા, તઉ દેખતાં માચ્સિ ” ( ગર્દભ. 
૧૧૨-૩૩૭) 

(ર) સતિસસમીનુ કં ૩૫--આ સ માતમીના અપ પ્રત્યય 
દિં ઉપરથી ₹#-ઝ ચઈ આવ્યુ છે અહીં આ રૂપે ઘણુ સામાન્ય 
રપ પકડવા માડયુ છે, એમ લાગે છે 

“મગ્છતુ રિતેજુ નાતથળ ક્ૌળોવ્મૃત્‌' દિવિમ જતાં નાગયણુ 
ક્ષીણુ થયો 

“વસ્તિ તિચણિં થોવત્તફ શો થાખિન્નર પાછુ તર, ” 
(ભવિ ૨-૧૩-૧૦) થોડા દિવસ વીતતાં (મ્હારે) ત્હેને ત્ારી પાસે 
લાવવો આ'વી જાતના પ્રયોગમાં વીતતાં, વગેરે કૃદ તનુ* જે વિશેધ્ય 
છે રહેના સિવાય ખીન્ને કર્તા સુખ્ય વાકયમાં વપરાવા જોઇયે તે 
સતિ સપ્નમીના પ્રયોચનુ લક્ષણુ છે ટિંને બદલેટ નીચેના પ્રયોગમાં છે 

૧ “ઝ૧૫૫૧૪ યુઝઝ જરથિ તેટિં ૧૬ ૧૪ સમસ્વિઝ પરિિનિહિં ” 
વિ ૧૨-૨-૮) 

ચુજરાતી ઉદાઠરણુ--(વિશેષ્યના પ્રત્યયતો લોપ છે) 
ઉદા 

૧ “ણે અુભિક્ષભૂપતિ આવતાં જય ઢકકા વાજઇ. ” 
ઉથીચદ્ર ૧૩૪-૫) 


વિભક્તિપ્રત્યચે ૧૪૩ 











ર “રામ રોઅત્તાં રયૃ' વન; રોયાં પર્જતગૃગ” (સીતા* 
હગ્ણુ ર૯) 


૩. “વ્યાધ ગયાં દિસિ નેઇ ચ્યામ્.” (કાદ ૨૩) 
૪ “વૃદ્ધ થયાં દ્રિજ કેરે પાત ” ( ,, ર૭) 


(3) પ્રથમભૂતકૃદ'તનુ' આં ૩પ--આ રૂપ પણુ છડીના ૪ 
ના મામ્યને લીધે આવ્યુ છે સાતત્તત--માસો ગાતસ્ત વણ્સ-નહેને 
જનમ્યાં મામ થમો છે તે. “તાજુ સવ્યાયદો ૧૪૪ માણ દવી પરે 
જ્ાયદ્તે'' (ભવિ ૯-૮-૮) 


આ વાકયમાં અર્થ બડુવચનને! હોત્રા છતા ત્રણે શબ્દોમાં શુ- 
દે પ્રયય એકફવચનના છે. (ત્ટેમતે ગૌતે ઘેર આવ્યાં એક મામ 
(થતરે થયો છે ) અવી' ₹ પ્રત્યય નથી, છતા બહવચનના ૬ 
પ્રત્યયવાળા ર્પને લીધે ગેક્વચનમાં પણુ તે'જા પ્રયો્ર થાય ઝે. 
આટલા પૂરતુ મામ્ય છે 


(૪) અવ્યય જે'વુ' કરૈ રૂપષ--કરળ ઉપરનાં રૂપના મામ્પતે 
લીધે આ રૂપ આવ્યા જણાય છે આ'મા આ રૂપવાળા રદ તનુ' 
વિરોષ્ય મુખ્ય વાકયનુ કર્તા હાય છે. તે સૂતાં સતા વાચે છે. તે 
ઊભાં ઊભા વાત ડરે છે આ'તા જે'વા પ્રમોગ “તૂતી ચુજરાતીમાં 
થતા 


૧. “મહાત્મા બકા પુમ્તક વાચ7” (પૃથીચદ્ર, ૧૨૪-૧૨૦) 


(૫) નામવુ' છટ્ડીના બ ડુવચનનુ" ર૫--આ રૂપબ વ.ના 
અપ્‌ ક પ્રત્યય ઉપન્થી આવ્યુ છે રત રૂપ તૈયાર થયા પી 
પણુ ટ્‌ ( અતુસ્વામ પાછળ જતાં અવચિદ રહેલો )ે ચાવુ રહેશે 
લેવામાં અવે છે અ! રૂપ અગ તરીકે પણુ વખ્માય છે 


૧૪૪ જૂની ગુજશતી ભાષા 





૧, “પ્રદિ વિદ્ઠધી રવિ ઊગિઉ ની'દ્ર ગઈ નયણાંહ.” (વિદ્યા 
વિ. ૫૦) 

૨. “હ'સાંતે સરોવર ધષ્યાં પક ઘણાં ભમરાંહ. ”“ (સીમ 
ચોપાઇ »ે 

૩, “સહિયાં મિસિ બાહર વસ% તે સુસીલ કિમ ઠુન્ત ? ” 
(નમતો!) * 


૪. “અણુથી'તઈ ઘરિ આગિ લાગઈ, પશ્રૂઆં ખૂટઉ કાલ.” 
વિ. પ્ર.) 


(&) નાન્યતર બ'ડુવચનનુ' છાં ર્પ--સસ્કૃતમાં અકારાંત 
નાન્યતર જાતિનાં નામ માટે પ્રથમાં તે ઠ્તિતીયા બહ્વચનને। જાનિ 
પ્રત્યય હતો. ્રાકૃતમાં આનિ ને અપબ્ર'શમાં સારે કે સટ વપરાતા. (સિ. 
હે. ચત્ર ૮-૪-૩૫૩) શાદ ઉપરથી ગુજરાતીમાં ખહુવચનનું રૂપ 
આવ્યુ' તે શરૂં ઉપરથી મરાડી ખહવચનનુ' રૂપ આવ્યું. 

૧. “પરિદ્વર્‌ વસ્તિણયાર્ર્‌.” (૮-૪-૪૧૯૭ 

૨. “શાયદ છોગરો સોમળર્‌.” (/૮-૪-૭૬૫) 

“ અવમસિવરિઓટે.” (૮-૪-૨૫૮૪) 


“જૂ મેન્સ અર્િ-ઝઝીરે જારિમળ્નરં સટ્સ્તિ, (૮- 
પે) 


અદદ કયાં વપરાય તે આદ કયાં વપરાય, એ જતને! વિવેક હું 
ધારૂં છું કે થષો નથી. પણુ નત્હાં % લાગતે દાં આક તે વિતાના 
નામમાં અર પ્રત્યય દશે. 


વિભક્તિપ્રત્યયે ૧૪૫ 
ક 
ઉદા પી 
૧ “ખેડાં ખાંડાં પડયાં જાજાયાં ભાવા મીગિણી ગ્યારી ” 
(કા પ્ર) 


૨ ધ્પુણ્યછી ષરીપ વપ્ન સામ, પુણ્ય) પદિરીઇ મોતીઢાર ” 
ઊ ગ્ર) 

ડ “લોચન નિદછ #* દેખૂ, તુઝ રેંટાં વીચ !” (સીતાહરણ) 

૪ “પાટુ માડી, કાપડાં નઈ નવગ્ડગ ઘાટ” (પ્ર ચિ) 

પ “પૂગી રુલી મન ચિ? હૂં એ, જણુ દી” બડા 

જૂજૂઆં એ” (પ્ર ચિ) 

(૭) કાળવાચક અવ્યયનાં આં રૂપ--ડમણા, પ્હૅવા, વ્હેવા, 
વગેરે કાળનાચક ક્રિ વિ મા અનુસ્વાર ભળ્યો છે તે ધણુ ડરીને 
નાન્યતમકળતિના મહુવચનના ર્પતે લીધે હોવો જેપ્રયો “હુમણાં'મા 
અતુનામિડ નને લીધે અનુમ્વાઃ ભળ્યો છે, બાઈના બે શખ્દો 
મૃળ 1વિગેષણુ હતા પ્રધજ-જર્ટામ”-વટિઈઝ-પઠિલુ (મ વ પહિવા) 
“વ્હેલાં'તુ અપભગ ૩૫ વહ્ત્ઝિર થાય છે તે વ્રયષન ઉપ૨થી દ્િભાંવ 
પામી ખીન્ત ૧ને. વ થઈ આવેલુ લાગે છે પ્હેલવ્હૅલુ'. પ્રથમ ૫ નો 
લોપ ચતા બનતુ ₹”પિટ્#” રૂપ જૂની ગુત7રાતીમાં વપમાયુ છે 
“એટલા વાના હહ્વવિહલ્લ બેટાહ્‌ઇ આપિઆ ” (મદર્ભ. ૮૪-૨) 
તૅમજ ' ઉકએમમાવકહાણુ4૭પ્પય ' મા “હઠ7વવિહ?વ' રૂપ વપ- 
ગયુ જે, આ પ્રમાણ વિશેષણુના બ વ ના ૩પ રળે કરી અગય 
તરીકે વપરાવા લાગેવા છે 

(૮) વૃત્તીયાંત શળ રૂપ--આ રૂપ તૃતીય બ વ ના અપ 
[હ ગ્રતાયતો ટ કે ₹ થછ બન્યુ છે, તે ત્રીછ પિભક્તિ તીચે 
બતાવ્યુ છે 





૧૬ જૂની શુજરાતી ભાષા 
(હ) સાતમીનુ' છાં રૂષ--આ રૂપ માતમીના અપ, પ્રત્યય 
હિં ઉપમ્થી આકામત નામના થાટિં ઉપમ્થી માદા થઇ આવેલુ 
છે સ. મમાવા અપ શમાટિં જૂ ગુ ₹માટ-ગભા રૂપે આવ્યુ છે. 
જાસિ-૧૬-કાટ-જોં, નવનાસિ-મવળાટ-“નયણાં% માટિં-માં રૂપ જે'વી 
રીતે ખન્યા છે તે'વી રીતે આ રૂપ સુ!તમીના રિં ગ્રત્યય ઉપગ્થી 
આાન્યા છે 
મુ તુવ સાહક આ રૂપતે ગ. અન્ક-સિસ્ણ માં લાગતા 
મૂ ઉપમ્ના સામ્યતે લીધે થયેવા માતે છે. સુ નમ્સિહગવભાળ 
એમ્હતે પાચમીના રૂપ ગણે છે પરતુ મ્હને આ રૂપ માતમીતા 
લાગે છે. ન્થ્હા નામ ૬કામાત છે ત્ય્હા ટિંતો ₹ થઇ ૬₹ ઊડી જતા 
શાન અનુમ્વા? અવશિષ્ટ ર્હે છે 
ઉદા. 
૧. “રખે જવતઉ જે પરાવજ્ઞાઇ છતીઇ ૪4૪.” (ક્યાગતન 
સમુચ્ચ4) 
૨ “એક આગાની છાયાઇ વીમમઇ ૭૪ ” (સદભા, ૧૬૭-૨૫) 
$ “રાત્રિઇ મમાણુતી ભૂમિકાઇ ગિઓ ” ( ,, ૧૬૪-૭) 
૪. “તિહા ટૂકડી પર્વતની ગુરાઇ,, ચઉમાસુ રહિઉ ૭૪.” 
(સદર્લ ૧૬-૧૬) 
પ “ગસભ્િ ચડાની તીશઈ ભૂમિકા લેઇ ગયા.” ( ક ૧૬૩૭-૨) 
૬ “તીણિ વેલાં ન ઊડઇ કેગ્ણુ ” (પથ્નીચદ્ર) 
૭ “મન પૃથ્ડીચદ્ર અનઇ સોમદેવ રાજસભા એકદા બઇડા.” 
(પથીચદ્ર) 


૮ 'નેયા આશ્રય મરી નઈ થાનક રક્ષમ લશ આવિઉ,” 
ઊીતાહગ્ણુ) 











પ્વ્ઝઝઝડ 





વિભક્તિપ્રત્યયો વૃછ્૭ 











૯. “વસુદ્યાં હરિ ધણા વિખવાદ, સાગર મેલ્હેશિ મયાદ.” 
(વિ. પ્ર.) 

૧૦. “તે ભવસાગર હેલા તરઇ ” (હરિવે. ૧૫૧) (માતમી 
“ ત્રીજ) 

૧૧. “બીજી ભિ દોહિલા ધાટ, પાતમાહ માગઇ આ વાટ,” 
(કા. પ્ર» 

૧૨. “પુણ્યપ્રસસા પુહુર્વિ કરી, પદ્મનાભ પ'ડિત વિમ્તરી ”' 
(કા. પ્ર.) 

૧૩, “ચકર્વા્તે યે પૌરવા, તાસ પુત્ર પુહવિઈં ગ્રમિદ્દા.”' (વિ. પ્ર. 
૪૮) 

૧૪ “પુત્ર ઉપર્‌ આનુ બહુ હેત, કુલ્યો જિમ વરખા રતુ ખેત ” 
(શામળ) 


૧૫. “વેલ્ઞાં ભોજન વેલાં જ્ઞોગ, વેલાં લાભ્ટ ગવિ સયો.” 
(વિ. મ. ૨૭૨) 

આ જતના પ્રયોગ જૂની મરાડીમાં (તાનેશ્રરીમા) છે. અને ત્હેને 
ડા, ભાણડારકર સાતમીમા ટિં ઉપરથી વ્યુત્પન્ન કરે છે. (ભાષણ પૂ. 
૨૦૪) સલ્સરં-મરઝ-માથાસ્ટિંગ્મામાર-ગાયા-આ કમે આ રપોતો 
વિકાસ હાવો ન્નેઇયે. 

૧. “તવાતે શામ્ટી સાયા મુગુટ જર ” (સાતે ૧૨-૨૨૧) 

૨, “વરી દિ્વ્યાંગન ટોય સોડ્રાં.” (તાને. ૬-૪૫૮) 

૩. “વરી ગહૃતછી છાં પરત.” (તાને. ૯-૨૦૩૦) 

કૃ 





૧૭૮ જૂની ગુ“રાતી ભાષા 


5555:---ડ-ડઝ------ડડડ-------- 

ઉપગ્ના ચુજમાતી ઉદા ૫-૬મા “તીણુઇં! તે “તીણિ' વિશે 
ષૃણુ માતમાના છે (સ સસ્તા) માટે વેલાં' અને ભૂમિકા” 
વિમેષ્ય પસુ માતમી ઉપમ્થી આતના નેપ્મે 

વૈતાવા-પ્રા વઝાર-અપ વત્નરિં-નનૂ ગુ વેસાર્‌ ને વેતન 

મૂમિકાવા-પ્રા મૂંમિજાટ-અપ મૂધિસટિં તૃ ચુ મૂંશસિકાટ ને 
મૂમિવા 

ગ્યાદિ ધાતૃને યોડ ચતર્થી 

ગસ્કૃતમા લય પાતુતે મોગે ચોથી વિર્ભાકેત વપરાતી ફ્રે જજ મળ 
સેચત | પ્રાકૃતમા ચતુર્થીને મદલે ૭ટ્ટી વપનતી, તેથી અપભ્ર શમા 
પણુ ૭ટ્દી વપમતી 

૧ “જ જેવવટળદ્ઞો ન માય” (ભડિ ૧૧-૩૨) 

૨ “અ તુમ્દ્ટ 32૬” ( ,, ૧૧-૩૨) 

૨ “લરબ્લણાવણ સ૬ વિ ત રદ” ( , ૧૧-૪) 

૪ “વારામવિ ગ્યુ રિ જ્વટિંગ અ સળ ₹નઇ ” ( ,,૧૨-૫) 


આ ઉપ*્થી ગુજરાતીમાં પણુ રચતુ, ગોઠંવુ, ફાત્વુ, ભાવનું, 
ગમકુ વગેરેને ષોગે ચાથી વિભક્તિ વપરાય છે “ફાવવુ' સ માવ 
ઉપમથી આવેલુ ઉપગ્ના પ્રયોગ નેતા લાગે છે 


તા ક. 
શાકાગંત રૂપ-(સાતમીનુ ) 
લષી રૂપ નત ઉપમ્થી આવ્યુ તે અન્યત્ર બતાવું છે ત્હેતે 


વિભક્તિપ્રત્યય્રો ૧૪ 











ચોગે પૂર્ત નામ પણુ સાતમીમાં સુકાય 


૧ “ઝએક વા? તેઢની દયાં લગ ચોરે ખીછી સ્રી આણી 
ઉદ્મ ૧૯-૨૧) 


ઉપમ્નુ “દૃયાં' સાતમીતું રૂપ છે સ્થાદ-૬૧ા 


આકફારાત નારીશનતિના નામ જે'વા કે દ્ાગ્કા મથુગા વગેરેમાં 
આવેલો અનુસ્વાર પણુ માતમીના રૂપ ઉપગ્થી સામાન્ય બની મૃગ 
શખ્દમા પણુ તે ચાલુ ગ્લો 


૧ “દ્વારકા નગરીઇ બતદરેડતા મેટાતુ બેદએ। માગગ્ચદ્ર 
કુમાર” (મદર્ભ ૮૧) 


૨ “પોષ4શાલાં જઇ ચઉવિહાઃ અણુમણુ નિઇ' (મર્ત્ભ 
૧૧૪૭-૩) 


૩ “ેગિ કરી પુડૂતુ લડા” (હશ્યિ ૧૩૧) 


ધોળકા, ધધુફા, વડેદદગા, વગેરે શબ્દોમાં સા ઝમ ન આ વે!? 

«તુ ડામ્ણુ-આ સ્થળા શા માત ન્હોતા મૂળે તે ઝકાગત હતા 

* ધોળકુ ધધુકુ; વડૅદરૂ, વગેરે પાઠથી હિદી ને ફાગ્સીની આગ થી 

તે આકાગાત બનવા છે મારે ધોળે ધધુકે, ગડોદરે એમ ગાત 
મીના રપ થાય છે 


મડરણુ ૧૪સું 
ધાતુઓ 


ગુજરાતી ભાષામા ક્રિયાપદના ધાતુએ અનેક રીતે આવ્યા છે. 
ત્લેમન! સ્વરૂપનો વિચાર કરવાથી ત્હેમના અર્થનો ચોક્સ ખ્યાલ 
આવે છે, સસ્કૃતમાં નામ કૈ વિશેષણુ ઉપરથી ક્રિયાપદ બનતાં હતાં. 
શુ ઉપરથી રૃક્ષાયતે, તહળ ઉપરથી તદ્ળાયતે, પર્વત ઉપરથી વર્વતી- 
જોલિ, તેમજ લઘુ ઉપરથી છઘૃમવતિ. આ'વી ન્તતનાં ક્િયાપદો 
ગ્રજરાતી ભાષામાં પણુ આવ્યાં છે. કર્મણિ ભૂતકૃદત ઉપરથી પણુ 
ક્ાપદદોના ધાતુઓ આવ્યા છે. સસ્દૃત કમિ રૂપ ઉપરથી પણુ 
અકર્મક ક્રિયાપદ ગુજરાતીમાં આવ્યાં છે; તેમજ બૈ શબ્દો બેગા 
થઇને સકીણુ ક્રિયાપદ પણુ ગુજરાતીમાં વ્યુત્પન્ન થયાં છે, વગેરે 
કીકત નીચેનાં ઉદાહરણો ઉપરયી જણાગે. 


(8) સસ્કૃતનાં કર્તરિ રૂપ ઉપરથી પ્રાકૃત, વગેરેના નિયમો 
મુજબ આવેલા ધાતુ-- 
૧, કરોતિ-ર-કરે-કર. ૨. જિસ તિ-હિશર-લખે-લખ. 
3, મળતિ-મળદ-ભણે-ભણુ. ૪. દ્રતિ-ટ્રટ-હરે-હર. 

(૨) સંસકૃતનાં કર્માણિ રૂપ ઉપરથી પ્રાકૃત, વગેરેના નિયમો 
મુજ્બ આવલા ધાતુ-- 
૧. રણતે-શ્સ્સર-દાઝે-દાઝ. 
૨. (પૂર્‌) પૂર્ષસે-પુઝ્તર-પૂજઇ-પૂગે-પૂશ- 
૩. થાશતે-વત્રફ-વાજઈ-વાજ-વાગ. 
જ. મર્વતે-મગર-ભાજઈ-ભાગ. 


ધાડુએ ૧૮૧ 





ષ્‌ 


દ્‌. 


૧૦. 
નજ 
૧૨. 
૧૩. 


જ 
૮. 
દદ 
૦ 


ન ભૂસ્તતે-લુગ્સર-સઝે-સઝ- 
સૂયતે-સુર્તર-સજ્ધ-સજ 

* રરતે-વિસ્નર્‌ દીસે-દીસ. 
છમ્યતે-મ્મરૂ-લાભપધ્-લાભ. 
- વશ્યતે-વરફ-પગે-પાચે-પચ. 
શુભતે-રુગ્સર-દૂઝે-દૂઝ- 
મમત્યતે-મમ્તર-ગમે-ગમ. 
થખતે-વગ્સર-બાઝે-બાઝ 
સ્ન્યતે-ઝન્મફ-ન્‍તમે-નમ. 


૧૪. ઝન્યતે-ઝય્વદ-જવે-જવ. 


૧૫. 
જ 
૧૭. 
૧૮. 


કષ્તે-સિલ્લફૂ-ખસે-ખસ. 
પૂષતે-ધુઝ્ઝર-પૂજે-ધૂજ. 
છૃઘ્યત-ઘક્નર્‌-ઘાસે-ઘાસ. 
નિહ્છાતે-નિવ્વર્રૂ-નિભઇ-નભ. 


ઉપર્‌ પ્રમાણે ધણા થાતુઓ કર્મણિ રૂપ ઉપરથી ગુજરાતીમાં 


આવ્યા છે, 
ઉદા. 


અતે પરિણામે ઘણા અકરમ તે રીતે બન્યા છે. 


૧. “હિમ પડતઇ ન્િત્મિ દાઝ આક.” (પૃથ્વીચ ૪ 
ર. “ગિત્તિઝ વુસ્ઝ વગુરજુ તિત્તિસ વાઝ વમારિ,” (કુમાર. પ્ર. 


૧ 


૧૧ ) 


“ણુ પરિ કોઈલિ કૃજ્ઇ; પૂજદ* જુવતિ મણોર. ” 





# “પંદરમા સૈકાનાં ચરર કાત્યો” માં પૂ'જઇ' રાબ્દ છપાયે! છે. 
પણુ શુદ્ધિપત્રમાં “'પૂજઇ' છે. મુ- નરસિ'હરાવભાઇ ગુ. ભા. સા. 


પુ. ૨. પૃ. 


૨૭ ઉપર પુઝ (11૯11) ઉપરથી નામ ધાતુ ગણે છે. 


કદાચ પોથીમાં પૂંજઇ' હોય તો તે 'કૂ'જઈ'તે લીધે આવ્યો! હોય. 


૧૮૦ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


(વ વિ ૧૭) 
“વિમવમ તિ પ્રગી મન મલી ' [વિ પ્ર રક૩) 
$ “ઔ એઔ વજ્જન મવ સખ [ગ્ર ચિ ૧૨૦) 
મા“ ઝાવગ બેરી વાજિયા રે, માજિયા ગહિંચ નીમાણ 
(ઉષાહગ્ણુ ૮૯) 
સુટિસગા૩ વિગોજ સસ્ઝદ ” (ભવિ. ૧૧-૧૨-૪) 
જમ કરડિ ભાજઈ” (પૃથ્રીચદ્ર ૧૦૬) 
“જોમ તિહા માડયો ગગ્રામ, ભાંજિડ ટક મયનુ તામ, 
ભાગ્યું કટક નતણિ બૂપાવ, ઉથ્યો ભડ તાહિ કગ્તાલ ” 
.(વ પ ૮૯) 
છ 'ઝુનમપુભમમળન્તુમો દીલાલ ” વસુ ૭૨) 
“તે નડિ લભ્ભન પાર ” (મીતાહમ્ણુ ૬૨) 
“હનમન્ત કહિ, લાભવા કરૂ અપા?” ( ,, ૬૮) 
) “પચુ ચરુ માહિ કમા? ” (ઉષાહગ્યુ ૯૩) ( વશ્જતાશ- 
' વસ્ત ઝ-પચુ) 
“છુટો વીકાણુ મ સત્તર” (ભવિ ૯-૨-૮) 


“માહરઈ મનિ એહ નિ મતિ ગમઇ, આદરીઉ નવિ 
તનિઇ ક્િમઈ” (વિદ્યાવિ ૧૦૦) 


૧૦ “દીર્ઘ રોસ ન બજ્ઝક” (પ્ર ચિ ૧૦૦) 





૧૩ “હૈમાચાર્ય સૂત ૮-૪-૧૩૬મા “સનો ઝા-ત્તશ્તો ' જ્નન્‌ 
ધાતુના સમદ ને અમ્મર એ'વા ગે રૂપ આપે છે આ 
છે*લુ રૂપ,કર્મણિ હોય તેમ લાગે છે, કાગ્ણુ સૂત ૮-૪- 


૧૪ 


૧૬ 


૧૮ 


ધાતુએ।ા ૧૮૩ 


--:54455555--ડ5--:5 મભ વેડા ૫:-. હ કયબ્ય' 





૨૪૪માં દૃન ધાતુના કર્મણિ રૂપ માટે ૬*મર ને સન્‌ 
પ્રાતુતા રર્મણિ રૂપ માટે લમ્તટ આપે છે, અતે “ ટ*્મર । 
દુન્તી'થર્યે '' [| ૬શ્તર રૂપ ડર્મણિ હે!વા ૭તા દસ્તિ-ડત2િ 
અથમા વપગય છે, તે'વુ ઉમર વાતિ'ક લખ્યુ છે તૅમજ 
વરસ્ચિ પ્રા પ્ર ૮-૪૫ “ફૃન્‍્તેટ્ન્ન” સ્રતમાં તેજ નાત 
જણાવે છે ટન્તતેતુ ત્રા ટર ચાય તેષીજ રીતે ઝન્જતેનુ 
ઝમ્૬ થાય આ મામ્ય ઉપમ્થી “ જામ-ળમવુ ”ને 
કર્મલિ રૂપ ઉપગ્થી યુત્પન્ન ચયેલુ માન્યુ છે જે તે 
સામ્ય ખોટુ હોય તો ત્હેતે આ યાદીમાંથી «મી કચ્વુ રહયુ 


“સૂત ૮-૪-ર૪ર પ્રમાણે ચિ, વગેરે ધાતુએાતુ કર્માણિ રૂપ 
વિદ#્પે શ્ય, કુવર ષુવ્વર, વગેરે થાય છે પણુ આ 
બધા ધાતુઓ સ્વગત છે, ઝન ધાતુ સ્વગત નથી ચિતું 
શીવતે ચાન પછી પ્રા સિવ્વર રૂપ થાય આ'તા સામ્યતે 
લીધે અગ્તેતુ પણુ ખીજુ રૂપ ઝટ થયુ હોવું જેઇમે 
તે ઉપગ્થી “જનલુ 'કિવાપદ આ યુ આમે કૅરી જવી છે 
ઘૂ ધાતુ માટે હેમાથાર્ય સૂત ૮-૪-૨૪૨માં ધુથ્નર ને 
ધ્ુખિત્રર્‌ રૂપ આપે છે પણુ પૂવતે રૂપ ઉપરથી ધુઝ્ઝટ રૂપ 
મામાન્ય રીતે ખની શકે છે રામ્ણુ તે સસ્કૃતતું ખર્‌ પ્રતિ- 
નિબ છે ન્યાકરણુકા? મામાન્ય ર્પની ખ્હાશ્ના રૂપને ખામ 
નેધે, એટલે હેમાચામે? આપેના રૂપજ વપમતા તે ખીજ 
નથી વપમાયા, એમ કહો ન રાકાય, તેમજ થદુઝક સૂત 
પ્રમાણે બીશ્ત ર્પતે પણુ અવકારા છે 

'નિભકુ"' 8 નભવુ*? ક્રિયાપન (ઉત્કટ ધાતુ ઉપરથી 
બન્યુ છે મ ધાતુ સકર્મક છે, “નભકુ' અકર્મક છે 
વર્‌ ઉપગ્થી કર્મણિ રૂપ કહત ચાય, ને સિમ્‌ ગાથે મિ₹ 


૧૮૪ જૂની ગુજરાતી ભાપા 





ળતિ થય પણ્‌ આ ધાતુતા પ્રાકૃત રૂપ નિલ્સટટમાં ગ'પ્રગા- 
મણ્‌ નથી, તૅમ થતુ પણુ નામનિશાન નથી છતા કર્મણિ 
અર્થમાં તે ધાતુ 4ણા ન્તૂના વખતથી વપમતો આવ્યો 
છે. ડદાય પ્રાકૃત રૃપ «ર્તમિ રૂપ ઉપગ્યા ન્ુત્પન્ન થયું 
હાય, ને જમ ટમ્નર કર્મવાચ્ય હોવા હતા દન્તિ અર્થમાં 
વપમરાતુ તૅમ આ રૂપ કર્તવાચ્ય હેવા છતા કર્મણિ અર્યમાં 
વપરાયું હોય મુ નમ્મિહરાવભાઈ આ ધાતુતે નામધાતુ 
માને છે [ચુ ભા. મા યુ. ૧, પૃ ૨૬-૬૯) 





૬ પ્રાકૃત-- 
૧. “સો મદે દુદિમકત જરિય્ગહતો શિચિસણ છત,” (કુમાર. 
ગ્ર. ૩૩) 


૨. “મમવ | દ્તિમજાજ રેટ તિવ્ગટ્રદ ૧ર વિનાટ્રાદ ? ' ( 
# 2૧૦) 


૩ 'મિરિમિમ્વ સિલ્વઇર્‌ તવોતન્ન ?” ( ,, ,, ૩૧૪) 
૪ “જણેન સનો સિગે અસિત્ગણતા ૧ વધુના સતય 1 
સુજઃઝસિધળપન્તમિ સાસ્સીસે નવા મમ” ( , ,, ૨૦૫) 


9? 


2 અપજ્રરા-- 
૧. “સ વોજિમર સુ સિચ્વ્સ્ટ.” (સિ હે. ૮-૪-૩૬૦૦ 


ર. “ટટ સુર્ય જાતુ તિટ્તસ્ર માણું વત્તિયર સત્ત ઓ નો 
સથળ ” (ભવિ. ૧૨-૧૩-૧૨) 


ર “વવણુ થરેર્‌ નમુ વિય અતર જિમ બિસ્તર માણું સ્જંસિર ?” 
(ભવિ ૨-૭-૩) 


પધાડુખે1 


પ્રાકૃત ઉદાહરણ બીજમાં નિવ્વટર રૂખ જે કર્તરિ લાગતુ હોય 
તો ત્યાં ₹ ને બદલે સિ પ્રત્યય *ેધયે. “રેટ' ત્હેનો કતા છે શાખ્દ્માં 
નતિક્રેર ચયો છે અપભ'શ ઉદાહરણુ પ્હૅવામાં વોઝિઝટ રૂપના ન્ેટાનું 


સિવ્વટ્‌૬ રૂપ પણુ કર્મણિ છે 

(3) જે ધાતુઓમાં વિકરણ પ્રત્યય મરત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે વળગી 
રહ્યો હોય તેવા ધાતુએઃ-- 
* ચિતોતિ-ચિળર-ચણે-ચણુ ૨ તુનાતિ-સુળદ-લણે-લણુ 


૧ૃ 
૩, શૃનોતિ-ભુનર-સુશે-સુણુ ૪- ઘુનાતિ-ઘુળફ-ધુણે-ધુણુ 
પ. જ્નાતિ-ગાળર-#નણે-શરણુ ૬. મૃતિ-નરતર-તાચે-તાચ 
૭ 
૮ 





ગુષ્યતે (શ. ૪) શુગ્સર-ખૂઝે-ખૂઝ 
- શકુશ્યતે-કુગઝ્સર-સમુઝે-મમઝ શ / 
૯. મુષ્યસે-સુન્સટ-ઝઝે-ઝૂઝ ક 
૧૦. સ્તિશતિ-શઝરફ્‌-ખીજે-ખીજ 
આ ધાતુઓમાં ળમાં ન પ્રત્યક્ષ રીતે, ને ચ, જ, ઝમાં ચોયા 
ગણુનો ૧ પરોક્ષ રીતે-ત્હૅતા કાર્યરૂપે ટકી રહ્યો છે. 


(૪) નામધાતુએ।--નામ ે વિગેષણુ ઉપરથી આવેલા ધાતુઓ 


૧. પવછ-ધેળે-ધોળ ૨ 1પત્ર-ચીતરે-ચીતર 
૩. શત્ય-સત-માલે-મધ્લ ૪ જળઇ-ક્ટૂં-કડે-કડ 

પ પૂર્ત-ધુત્ત-પૂતે-ધૃત ૬. વીત-વૌસર્‌-પીળે-પીળ 
છ. પળ્ય-પાલવઈ-પાલવ ૮. જીર્જ-રય્મ₹-ઊભે-લેભ 


૯. દ્રૌટ-વરટ-પઉટઇ-પોઢ “કે સ્તન્ત ધાતુ પ્રણુવ્ત-પજુદ-૫ઉઢ 
૧૦. યત્ન-૫૨-વકાઇ-વકાય ૧૧. પ્રશ્ન-ધુમાઈ-ધુમાય 


૮. “ઊભવુ”' ક્યાપદ અત્યારે કાક્યાવાડમાં વપરાય છે. પરતુ 
«હેને પ્રયોગ પ્રાકૃતકાળ જેટલે! ન્નૂતેઃ છે. 


૧૮૬ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


---:. 5... ----------------ડૃડૃ 
૧, “શોનાત્તુકે વત પિત્ત વિ સન્પેટિં ૩ગમન્તિ ”* (ગાથા 
મશ ર-ક૧) 








#* ઉપગ્ના ગાથામપ્તશતીના ઉદાહમ્ણુમાં ૩યમન્તિ ને જખ ઉપ- 
ર્થી યુત્પન્ન કર્યું છે પણુ ગસ્કૃત છાયામાં “કઝર સહન 
આપેલુ હોવાથી તે રૂપ મ. વટટ ઘાતુના કર્મણિ રૂપ રર ઉપરથી 
છાયામાં વ્યુત્પન્ન કર્યું છે. પણુ ૩પવે ઉપરથી રસમ બતે તે શક્ય 
લાગતુ નપી ભાતે ઝ્સ ખતે વ્મ ન યાય 

“પ ૧. “ઝરરાસ્તિ વિત્રાદ શવશ્ર. (ગાયા ૩-૭૫) 


ર, “જજર્સરેશ લુસ્ટ્રમાળે ” (વસુ ૨૫૩-૧૭ ) (સગ્સનતો 
યુગ્લ થઈ ) 

6 વે ખીજે વાધો અન્વેટિં રૂપ ગબધી આવે છે તે ત્રીછના 
ખબહુવચનનુ રૂષ હય તેમ લાગે છે, કાગ્ણુ ફિં પ્રત્યય પ્રાકૃતમાં તીજ 
માટે બહધા વપમતો છ્જવેઃ તિછસ્તિ (૩સ્મન્તિ) નો અર્થ ખધ 
બેસશૅ નહિ, તે અર્થમાં તો સ#પમો સસ્કૃત છાયા થવી ન્નેઇયે 
એટલે લન્વેટિં $પને માનમીનુ ગણુવુ પડશે. પણુ સાતમી વાસ્તે સુ 
ગ્રત્તય બહુવચનને! છે. માતમીનું [હિં વાળુ રૂપ હેમાચાયે” નાધ્યુ' 
નથી પણુ અન્યત્ર પ્રયોગ ઉપરથી જણાય જે 'ે ટં પણુ માતમીનેો 
ગ્રત્વય છે. 

૧. “જઝર્‌ સાર અતિ થઇુમાળો.” ( વસુ ૩૬૭-૧૬) 

૨. “અળુમવાલુ તાવ અસે પીર.” ( ,, ૩૬૬-૬) 

&. “સો તે સચિમ્ન વાવર વરિરિતિ સિ” (વસુ. ૩૧૪૭-૨૫) 

વળી નીચેના પ્રયોગ ન્નેતાં ટં સાતમીતે। પ્રત્યય હોવાની ખાની 
થાય છે. 


૧. “તુમ સિ મે વાને; વિષતરી.” (વસુ ૨3૩૬-૧૫) 


પાત્ુએ। ૧૮૭ 


ર “પિક્તેવિશુ ચરર પનોરૃળર ૬૬ ઝમેનિ પાટામિઝ ઘળફ ” 
[ભાવિ ૭-૩-૧૦) 

૩ “૩૩ડ્મિય ૧૬ પુદ્નેડ ત્ત્રામક અદો ફઝ પુછુ વ જાટ શદ 
પિસ” (ભિ ૭-૪-૨) 

૪ “નમ થમ્હિ ઉબ્ભિય નય ગૂરી ખેહ તેડી અગ ૪ ' 





(પ્ર ચિ ૧૨૫) 
પ “તુક ઉપગરિ હો મહુમહણુ! આ ઉબ્લિઉ ક?્વાવ ” ( , 
9 ૧૧૯) 


૯ “વોદ' ધાતુતે સુ છુવ સાહેન (કાદ પૂર્ભાગ પૃ ૨૪૯) નિવર્‌ 
ધાતુ ઉપરથી વ્યુત્પત્ન કરે ડે “જત સિવચનમાનલ્ય ચસતિ અત્તો 
મળ ” જે'વો વિશ્વ પ્રયોગ થાદ્ાણુષ્ર થની ભાધામાં થયે! છે, 
પછી થયેનો જણાતો નથી નિવશત ઉપમ્યી નિવનફ થાય સિ 
ઊડતા વઝર્‌-પાજ યાય તે ઉપરથી “૫૨ઢ' «(1 રીતે વ્યુત્પ 
થાય તે સમઝાતુ નથી તૅમ આતે] પ્રયોગ જૂતી ચુજમાતીમા 
નોનામાં આવ્યો છે ત્તાનેશ્રરીમાં “ઝરી વછુરુરળ દોય શકા ” 
(૮-૬) જૌ રરો વછુ્ટહયા વે ' (૮-૧૮૫) 'સરિતા 
વછુરેં' (૧૧-૫૫૨) પદુઃ વપચયુ છે તે ઉપ*્યી ₹ ઉત્તરે 
૨ “પુશ્મે વાળેહિ વિષમ આરત ( ,, ૨૭૦-૦૨૪ 
અડી અલ્યાળુ પ્રનિષુ નેં વાટ્વો અર્થ છે લ્તત્વે સહ્ઞન્તે ને 

હ્તો તસિઇન્તિમાં બડુ અર્થ ફરતો નથી ઊનટુ ઉપમેન નિરક્ષર 
ગમતુષ્યો! હોવાથી લ૪ન્‍્યનો અર્થ ડીક પડગે એટલે ર-મસ્તિ ને ઝુ 
ઉપરથી વ્યુત્પ્ન કરવા વાધો નથી વળી “વાર્ગનદ્યટનયો' માં 
રમને સનમ ક ક્રિયાપદ તરીકે નોધી ર્મેટ રૂપનું ઉદાહરણુ આપ્યુ 
છે એટલે પ્રાકૃતમાં ઝં ઉપરથી બનતો ર૪ તપગતે! એ દષ્ટિએ 
જોભવુ 'નો કાક્યારાડી મયેગ ગકાગ્યુ છે 





કનક 


જૂની ચુજરાતી ભાષા 


ખગતા “પઉટ' રાબ્દ યઇ રકે અયના કૌઢ-૧૪૪ ઉપગ્યી છમાં 
નો દ પા૭ળ ખગઞતા વછુટ થઇ શકે એટવે ન્ય્હા ચધી પ્રાકૃત 
અપભ્રશમા ત્હૅનુ રૂપ (ધાતુ તરીકે) નોધવામાં ન આવ ત્ય્હા 
સુધી “પોહ' ધાતુ ક્રૌટ ઉપમ્યી કે શ્રજુત ઉપમ્યી આ મો, તે 
નકકી કમ્વુ ઉચિત નથી 


ઉદા 
વ્‌ 
ર્‌ 


“૩[તિઇ સિષ્યાઈ પઉઠી” (સદર્ભ ૧૧૧-૧૧) 


“રૃવદૂષ્ષ વસ્ત્ર આભગ્ણુ પહિમની પઉઠ્ાડિઉ ” (સર્દ્ભ 
૧૦૮-૧૬1 


(પ) પ્રાચીન સ્જ્તન્ત રાતુએ। --જે મગ્કૃત કર્માણિ ભૂતકૃદત 
ગ્રાકૃત કે અપભ્રશ કાળથી ધાતુ તરીકે વષભાવા લાગ્યા તે'વા 
ધાતુએ-- 


ન .:« «હ ૦ ત્ઇ ત્ક 


₹ન-સમફ-લાગે-ગાગ 
અમ્યેલ-અન્મિક્દ-ભિડઈ-ભડૅ-ભડ 
શુઘ્જ સુતકર્‌-સુકે-સૂક 
વિષ#-3િઝુટટ્‌ વઠ્ટે-વદ્ટ 
જઇ-વટર-કાટે-કાઢ 
સ્યુત-યુતકફ-ચૂફે-ચૂક 
કિ્-પત્ત-વન્ર-ધાવ 
ચમાયત-ગામય-મા૧ટ૬-આવ 
સત્રત-૩૪-ટ-ઊતળ 
સિત્ત-સિસ્-તિષ્વ-સિ્વર-૭ીપ 
છુમ-છિતત-સિન્વર-છીપ 
સુસ્તઝઇ-મોભલ્ઝર-મોકન 
થુત-મુત્ત-મેલ્ઝ્ર-મેવે-મ્હેલ 








૧૪. વોગિત-સોરિવ-ઝોર્ટ-જેડે-જડ 
૧૫ ત્રમૂત-વરત્ત-વરુસ્સર-પ્હોચે-પ્હાચ 
૧૬ કાસ-સવકરટ-મકે-શક 

૧૭ 1સિત--ગત્ત-ત્તિપ્વ(-જપે-જપ 


આ ધાતુખો પ્રાકૃત કે અપભશ ડાળમા વપગતા હતા ભૂત- 
કાળના ક્યાપદ તરીકે તે તે વપરાયજ પણુ અન્ય ડાળમાં વપમય 
ત્ય્ઢારે ધાતુ તરીક પ્રયોગ નકી થાય પ્રાકૃત, વગેરેના અભ્યામ 
વધશે તેમ તેમ આ'વા ધાતુઓ વિશેષ નક્કી થશે 


હ્ઝે 


દા 
૧, નો જ્લરઝ વટાવિમટ્‌ ઝોં છમતટ મિશ્ર” (મિ હે ૮-૪- 
૪૨૨) 


ર્‌ હેમાચાર્ય સૂત્ર ૮-૪-૧૬૪ “શતા યસ્મિથ “મા મહૃનમથ્‌ 
ધાતુતે માટે સસ્મિઇ આદેરા આપે છે પમ્છું આ વામ્તવિક 
આદેશ નથી બન્ને સમાન અર્થના છે, એટલુજ. પરતું 
હેતો ગ્રષોગ ગ્રાકૃતકાળ જેટલે નતો છે મી ખીમ્મ 
“ભીડ' શબ્દને ગમ્યળ ઉપમ્યો વ્યુત્પ્ન કરે છે (પુ ૩ 
$ ૨૨) “ભડશુ-ભલીડવુ' ભીડ, આભડટેટ, અભડાડુ', 
વગેરે બમ્વેત ઉપગ્યી આવ્યા છે મી બીમ્મ “અભડાવુ'' 
ને બમદ્રાયલે (યુ ૩ ૨૪) ઉપગ્યી વ્યુત્પત્ન કરે છે 
“મલ્મિટ' રાખ્દને ડો ભાષ્ડામકર “અમ્વેત' ઉપરથી વ્યુત્પ્ન 
કરે છે (ભાષણો પ ર૨૯) શસ્મિક્ટ-મિરટ-મટ્ર-ભડે- 
શડ-એ પ્રમાણે છેનટે 'ભડવુ'' આવ્યો છે. 


૧ “સનમોલઈતિ શનતસ્મિઝસિ મહિમ થય સેથથા” (કુમાર 
પ્ર ૪૦૬) 


૧૯૦ જુની ગુજરાતી ભાષા 


૨. “મય મત્ત? ચત્તતનટ ગો થાદિતિરદ દસન્તુ.' (નિ છે 
૮-૪-૩૮૩) 
૩. “ઝો ૧૪ સફદ ૧૫૩ રમ ” (ભવિ. ૧૨-૮-૧૩) 
૪ “અસુગ્નઇ આગણિ દલ મેલ્યા, ભિડયા અસુર સુર 
ગાત્રિ” (ઉષાહ ૯૧) 
પ “હમ્હિમ્ના કીકવડા ભડિયાં, ખડહડિયા તિહાં માગિ” 
(ઉષાહ ૯૦) 
“અભડાવુ''મા “અ' ઉડી નથો ગયો તે કર્મણિ રૂપ છે. 
૩ બૂક ધાતુ અવાચીન ચુજમાતીમાં વપરાતો નથી. «હેને બદ્લે 
કર્મણિ રૂપ “ગુકા' વપરાય છે, પણુ પ્રેમાન દના વખત સધી 
તે વપગમો છે વિશુવ્ક ઉપચથા “વઝકવુ” હાલ પણુ વપરાય છે 
૧. “મુજિ વિળદેર્‌ લુગિષિટ અવે સુઝે વત્મ,” (ગિ. હે. 
૮-૪-૪૨૭૦) 
“વસ વિણાસ ન હિય સમાઇ, સૃકી જિમ ઉન્ઠાલઇ 
“૪” (પ્ર ચિ. ૧૪૦) 


૩ “નઇ વહમાણી સઘણુજવ સુકઈ “યર્‌ તવાય.” (દૃહા- 
માતૃકા ૪૨) હ 


૪ “મુખ ગૃકિ નિ ધૂજિ દેહ '' (કાદ, ૨૩) 

પ જીવ્ઠા સૃકક માગઈ નીર” (હન્યિ ૧૨૬) 

૬ નિશ્ચામે માગર સૂકે.'' (પ્રેમા, નળાખ્યાન કડવું ૪૬) 
૪. “મરુ શવિદેસ જોવિ નર રુટર'' (ભવિ ૧૮-૧૧-૧૧) 
પ. “તર થાફિઝળ રસમ્સિર વસોર્વ સુટ ” (પ્રા કથા ગ્રહ ૩૦) 
$ “મા સદવિટ્કચ્મ સુસ્ત લિ”.(વસુ ૧૦૩-૨૭) 


૨ 


ધાતુએ। દ્હ્વ્‌ 





છ. “લાય રપ્વરિ તળુ પરર્‌ તરિ ઘટ ર્વળાર્‌.” (હે ૮-૪-૩૩૨૪) 
“આવ” ધાતુ મ સાથત ઉપમ્થી આગસ-શાવઝ કે સાયઝ 
ઉપ*થી વ્યુત્પન્ન થયો! છે ૧ શ્રુતિતા અદી અમત થાય છે તે 
પ્રાકૃત કાળ જેટલે ન્નૂતો છે, પણુ ત્હેનો માત્ર વર્તમાન કૃદત 
તરીકેતો પ્રથોગ નોધ્યો છે અપભ્ર શમા તે ત્હૅેના ઘણા ઉદા 
હગ્ણુ વર્તમાન-ભવિષ્યકાળના મળે છે એટલે આને પ્રાચીન 
સતાન્સ ધાતુની યાદીમાં લીધા છે 

ચષફત-- 

૧. “ઝઝેનીમો બાવતેળ વર્તાતો કનો” (વસુ ૪૩-૨૧) 

૨ “જેસ્છર આવત વિશ્વ વિમાન,” ( ,, ૩૩૬-૯) 

૩. “આાવન્સસ્સ થ પતિનો સર્ણા વિદશ મર્થમ્મો” (પા 
કથા મ. ૯૧) 

૪ “તધ મણ થામ્લાણો આવન્તેળ ૬૧મો માસિ” (પ્રા કથા 
મ ૮૮) 








અપભ્ર'શ-- 

પ અન૩ ૧૪ત્સટો ૧મ્મિટો આવર આવ” (સિ હે ૮-૪- 
૪૦૦) 

૬. “ઝર ન સુ સવર્‌ ટૃ૬ વશ વાર્‌ અટ્દોમુદુ સુગ્સુ ' ( ,, ,; 
૩૬૭) 

૭. “ઇડી કર્મ દૃ વિ સ શ્રિ થત્સ વરિન્ઝઝ જાર ”' (,, 
» ૪૨૨) 

૮. “વિઝ જ્જ સુગ યત્તરી સાઉ ૧તરર પરુ” ( , ,, ૪૩૨) 

હ “અરિ અતિ સર કાડર્‌.” (શવિ ૧૯-૫-૮) 


૧્હૃર્‌ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
ડ્ઝ્ઝડડડડ્ઝડડૃૃૃૃડડડડૃૃડડડડડડૃસૃૃૃૃૃૃ 
૧૦. “આવણછુ ૫૬ સળવિળુ લાસ્ઝ,” ( ,, ૧૦-૩૨-૫) 
૧૧. “ઝટ અન્ન પળુ એવણુ ઇવ.” ( ,, ૧૦-૧૩-૬) 
૧૨. 'વધૂવત્ત 3 છેવિણુ નાયડુ” ( ,, ૧૦-૧૪-૫) 
૧૩, “જર્દિમિ વિષિટિ સોવિ આસેસ્.” (ભવિ. ૮-૧૨-૩) 
૧૪, “ર્‌િ તીતમર્‌ દય આવેલ ( ,%, ૮-૧૭-૨) 
જૂની ઝુજશતી-- 
“ક ૧૫. ઇસિઉ* કરતાં આતવિઉ આસો મામ.” (પૃથ્વીય'દ) 
૧૬, “સતતણુદ ઉ્લાસિ અપવ્યદ આવાસિ.” ( ,, ,, » 
ઉપરતાં ઉદાહરણુ જતાં જણાશે ક “આવ ધાતુ અપબ્રરમાં 
વપરાયો છૈ, ને ભૂતકાળના રૃપમાં 'ક83* કે 'આરઝ' વપરાયું છે, 
જયાત ઉપરથી વ્યુત્પન્ન કરતાં ને જ કરવો! પડે છે. ગાન લૈતાં 
શઆવગ-સાય8 રૂપ બતે છે નતી ગુજરાતીમાં ભૂતકાલિક “આવિઉ' 
રૂપ વ્યાજળી છે. “આવ્યા રૂપ અર્વાચીન છે, તે તે લહિયાની 
પોતાના જમાનાની ભાષાને લીધે આવ્યું છે. 

હ. “શહે ૪ પર રાઝ િસ્ટેમિ.” (ડુમાર પ્ર. ૪૦૧) 
જુગા સિ. હે મૂત્ર ૮-૪-૩૬માં જસ્ઝાજ ધાતુ. તે પ્રેરક રૂપ છે. 
પર'તુ મૂળા રૂપે પણુ વપરાયો! છે “વળતો ય સયુર્ઝસ ગસિય.” 
(વસુ, ૧૩૦-૧૬૫) 

“ઝટ ચર્તિ સાળા રત ચળ બ ધત કિત,” 
(જસહર. ૧-૨૨-૧) 

૧૦. “છીપ? ધાતુને હેમાચામે' સત્ર ૮-૪-૨૫૫માં સિજ ધાતુના 
કર્મશિ રૂપ તરીકે નોધ્યો છે સ્તૂનું રૂપ સિસ્હ જે. શિશ્ચરે 
ઉપરથી કિવ્તર થઇ ચક્ે નડી તે માત્ર સિસ-વિત્ત-સિષ્વ રૂપે 
વ્યુત્મતસ થઇ શકે. એટલે આ સ્તન્ય ધાતુ છે. ડર્માથિ ભૂત- 
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કૃદત ઉપગ્થી ધાતુગા બને છે, તે તાત પ્હેની યૂરોપના વિદ્દા- 
નોએ તુવનાત્મક ભાષાશાસ્ત્રના અભ્યાસથી શોધી કાઢી તે વાત 
હેમાચાર્યના વખતમા ન્નણુમા ન હોય, એટવે અમુક ક્રિયાપદનુ 
અમુક પ્રડામ્નુ રૂપ આ'વુ થાય, એ વાત માન નોધે; તે રૂપ 
શ રીતે તે'વુ થયુ તે ન નોધી શકે એ'વા કેક્વાટ ક્િયાપદો 
હેમાચાયે* નોધ્યા છે જે વાસ્તવિક રીતે સન્સ ધાતુ છે આઇવ 
ઘાદ્ત્ત-વાહ સિર (૮-૪-૨૫૩૨), નાર-આારત-ગહર'# (૮-૪- 
૫૪), છ્ઢીત-પત્ત-પેત્તટ (૮-૪-2૦૫૬ , છુષ્ત ઝ્ત્તિ-છિ”વર્‌ (૮- 
૪-૫૪), તેમજ ક્રમૂત-વરુત્ત ઉપગ્થી ત ધાતુ પછ (૮-૪- 
૬૩)ને વછુન્ય (૮-૪-૩૯૦) 


પગ જોસ્ત્સ્ટ' અપભ્રશમાં વપરાયું છે “સો ૧2 માતદ મોજ”ટિ” 
(ભવિ ૯-1૬-૨) 

૧૩. “રૂઝ સિંતતુ વિનાઇ મિસ્તિઝ ”' તેમજ ૯ મા ધાતુના ઉદાઠગ્નુમા 
પિત 

૧૪ “તા વિકિ ઝોરુગિ ૬૪ વટ્ટ નાથિ | સુતેન્ઝ (કુમા પ્ર 
૪૩૮) “જ્ોઞિઝિઝ” ( ,, ૪૨૪) સિર ( , ૨૨૦) 


૧૫ “વઝુ્' ધાતુ હેમાચામે" સત ૮-૪-૩૯૦ “મુ: વર્જાબો દલ “મા 
નોધ્યો છે આ વન ને વરુશ્ ધાતુતે મુ નગમિહગનભાઈ પ્રાક્- 
પત્ત-પન્ત્ત ઉપગ્થી વ્યત્પન્ન ડરે છે પ્રથમ ધુ ૧, પૃ ૩૩૭, ૨૪૦ 
૩૪૪ ઉપમ ત્હમણે પદતિઝ-પહાત્યુ-પહાચ્યુ ઉપગ્થી પ્હાસ 
ઘાતુતે વ્યુત્પન્ન ર્યો હતો એટલે ભૃતકાળનો ફઝ લાગ્ગા પી 
ધાતુમા ત્ત ઉપગ્થી ચ આવે, એમ જષુ!”યુ હતુ. તે કમને પડતે 
મૃકી પુ ગ, પૃ “૩ ઉપર સનો ચ જ થઈ ચંકે, એમ જણાની ₹ન 
ગ્રત્યની આટ ઢાઢી નાખી, એ વ્યાજબી કયુર આાડવહે 
નૃ૩ 


૧૯૪ જની ગુજરાતી ભાષા 





જે ઈ ચ ના આઠમા ચક મા વખાયો ત્હેમાં વછવ રપ વષરાયુ 
છે તે ઉપમ્થી તેએશ્રી માને છે કે વ્રત વન્વ આડમાં મૈરા* 
મા થયુ હતુ “ગાથાસસરાતી” જેષ્ઠ મ ના તીશ્ન ચકામાં 
મચાપ્ન થતી ત્હમાં પણુ “વરુજ વપમચો છે “ઝવણ્વન્સ' (૫ 
૧૧) ટીકામાં શત્રમ્વન આપ્યુ ઝે આ અર્થજ વ્યાજબી છે 
“મહ્મિન્ટગમ્તિ સવદષ્વન્ત ' “ પૃથ્વી ઉપ? કાડ કરી નદી શડતો” 
એમ અર્થ છે, તેમજ “માના ઘછષ્લસ્તિ” (ર ૪૧) શ્વાતા 
દ્રમગસ્તિ ટીકામાં આપે છે અહી પણુ પ્રાષ્તનો અર્થ નથી 
ગેટવે વદુષ્વ પ્રમૃત ઉપગ્થી આવ્યો છે વળી ત્રાસ નુ પત્ત રૂપજ 
અપભશ ડાળ સધા રહુ છે, ૧રુત્ત યયુ નથી જ્રઝમૂ ઉપગ્થી 
હેમાચાર્ય વરુસ્ષને વયુત્પ્ન કરે છે, તે બામત સુ નગ્મિહગવ- 
ભ્રાછના બે વાધા છે (પુ ૨, પૃ ટ૩) (૧) મુત વર્વામો દુન્ય-” 
મા હમાયાર્ય માત્ર ક્ર સિનાયતે! પૂ ધાતુ આપે છે પણુ પ્રખૂ 
દ્વોય તજ પર્યાપ્તિતો અર્થ આવે, એટલે તે સમઝી લેવાનો છ 
સૂત જેમ બને તમ ટક હોતુ જેધયે, એ વાત આ વાધામા 
વીમરી જવાય છે બીજુ સન ૮-૪-૬૩ “જ્રમૌ છતો થા” .ક'મા 
ત્રનમૂ સ્પષ્ટ આપેવો છે તે ઉપમ્યા પદુષ પ્રાકૃતમાં ને ઘછુસ્ત 
અપભશમા ત્તેયાર ચયા (-) પ્રાળ્ત-વત્ત ઉપમ્થી 'પ્ડોતુ ' ને 
*"ષ્હોત્યુ' બન્ને આવી શકે છે, «ચ્હા? છન્‍્યની અદગ જ ડાહપનિક 
ને બીતપાયાદા? છે હેમાચાર્યને ખમ? ન હોઇ શે કે તહેમના 
કાળની ઉત્ત? ગુજરાતીમાં 'પ્ોત્યુ' રૂપ ઉત્પન્ન થવાનુ છે * 
વલ ઘાટ 110 1૧1૫ 11115 11 0 
કાયણો 13 ભાવી પાડ, 
13) 110 પ રબા વરુન્ય 1૧ 30 1૯૯૦૫1૯ [ઢા દાદો ભ 
1 110 ડાઉ ૫ ભા ॥8 010 છો 95, [00331013 1લા1૧૦ પાઉેદ પ 
ધા 16 15 [01001 11008 દ્ર [0011૫૯ ૦ મૂ, 116 810013 
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ઘાત્તુઆ ૧૯૫ 
આ બન્ને તાધા વ્યાજબી લાગતા નથી ખરી રીતે પ્હાથ 
વાતુને। વિકાસક્રમ?” નામના છુડ્િપ્રકાશમાં પ્રગટ થયે રા (જુના 
૧૬૩૩૨) લેખ પ્રમાણે પ્રથમ કમૃત ઉપમ્થી પજત્ત (૧) ૧૬૧ 
(ગ) ૧% ધાતુ આગા ત્હના ઉપગ્થી ધ્વનિગામ્યને લીધે પ્રાત્તના 
પલમાં વન્‍્ચે જુ કતિ ભળીને સ ને! 2 પણુ થમો આવ્રાસ- 
પત્ત-પનુત્ત-પડડોતો પ્હાત્યો તમજ મામ્યને લીધે વરચ# ઉપગ્થી 
પ્હ્રોચ્યુ ર૫ આવ્યા પ્હત્યુ રૂપ ઘણુ અર્નાચીન છે 'પ્ઝોત' ઉપ 
મથી ક 'પ્ોચ'તો ચ અશિષ્ટ જણાતા ત કે ચ નો ૧ થ) “પ્હો ? 
ધાતુ પણુ આગ્યેો. 
વળી “કૃમારપાલ ચરિત્ર”ના સ્ત્રાક (2-૨૧), (૮-૧૫) ઉપ 
ગ્રા જટ્તતગો તે અપ ઘદુત્તરઝની ગસ્કૃત છાયા હેમાચાવે* વોતે ક્રળ્ત 








પમ લમા ઊપ) ડોદર દી. ર વણા ૭ “૦ ૩૦૧૨] (પ્રમૂ-ધ૦ 9૯ 
100૫ભ[11,% 0૦ ઇટ 1010 ૦ 10 પરત, વાઉ લાત ધ૦ 
10106] 13 3106 પ0ાજુ 111[0[% ) 


(1) 110 જ્ત 3 પત (10 પ્રાપ્ત) ૫11111 8૮૯૦1115 [01 
પર ત 1 છાત-ષ્રાત્યુ (00]) પ પણી પડ (ઉ પટ ચ ]॥॥1 
જેોત્તિઝું કક ૫ 811101૮100 ણ 115 ૦9૧ પલ ટાડ 11 દસ્ત 
દઉ સ 15 1118ના પાર ઇવજ્લાલ્ક 0? ૬૦૫૭૦ [લા 
“ળા પ પડ 006 0૫૦૦૮૯ દ? 11100 ઇર વાલો 
€લાઇપા1€ડ ઊંદલણ 11, (૫11 30110 10૫૫૦ “ત્ય ૫5૦ 
૩૦૩૯ દીલ 125% દ વેલા 1૦1 10 પ્રતત ઊપ દાવ 
ઊ1 13 £પ૦0 331૫8 1 ઝાલા ૩ પદ (તા) પા છોૉત્નુ 
૧010૧6૯૩ પ્રાવ્જ 01016 લોલ્વા 1; ધપા 8113 ઘાકપિરાપં રીવેલ્ડાી 
પ૯ છુસ્ક 1101 2 ૧ (પ) 10111 10 ]લ્પ॥જ 19૧૯. 0 
10 %ંલટ' (યુ જા ગા કું ર જ ૩૩) 
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આપી છે, એટલે તે વિશેષ વિશ્વાસપાત્ર ગણાય, એમ મુ. નરસિ«- 
રાવભાઇનું રુ. ભા, સા. પુ. 2, પૃ. ૧૩૨ ઉપર ફહેવું છે. આ 
બાબત જણાવવાનુ કે તે ૬ૃત્તિ હેમાચામે" પોતે લખી નથી, પણુ 
શ્રોપૂણકલશગણિઃ વિ. સ. ૧૩૦૭માં લખી છે. વળી (૮-૧૫ 
ના પદૃત્તઝ ઉપર ભૃત્તિમાં “મ: દ્રા"૧: નન” છે. તે પણુ મદિગ્ધતા 
રજૂ કરે છે. એટલે આ ઉપર બહુ વજન ન રખાય, છેમાચાર્યના 
વખતમાં માનિયે ક જ્રાવ્જ ઉપરથી પદુત્ત થયુ” હતુ, પણુ “ઝોડવણેના 
સમયમાં પ્રાજ્ત-વત્ત-પદુક એમ વિકાગક્મ છેવટનો થયે હતો, એ 
વાત માન્ય 'થતી નથી 


પ્રવ ધાતુના 1'૦ 00 $1010, 0 11૫૧0 1001૯૧ (૦ ૦૫૯- 
]70૫₹૯₹,'£૦ ૯૦૩૩૬10, €0 1/0 8 130860 [0₹, ૦ 100 કા) 
ઘંભાઇ 1[0', વગેરે અર્થ થત', જેમ મ'સ્કૃતમાં ત્હેને યોગે કર્મ ચોથી, 
છટ્ટી, ને સાતમીમાં વપરાતું (જીઓ આપ્ટે ઝાય) તેમ પ્રાકૃતમાં પણુ 
કર્મ આ ત્રણે વિભક્તિમાં વપરાતુ, (૧) “ડરે સ્થિગ સ ૧૪નઈ” 
(૮-૪-૬3), (૨) “પેદ્િનિતયવરથ ૧ બમવામિ અદ (વસુ. 
૨૬૬-૨), (૨) અમ્ર લવસ્તીળ ન વમવાતિ રવના” (વસુ ૯૫-૧૭) 


પ્રસ ઉપરથી સાતમી વિભક્તિને લીધે “૬૦ કલપલી' અર્થ ઘટાવવે 
કહેલો થઇ પડે છે, ગ શે પ્રમવાલ (હેના ધર ઉપર અલાખોા જરે 
ત્રા. સો ષન પદ (અર્થ લગભગ તેજ) અપ. સુ જ રિ  પદુન્સદ્‌ 
થયુ' ક તરતજ અત્યારની દષ્ટિએ “૦ ક્લાલો' અર્થ ધટાવવાની 
વૃત્તિ થઇ “ય છે, પણુ હેમાચાર્ષના ગમયમાં તે અથ ન હતે! 
વળી, “જે સુખ્યૃતાં પુડુચઇ” સમન સ્કી.” તેમજ “સાઠે વરસ 
વાવરતાં પુહચઇ કણુ તણા કોડાર.” (ગુ બ્રા સા. પુ. ૧, પૃ ૨૪૦) 
આમાં “પુડુચઃ ધાતુમાં ત્રાવ્તનો અર્ય નથી, પ્હેલામાં “પ્ુરાય' અર્થ 
છે, ખીજનમાં “થાક્ષે-145ઇ અર્થ છે. 'તઉ" આપણિ થાનિ પ ડુચિ-” 





પાતુએ ૬્હ્છ 








ને “તુમ્ર ભામુ નાગપુર લે ડરી પુહચઉ ” (ચ ૧૪૧૧) આ 
નમા પ્હોચને (૬૦ 1૯1) અર્થ છે “ઝટરિ વછુરતર નાટ ” ઉદા- 
હમણુ હેમાચાર્ય કમના વછુન્યના ઉનહગ્ણુમાં આષે છે એટલે ત્હેને 
અથ *મત્તા ચાલે ઢે'-ફેજ્તા અર્થમાં લેગાને ગદવે મુ નગ્મિહગવ 
ભાષ (10 1૯૧૯1) અર્થ લેઇ ત્તનં પ્રાવવ ઉપમ્થી વ્યુત્પ્ન થયેલો 
માને છે 

૧૭ સિપવ-૧ “ઝર સા ગળેન સિગ્વટ ગદ સમ સિકસતમ” (વસુ 

૧ૃગખ્-૨૦) ર સમરિ ઘમ્વજુ સિપ્વર (જમહર ૩૨-૧૨-૨૧) 

૩ “ઢિમ છપીઞિ મોહઉ ગય?” (પ ચિ ૧૧૩) 

આ સનત ધાતુઓતે। પ્રયોગ મસ્કૃતમાં કર્મણિ ભૂતકૃદન્તના રૂપ ગષુ 
વપરાવા લાગવાથી થયે! છે નતોડસ્મિ-શતોન્ટિ કષ્ટોડસિ-વરોસિ, 
પૂજી ખીનત ક્યાપદના જે'વુ રૂપ આપતા ર્હુંસિ રૂપ વપમાય આ રીતે 
આ ધાતુએઓને પ્રયોગ કર્મણિ ભૃતકૃ"ન્તના મોખતે લોધે થયે! કે 

($) અર્વાચીન સ્તતન્ઝ ધાતુએ--ઝ રમણિ ભૂતરૃદતના ર્પ 
જૂની ક અર્વાચીન ચુજમતીના સમયમા ધાતુ તરીકે વપરાતા થયા 
તેઓને અર્વાચીન સતાન્ત ધાતુ કહ્યા છે 
૧ યૃષ્ટ-યુટુ-વૂવ્ઈ-વૂઠ (વસ્તિ() ર શજ-શટં-રૂડ/-રૂડ (ફર) 
3 તજ-તઝુ-વૃશ્વુ (તૃલણી ૪ પ્રાત્ત-પત્ત-પદ્ત-વટસ્ય-પ્હોચ (૧1૧૪) 
પ વૃત્ત-વિત્ત-નીતનુ (”₹) ૬ છિદ્ર-છિગ્ન-છીનવવુ (ઇર) 
છ વિનટ-વિનર્ટૂ-વઠનુ (ત્રિણલ() ૮. યુસ-યુર-મૂકગુ (યુચર્‌-થુસર્‌) 
€. સુસ-સુત-બોટવુ (સુઝફ-દ્ઞઝર) ૧૦ શૃષ્ટ-૫ટ-ઘટવુ" (પલ્લર) 
૧૧ પ્રોત-પ્રોવ-પત્તેવ-પરોવવુ' ઊઘ) ૧૨. છીન-છીળ-છીણુતુ 
૧૩. સુષ્લ-સુત્ત-ઘુત્ત-ઘુસિગ-ગાતનુ (નવર) 
૧૪ ટરૂત-દ્રઝટ-ત્રવ૪-ર૩૪-દોડ 

હમમ જ્યુ!ડેવા રૂપ પાકૃત-અપભ રાત્ર! ૧૫૩) 


જવી ગુજરાતી ભાષા 


જ જ્વા'વ ઉપરયો ગનતા ગ્રો. વશની અદર અપભથકાળ 
મૂધી એટલે ઈ. ગ ના ૧૧મા ગૈકા ચધી દુ ભળેલા જણાતા નથી 
તતા પછી તે ઉપ2થો પછુનઃ્ગ ઉ:ભર એ ગઞભડળી રકતુ નથી. માવ 
એક ગ્રમગે “મશટ્ો જો ન પરત” (ભવિ. ૧૦-૬૩ માં ૫૭8૩ 
વપરાયુ' છે, પગુ નરો ષષ્ઠી વિભક્તિમાં હાઇ થમ પ્રમૂતઃ 
અથ હીક લાગ છે ને ટો પ્રત્યયને બીજના અર્થમાં માનિષે તા 
તત્ત-૧દુજ્ત ચતિવાચક હવાથી વિભક્તિતા પ્રકરગ્માં નેયું' તેમ મમ્તિ 
મ ન પછુત્તઝ માકફ ગાતમી [વભક્તિ નેધમે એટલે આ ધાતુમાં છૂ 
ભળ્યા પછી જ્ઞ નો “ય થછ ઈ. ગ ના ૧૧મા ગમા પછી તે વુત્પશા 
થમે છે. દુ નો પ્રક્ષેપ ને જ્ત તો ગ્ય પ્રમવ-પદુત્ત-પછુન્ચના ગામને 
લીધે થયો છ. 


પ્‌. “વીતવુ” ધાતુ થવ ઉપર્યી સ'ભવી શકે તંમ નથી, કારણુ 
કે સ અનાદિ ને અરાયુક્ત હોવાથી લેડી “નવ, એટલે ચીસ રહે, યૃત્તમાં 
ત્ત સયુક્ત હોવાથી ટકા રહે. ૧ત્ત ઉપરથી વિત્ત અને વિત્ત ઉપરધા 
'વીતવુ” બતે છે. સન્મીત્ત ઉપરથી “આપવીતી શ'દ વ્યાજબી છે, 
ગ મથીતતો કરો અર્ય નયી. 

“સટિં વિ થટિશો ઝટ્ાયિત્તો વુત્તતો.” (કુમાર પ્ર ૨૨૮) 

“સુન સથળિયિસં.” ( ,, ,, ૪૨૦) 

'યથાવીતી', “રાતવીતી', વગેરે શન્દો ઉપરના રાખ્દો ઉપરથી 
મ'ભડી શકે છે. 

૧૧. “પરેવ' ધાતુ ગુજરાતીમાં ઘણે મોડે આનો છે. ગ. ધાતુ 
વથ્યેના કર્મણિ ભૃતકૃદ'ત શોત પા. પ્રો ઉપરથી તે આનો છે. 
પ્રો% રૂપ ડેડ દયારામના વખત સધી ચાલવુ, યું છે. વર્તાપાત શછાનું 
ત્હનું રૂપ ભાગેજ મળે છે. ભાલણુકૃત કાદબરીમાં તે વપરાયું" છે. 


ધાતુઓ ૧૯૯ 
'ગેક હાગ પ પ્વતી અધગગિ ઊઘ ધાય” (પ ૫૭) આ ડટ 
ગનીતી એડ” પ્રત મનેની હોવાથી નાચે ફટનો?નો પા ગુદ્ઠ પોથીના 
પા છે તે પ્રમાણે તમજ મુ યુવ ગાહે1 પાસે 2ક ખુનાસે! કમતા 
પગજતી? ફટ તો પા પોથીનો પાદ ટે, એમ તેએતુ ફહેવુ 
છે આ ધ્પગ%તી? રપ એટલુ તો સય છે કે ભાતણુના ડાળ 
મૃધીમાં “યરોયપગજત' તતમાનરાગનું રૂપ પ્રચાગ્મા આન્યુ 
હોવુ “તયે તમજ છાતને! “પરેગ રગ્દ-ડામતો પરોગ આવતે 
નથી મળ 'પગેજ તુ સ્મગ્ણુ ઝગ છે તળા “પ્રાણુ બોવાચો તમ 
તાનમાં ખિકામીલાત! ” (લ યામમ)માં તપમાં પ્રમાણે દયાગમના 
વખતમા ઘ નો વ થયો છે પ્રોતવાયો-(તિ/વેનથી) પરોવાયો-પઝી 
'પગેવ? 

“પુડિ રી પ્રોઇય સવ ' (પ્ર ચિ ૧૦૩) (મવત્‌ ૧૪૭૦ની 
આસપામ) 

૧૩ ષુત્તિઝ શબ્દને હેમાચાર્ય દેસ્ય માતે કે પણુ તે ચુષ્ત 
ઉપ્‌ગ્થી ર્‌ ના પ્રજ્યેપથી પુત્ત-પસ રૂપે આવી શકે મૂઝ ૮-૪-૧૮૯મા 
મવના અર્થમાં વપરાતો પત નાધ્ડો છે એટલે ઘુત્તતર્ઞઝ-ઘુરિમ 
રૂપ કરી રમ લાગી ચયુ છે અર્થે? છેન્ટ 

વ્હૅચ તે “નચ? ડાતુ સ્તાન્ત કે ? 
વ્હુંચઃ--આ ધાતુ ત્તાત્ત ધાતુ હોય તા વિમવત ગિટત્ત-વટ્સ્સ 
રૂપે આવે પરતુ ત્હના પ્રાકૃત-અપભ્રશ પ્રયોગ નેતા તે સત્ત 
ઘાતુ હોય તે મભવિત વાગત નથી મ ક₹્રિઝ્મઝ ધાતુ ઉપગ્થી તે 
આનો છે 

(૧) “પિર્માગઝન” (વસુ ૧૮૩-૭) 

(૨) 'વિટ્ટાઝવિ”' (જસહગ્યગિણિ) 

(3) 'વિરૂતિવિ , “વટૃઞિઝ” (ભત્તિ ૧૦-૫-૪૭, ૪-૧૩-૫) 





૨૦૦ જૂની ગુ૪-તી ભાના 





(૪ “તે અમ્ડ વાડક ? વિહચી લેનિઉં' (ગદ ૧૦૪- 
૧૮) 

(૫) “તુમ્હે થોડી ચોડી વહુર્યી ગઆ” (ગદ્ભ ૯૭-૧૫) 

(૬) “પાપ તાહર્‌ થોડઉ થોડઉં અમ્ડ વિંહિશિ લેક્લિ” 
(ભદર્ભ ૯૭ ૧-) 

(૭) “પિહનુ વિહચક લઇ જણુ પાવ ન વિહુચણણાર” 
(દુહામાતૃરા ૨૮) 





અવુમ્વાઃ અપત્ર શમા ભગ્યો છે તે મશ ધાતુના માન્યથી આગે 
છે; અને ઝના છેવટે જ ચુ માં ચ ચઇ વિમઝક વિટસર્‌-ઉટ્ઝર- 
વિઠચટ-4હિચષ-વ્ડેચે કમે વ્યુત્પદ્ન થયો છે, એટને તે સત્ત ધાતુ 
નથી. 

રાચ-નત-ર-*્્ય આ સત્યનો પ્રયોગ અપબ્ર સમા ચરા ૪ 
અર્થ હાલના જે'ના રર્મણિ છે નસ્‍્સતવિ મળમાં તે'વા અર્થ નથી 
“સર્‌ સ્રા ગારરિમળ ગ્મિજા મુદ્દત” (૮-૪-૪૨) પમ્તુ 
ર્ત ધાતુતા ડર્મણિ રૂપ પયત ઉપન્થી ₹ઝ૬-રન્‍્યદ રપે તે વ્યુત્પ્ન 
થઇ શકે તૅમ છે એટલે આ'ને શામા મૃષ્વો તે નકી થઇ રાકતુ નથી 

ભશાચ--મર્‌-ગત્ત-મસ્ય ઉપ-થી તેમ” માચત-મગ્ર-મસર રૂપે 
પણુ વ્યુત્પ્ન થઇ રક તેમ ઢે 

(૭) ઉપસગ કે પૂર્વ ગ સહિત એકર્પ થઈ બનેવા ધાતુઓ - 
૧ ગોળખવુ -રવતરક્‌ ર પાચરવુ -કકસ્જ ૩ બેસવુ-રવક વિશ 
૪ બગડનુ-વિત્ઘટ પ સમારવુ-લમાકરસ ૬ આણુવુ-નાડસી 
૭ ચચતુ-પિક્ક ૮ ચમઝનુ-લમક્યુષ હૃ પ્હેગ્વુ-પત-ષા 
૧૦ પાઃવવુ-કકકાવ ૧૧ વેરવુ-ડિક્િટ્‌ ૧૨ ગોપવુ-સજક ઝાઈ 
૧૩ ઇડામ્બુ-સાનયાર્ય ૧૪. વીણ્વુ -રિઝષિ ૧૫ આથમડુ-મહ્સકર 
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૧૬. ચમકવુ-ચમત વછ વલોવવું-વિગસ્ટોટક 
૧૮. નિચોવવુ-સિણક-કુત ૧૯. વડવુ-કિડૃજર્‌ 
-૦. વીમરવુ-3િઃલ્ણ ૨૧ સાભળવુ-તય્‌દ્ 
૨૨. આળવવુ-કાવનસ *૩ ઊઠનુ-રતૃતસ્ધા 


૩૪. અવેગ્વુ -રટતિત-રય્વવ્સિ-લેવલ-અવેમ (અવાંચીન સત્ત ધાતુ) 

૨૫. નીકડવુ'-નિવ્વશલે-નિ'વદ્રર કે નિજ્રજ૬-નીવડે (૮-૪-૧૩૨૯) 
ઉદ્દા. 

૧૩, આ ધાતુ આજ થિ ઉપગ્થી પ્રાકૃતમા દજાણ થઇને આશ્યો 
છે. પ્રારૃતમા પણુ સૈસ્કૃતના જે'વા અર્થ છે. (બેલલાવવુ) માત્ર 
ગુજરાતીમાં અર્થ કેર થયો છે 
“સશ વેમિઝળ ઇજ્ઞાસ્વા સયાળો રત્રપુલા વ ” (કુમાર પ્ર ૪૮) 

૧૪. વિકચિ-પૂવેષ ઉપમર્ગ આવતાં “ચ અનાદિ બન્યો, એટલે ચ્‌ 
ઊડતાં ₹ રલ્ો. તે પાછલા ઉપસર્ગમાં મળતા વિકરણુ પ્રત્યય 
સાથે “વીણ્‌? ધાતુ આશ્યો 

૧૬. આ ધાતુ ચતત્ટત-ચન્ષજ્િસ ઉપરથી આશ્યો છે, એટલે આ'ને 
ન. ૬ વાળા ધ્રાતુ ભેગો મૂકી શકાય 

૧૪. વિ્ઠોઇવતતિ-વિછ્ોરે-વિરોસર-ઉસોવર-વિલોવઇ, એ પ્રમાણે છેગટે 
થ થુતિનો અમલ ચઇ આ ધાતુ આવ્યે છે. 

૧. “ઘરા વિલેદલી નતણે દધિ.” (હરિષો, ૫૮) 

ર “સમુદ્ર વિરોલઇ ત્રિભુવન ધણી ” ( ,, ૧૦૯) 
૩. “વિલે!ણુઉ વિલ્ેદવઇ નારિ.” (વિ. પ્ર. ૧૮૨) 
૪. “ઘતેટર” (સિ. હે. ૮-૪-૧૨૧) 

૧૮. “નિચો।વ' ધાતુ મિલક્ચ્યુસ્‌ -મિશ્રોવાવિ-નિસવર-નિચોવઇ-નિચોવ 
રૂરે ગજ છે. 


૩૦૨ જૂની ચુ7-તી ભાષા 
જ ઝડઝઝઝડઝક-ફકડડક્કકકક 


જ કિસોવદ -મન્તિશક” (ત્માં પ્ર 2૧૫) 


૧૯ પ્વેડછ્ુ નેડડું' ગતુઓ પિટ ઉતમ્થી 3ટ7ર થહ આવના 
% બીન મિઉક ઉપન્થી પગૃ આડી ગકે તમ છ જુશ્રા “નિઈ- 
[રિસ વધિકઝ્ઝુ' (ભતિ પૃ ૯૫) તમજ '“નિટફિય 9*૫૪ 
લાળ 7 ' (લાનિ પ્ર ૯૫) આ મે ઉદાહરણુમાં 15 રતિ 
અર્થ છે આમે વેડવે! જે'વા પ્રયોગમાં કિજબ્ત અર્થ પક 
લાગે છે “વેડલુ'માં તો પ્રક્ષેપ થઇ “શ્રેડલુ “-*ડલુ? ધાતુ 
નઆગો કે “પાણી ર ડામાં ૨ેડે' ડ્હવાને બત્લે “પાબી કૃડામાં 
ત્રેડો' જે'વોા પ્રયોગ કડી પ્રાતમા થાય છે એટવે મૂળ તે.વુ' 
ઉપ*થી ? ના પ્રક્ષેપથી “ડવબુ? ધાતુ આવ્યે, એમ ક”પતા ડરી છે 

૨૧ 'ભાભ”વુ? ક્રિયાપદ ગ નિશામથ * ઉપન્થી ઉપમર્ગતો લોપ 
ચઇ આવ્યુ એમ માનવામાં આવે કે પ્રથમ અમ્વમ્તિ થુતિ 
લડી રકે, તથા પાર્મઈ-વાયન્ર્તી માકક અનાદિ ઘ તો છ 
થાય, એ બન્ને વાત સીકાગ્તા પણુ ત્હૅના ત્રયોગ તરક લક્ષ 
આપવુ જેઇમે પ્રાકૃતમાં સુળ, નમા, આજા ધાતુએ આ 
અર્થમાં વપમયા છે, એટલે ગ્રાકૃતતાનમાં નિ ઉન્ો નથી, તેમ 
ગ્રાકૃતમા ૧ રહલો નથી તા પડી છ ગાતો બતે એ પ્રશત છે 
નિ ઊઠતા નઇ રહે તે ઉપમ્થી “માભ' બતી રકે નહી વળી 
જૂના રૂપ સમઇ્-મશ્મજ છે નસિતમ્મક જેવુ રૂપ મળી ન આવ 
રથ્ડા સધી રહેને ગિકષાણવ ઉપરથી વ્યુત્પન્ન કમ્વામાં વાધો ગણે 
છે આ ધાતુ અથફ્ેગ્થી આવો છે 
૧ વજટિં સમરાજ ૨ ચર સતંમાસિઝ વુશ્ટ્ર વયળ ” (ભવિ ૯- 
* દિ બ ધવ માહેમ “ભાવણુકૃત કાદરી” પૂર ભાગ પૃ. 


૨૪૯ ઉપ? નિશ્ઞામર ઉપમ્થી ઉડગર્ગનો લોપ થઇ 'ઞાભ”' ધાતુ 
આમે, એમ જણાવે છે 
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૧૧-૨૧) 
* ઇદ વધુતત ઝર સમત સો ગુન્ટ મિચિવ સતર શ્ર ' 
[શનિ 9-૨) 


“ખિષુ એક તમ ગુણુ સભવઉ ગઘપતિ સાઠમ ધી ” 
પિથડઃામ ૫) 
૪ જ્વામી! સરભલ્ષિ, સ્વામી! સમ્ભલિ મઉ જી વિવેક.” 
(મ ચિ ૧૨૪) 
પ “ભવિયા ભાવિદ્ સ'ભકુ કરીઉ સુતિચવ ચિત્ત” (ગુ ભા. 
મા પુ ન,૨૩) 


લ 


મ્રથમ ઉદાહરણમાં મજ્જુન અર્થ છે પછીના ઉદાહમ્ણુમાં 'માં- 
ભળવુ' અર્ય છે નય્હા સધી મમ્ટત્ફ રૂપ «વુ ત્ય્ડા સધી અર્ય- 
ફૂગ ચયો નથી પણુ *ર નો મ ને રં તો છ યતા નમ ચયુ ત્ય્કામ્થી 
અર્થડ્રે* આન્યો છે એક પન્દ્રિયે (મતે, કમ્વાતુ કામ ખી ઇન્દ્રિય 
(કણ) કરે કે એટલોજ માન અર્ય ૬ર છે 
મર. 'ઓળવવુ' ક્િયાપદ સતનવતિ-મયસઝ૬-સરઝરર-ઓળને-આ 
વિકાસકમે વ્યુત્તસ થયુ છે “કોઈ થાષણુ આપજે ત્ય્હા મૂકી હોય 
ને આપણે ગપળાષ કરિયે કે તમ્હે થાપણુ મૂકી” નથી ગય 
એટલે આપણે યાપણુ આળ]ી કહેવાય 
ગ૪. ચુજ્રાતી “અવેરશુ' સન્‍્યરના ગ્રેગ્ક ર૫ ઝરત-ગરે? ઉપમ્થી 
આતવ્યુ' છે મરાધી 'અવ્ડેરપ્‌' કતષીસન ઉપરથી આગચ્ય છે. 
() ભવિષ્યકાળના ૩૫ ઉયષરથી પાતુ:-- 
આ'ના ધાતુ માત એડ-7 છે. રસ-્રસ્યવ પ્રા રિક્સક-દેખે-દેખ 
દ્રસ્શતિના ઉશ્ચાગ્યા ₹્નુ સ્મસ્‍્મ્યુ ર્રેતાં ગ્રાકૃતમાં ક ને! ૬ થઇ 
ફિકર બને પછી 'દૃખ' ધાતુ ગુજરાતીમાં આવે 


2૦૪ જૂવી ગુજર,તી ભાષા 


(6) સ પ્રેરક રૂ1 ઉપરી મકર્મડ ગતી મૃ ધાતુ તરીકે વપરાતા -- 
ઝન (પ્રન્ડ) ઝ1થાઉ પ્રા ગળૅ# ગુજ જણુ4-જણુ 
(૦) ડમષ્ણિ ભૂનકૃદ ત ઉપરથી પ્રેરઝ બતી આવવા ધાતુઓ -- 
૧ પહ્છાળનુ -શદ્તાતકઝવ - ન્‍તળનડું -થાતગ સય 
૧ ત્રસ્ઝાસ-૧૦૦૫૯-૧-ટાન-૧-રાસ્‍્દ પછી 'પરહાજાુ” 
ગ/ પ“ડાલ્િ મોહાશિણી” (ડિ પ્ર ૧૬૧) 
૩ માત-ગાટ-ઝાઇવગવ 1૧) ગઝાઇવર્‌-#તળવનું 
આ ક નીચેના હાટે. જેતા અર્યકેમ ધીમેધીમે થયેલો 


છ ત 


૧ “૬. ને 'વૃતાન્ત, સીતા ણી પરિ દિન જાલવઇ એ ” 
(સીતાહ ) (વાપયતિ) 
ર “જે હથિડા? મોઢ પાઠ, મઉ વિવેક ગડગિ જલવઇ” 
(મ ચિ ૧૩૮) 
૩ “ઝજ૪ઈ યેધ, વાય જવવઇ” (પૃથીચદ્ર ૧૦૬) 
૪ “સૂટાણી સકાણુ ચાવનઇં, માલિમ વાહણુ જાલવત ' ( 
૧૦૮) 
ગ્રથમ વાકયમાં સસ્કૃતતો અર્ય ઘાવવલિ (માળે) છે પછીના બે 
વાડયમા જે તુકશાન કગ્નાર વસ્તુ છે (હેને દૂર ઝર્‌નાનો અર્ય છે. 
ચોથા વાકયમાં તુકશાન કરનાર વસ્તુને દૂગ કરી એટલે જેખે નુકશાન 
ચનાનુ છે તે વસ્તુ જળવા4-સયવાય-એ'વો અર્થ આવ્યે છે 


(૧૨) સકી વાતુએઃ--નામ અતે ધાતુ બે એકરૂપ થઇ આવેલા 
ધાતુ લળ, 











તિ 
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૧ પાક્ત-વાતધાર્ર-પાઉધાગ્ઈ-પધામ્તુ 
ર સર્મકરા-મમરેર-અમમેટ-અગમઇ-આગમવુ . 





૧ “તસ ભડ ભલા તે પાખલિ ભમઇ, આઘુ થઈ કાઇ નવિ 

અ'ગમઈ” (સુદ્યવત્સ ગટ) 

૨ “તેજ તુમ્હામ% સીત વાલિમ્યૂ. તિહા લગધ પાઉડાર્ક.” 

(સીતાહ ૧૭૫) 

(૧૨) પ્રેરક ૩૫ ઉપરથી મૂળ રૂપે આવેલા ધાતુઃ-- 

પર્વનું પ્રારૃતમાં ષીદ કે ધિત ચાય છ આ પીર ગ્રેરક રૂપમાં 
નામધાતુ તરીકે વપરાષો। છે, પણુ મળ ધી? રૂપે જયો નથી «તે 
મૂળ રૂષે વપરાયેલો પ્રાકૃતતા મળી આવે તો! નામધાતુમાં જમે 
ગ્રાકૃતમા પેટ, ધીરા ઓ, મીરજિણ, ધીરરિગ્ઝસિ વગેરે રૂપ મળે 
છે, પણુ “પખી ધીરે કમળને કાજે,” ગ્રેમાન દે કરેલા પ્રયોગ જે'વો 
પ્રયાગ મળતા નથી, માટે “ધીન્વ' પ્રેગ્ક રૂપ ઉપમ્થી 'ધીરું મૂળ 
રૂપે આવ્યો હોવો જેરમે આડતતરી રીતે તો આ પણુ નામધાતુ* 
જ ગણાય 
(૧૩) મૂળ ગક્સક ૩પ ઉપરધી અકર્સડ રૂપી આવેલા ઘાતુ - 

ઉકેક્ન (સઇ) સકર્મક ધાતુ છે તે ઉપઃથી_ “ઉકલ' ધાતુ 
અકર્મક રપે આન્વો છે. વિખેર (વિકરૃ) ઉપમ્યા પવિખર્‌! અકર્મ ૭ 
રૂપે આવ્યો 

ઉખેડ (ઝત્તૈફ) ઉપગ્થી “ઉખડ? આવ્યો 

અકર્મક રૂપ મૂળધાતુ ગણાતા ગકર્સક રૂપ “રક રૂપ મના4ા 
લાગ્યુ છે, પમ્ણિામે પ્રેરડ રૂપ *। રીતે બન્યુ ત્હેતો વિચા? કગ્તા 
એમ સમઝાયુ કે અ નો ૬ ચઇ ગ્રેમક ર૫ બન્યુ ઉખડ-ઉખેડ, 
ઉતવ-ઉકેલ પમ્તુ ખરી રીતે તા ઉપ? ત્તેયુ તેમ પ્ટલો ઉખેડ- 
ઉકેજ જે પી ઉખડ -ઉડ્લ 


મડરણુ ૧૫સુ 
ધાતુઓ (યાલુ) 
ગુજરાતીનેદ “છ' ધાતુ 


આ ધાતુના જુદા જુદા રપ જૂની ગુજ્ગતીમાં પમત! «તાં. 
તે પૈકી જૃતી ગુજમતીના તમૂતામાં આપળે છદ' ને “અછક' રૂપ 
નાધ્યા છે તે ઉપમત “છિ', “અછઉ', વગેરે રૂપો વપગાતા હતા 
(મા “બછઈ' જે'વુ પૂજ ચવાળુ રૂપ જૃનુ છે તે ઉડતા છઇ- 
છિ-છે વગ્રેમ રૃપ આશના જે 

આ ધાતુતી યુત્પત્તિ સ તધી ભિન્ન ભિન્ન મત મચવિત છે. 
ભેનું જૂનામાં જૂનું રૃપ જન્‍્ઝી' છે કોઈ ત્હેતે શભ-મર્છક્ષ ઉપગ્થી 
3 દડી કન્૪ર્‌ આવ્યુ, અમ જણાવે છે, ત્યારે બીન્ત જસ ધાતુ 
ઉપગ્થી વ્યુત્પન કરે છે બન્ને ધાતુ ગત્યર્થ ઝે ૩૮૫૨ કિયાપદ 
ઉપગ્યા મત્તા ક્રિયાપદ વ્યુત્પ્ન ચાય ખે'મા ધણી અર્ષતાણુ કગ્વી 
પડે કેટલાક ત્હૅને નાત (૦ 810 ઉપરથી વ્યુત્પન્ન કર છે, ત્યારે 
પણા શ (૦ 00) ઉપગ્થી વ્યુત્પસ ૭૩ છે છેતા બેજ ધાતુએા 
વિચાગ્તા મોગ્ય છે મુ નગ્મિહરારભાઈ ત્હને ગજ (8૦ 1૦) ઉપ* 
રથી “યુત્પ્ન થયેલો માતે છે (ગુ ભા ગા પુ ૧, પૃ ૨૪૮-૬૬૪) 
જોડે ખાન્તે આન્‌ ધાતુ લેન સભવામભનનેો વિચા? કરી અસ ધાતુ 
માટે પક્ષપાત રખે 2 આ ધાતુનું જૂનામાં જૂનુ રૂપ પાલી કાળ 
જેટલું નૃતુ છે, 

જનતામાં જૂતો ગા વૈકાગ્ણુ વમ્ગ્ચિ પોતાના પ્રાકૃત પ્રકાશ” 
નામના વ્યાકમ્ણુમા બાગ્મા પક્ન્છિદના ૧૯મા સુત્ર 'સહ્તેસ્સ્છ””'મા 
શ*૪ ધાતુને સજ ઉપમ્થી જ્યુત્તત્ત કરે જે, એમ સત્ર ઉપમ્થા 


ટ 








આપણુને લાગે છે. ત્હેની ઉપલા ૧૮મા સૂત “રસે. વેકસઃ”' માં 
પેન્સ ધાતુને રર ઉપરથી વ્યુત્પન્ન કમ્તો હોય તેમ જણાય છે. રૃન્ન 
ઉપરથી વેલ આડી રાકે નહી, તે તો ત્રક્રઉ ઉપ?થી વ્યુત્પ્ 
થઇ રક એટલે ૧૮મા સતતો અર્થ એટલો જ કે ર્‌ ધાતુના 
ભર્થમાં વેજ્લ વપનાય છે. તે*વીજ રીતે સૂત્ર ૧૯માતો અર્થ પણુ 
એટલે જ કે અરજ ધાતુ અમન અર્યમાં વપરાય છે બન્ને ગબ્દો 
પર્યાય છે, એટલુજ જજાવવાનતે! ઉદ્દેશ છે. વળી સૂત ૨૦ “તિપાગ્િ'માં 
જણાવે છે કે વિવ (તિ) પ્રત્યય ન્નેડે ત્હેનુ અત્ય રૂપ યાય છે, 
શહ્તિનુ શસ્ષિ ભાથાવિકામના મામાન્ય નિયમે![થી થાય, એટવે 
શહ્તિનુ વ્યુત્પસ રૂપ થગ્થિ ગણાય 


આ ઉપરાત વર્ર્ચિ ત્હેતે સારમની ભાષાના પન્ચ્છિદ્મા 
લે છે. પગ્તુ વ્યાજબી રીતે એ મહારાષ્ટ્ર પ્રાકૃનનું રૂપ છે વળી 
આ સત્ત ધાતુનો ખામ ચર્ચા ત્તેશે મહાગષ્ટ્રીના સાતમાં પન્ચ્છિદત્રા 
કરી છે. “ગહ ” (૭-૬) સૂત્રમાં તે આદિ શતો લોપ જુવે 

વૃત્તિકાર ભામહ “શણધાતોઃ થાત-નિવોતરેત્રડો વધો એષો 
મવસિ'-ઘાન ને તિ પ્રત્યય લાગતા ગમતો આદિ ગ લોપાય છે, એમ 
જણાવ છે સમ્કૃતમા સાલ રૂપ હતુ «રે પ્રાટૃતમા માન આ 
ચૃત્રથી સિ રપ શહ ્યુ. પ્ર। (ઇ-૭) 'વિ-મો-મુ-માનાતપો દન” મા 
₹ત્ણાવે છે કે શના લોપ ઉપરાત પ્હેતા પુસ્ષના બન્ને વચનના 
૩પમા શ જેડે અતે ૪ વપમય છે અર્થને ભદ્વે ક્ટ ન્નઃ ને બદલે 
સ્ફૉ-શુ-*૪ થાય છે આ ટ ગ્રશ્ષેપનો નથી, અગભૂત મતો ₹ થયે 
છે આ બધા રૂપ વ્યુત્પશ્ન રપ ફછેવાય 

વગ્સ્ચિ ઝસ્છ તે ગત ઉપરથી માનતો હોત તો ખમા પર 
ચ્ઝે#માં એ'નો નિશ કમત પરતુ ૧૨મા પમ્ચ્છિઃમાં તે કગેલે 
હોવાષી કદાય તે સુ પ્રક્તિ જોય 


૨૦૮ જૂની રુજરાતી ભાષા 





હૈમાચાર્ય પણુ સૂત ( ૮-ઢ-૧૪૬ ) મા ઞમિને ખદલે [ર 
થવાનુ જણાવે છે. મૂત્ર ( ૮-૩-૧૪૭ ) મા ચદ્તિતે બદલે ક્ટ 
ને શ્વ. ને બલ્લે મ્ટ્રો ને ટ આદેશ જણાવે છે, તૅમજ મત્ર 
(૮-2-૧૪૮)મા જણાવે છે કે થત્મિ રૂપ ત્રણે પુસ્ષતાં ભનને 
વચનમાં વપગતુ” ગ્ય તે, મરિજિ તુન્ટ મત્ય દ) વગેરે આ પ્રમાણે 
ઞમ્‌ ધાતુના વ્યુત્પન રૂપ મ્ટિ કો, ચ, *, સિ ને સરિય છે. આ”માં 
દ્વિ ગિવાય ફાઇ સ્થળે પૂર્તતા અ કાયમ ર્લો નથી. ગસ્કૃતમાં 
ન્યાં સ હતો ત્ય્હાથી પણુ પ્રાકૃતમાં જેડી ગયે. તો! શસ્છમાં અ 
શી રીતે આવે, એ પ્રશ્ન ઉપમ્થિન થાય છે. (નાલીત ભૂતકાલિક 
રૂપમાં આ ગલો છે ત્હેનુ આન રૂપ પ્રાટૃતમા થાય છે ) બીજે 
વાધો એ છે કે સન્ઝમા ત્રધાનપણે 'બેસવાતે!' અર્થ છે, અને તે 
નતો અર્થ છે ધીમે ધીમે મનજ ગત્તા-વાચક થતો ગયો છે. જૂની 
ગુજમતીમાં તો ન્નૂતો અર્થ નણ થયે! છે, પણુ પાલી પ્રાકૃત, ને 
અપભ'શ કાળમાં ત્હેમાં 'ભેસવાને!' અર્થ હતો બસમાં “બેસવાને! 
અર્થ કલ્પવા તે મોગ્ડ નથી માટે અચ્છ ધાતુ આસ્‌ ઉપરથી 
આવવા નેપ્યે 

ગાન (૬૦ કઇ) ધાતુ મસ્કૃતમાં મૃળ અર્થમાં વપમત્તો; પણુ 
પાછળથી સગ્કૃતમા તે રસ (૬૦ 1) ના અર્થમાં વપમવા લાગ્યા 
છે પ ગ પર્વ ત્માં નડીત*અર્થ આવ્યો છે, તે નીચેના ઉદયા- 
હમ્ણુ ઉપગ્થી જણાશે 

૧% “આસ્તે ૧૬૧વિ પન્યસ્ઝ ટાર રનત ટેડ રફ” (સભાયિત) 

ર. “શાસ માનતટને સુઝતિના ચીસિવેયોહેન વ. ” (હિતોપ, 

મિત્ર. ૨૧૨) 
ર. “મતસસ્વા ર્ઝલ” (તળાપાખ્યાન ૧૬-૨૬) 
મી બાપ “0૦1110૧૪૫૫૦ જુત્તા111107” 3 ૩09માં જણાવે છે 


ધાતુઓ ૨૦૯ 





ક» “1 13 108 11[0"0103મોભ શા (0૦ પ્રામ કામ 00- 
દપણ 15 0113 પા 110010૬101108 ૦1. દૌ(€ 1006 75 (304), 
ઘાલે દપ છુલાલ 1) દલ ઊંધા દ 308011 6 ઈલા 
15 10 3100 પાઘ રઇ દૌ1૦ ૦છટા॥] 11૯1 ઊં 13 ૫૯9 
૫160૫0 ” આ ગીતે તા અજ ધાતુ પણ્‌ ઝાય્‌ ઉપગ્યી આવ્યા 
“તા ત્હેવી માથે આપણે અહીં ગગધ નથી, માત આ ઉપન્ચા 
ગેટવુજ નેવાનુ કે ગાળ ધીમે ધીમે સમતા અર્થમાં વપગય સગ્કૃત, 
પાની, પ્રાકૃત, અને અપભશમા સમ-કસ્ ધાતુ મનને અર્થમાં 
વપગયા છે તે જરા ધોડાક ઉદાહગગૃ લેઇગે 
અસ્કૃવન- 

(૧) *શાસ્ત 3૮ કાનતીનતલ્જ ” (મેમડ) 

(૨) “મનમન્વા કર આતે ” (હાવ) 
પાલી- 

(1) “જ” નતસ્તિરિ ” (તની થાને) (મગડ) 

(2) *૧-૪ 4 મમિય વગ્૪। ય વિંચિ મતામેવ્ઝ્ઝસિ ' (હ) 
પાફકૃત-- 

(૧) “દાંષવ્ન ફર્જાદ ઇનતાઝુ મુદત (બગ4) 

(7) “હસામો ઘા મ્વિલેન વિ્ગો કાસ્ટ ” (”ાવ) 
અપભ્ર“શ-- 

(૧) “તાર ઘર્‌ કરિ ગામ નળુ અરસ તામ મન્સનનનિ 

નિર-2કિ '' (મેમવુ? 
(2) “કર૬ પ્તઢિ પુત્ત સતર” (હોતુ 
૧% 


૨૧૦ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


5 ઈશ-ડડ*કકડકડ 
(-) “#2 ધશ્સા”ક્યુ ળ દોડ ત્ર ડિ નગ્છડ કાર મો થળ 
તટ તિ” 1“7મહર? ૪૪૨) 


બીત્ઠ “ વસુદિવહિ'ડી?' તામના પ્રારૃત મ્રથમાથી તીંચે 
આપવા ઉદાહમ્ગુ ઉપગ્થી જણાને ક નામ ને અન્ઝ એકજ અથમાં 
તપગયા છ બાતતો નીચેનો એટલાજ નિમ્લ પ્રમોગ નોંધ્યો છે 

૧ “તળો ઇ છોગવમિટાદ અયદિશાટ જાઝ ગમ્માનથીયે કાતર ” 

(-૮૯) ડ્‌ 

ર “તુણા ન વમાળમિ 1ત ચિવેતો અરુઝજે વલાતક મ ” (૦૪૭) 

: “મતો નિ નન વિદાળ, નટિથપુટ્યાસત્રો કરજે 7” (૧૮૦) 

આ ઉપમ્થી અમ માનવાને કાગ્ણ્‌ છે કે આલ ઉપગ્થી થસ્ન 
માવ્યો જે અન ઉ૫?થી આનો હોય તો. વગ્મ્થિ પ્રમાણે પણ 
તનો પ્રયાગ માત હથતે મસ્તિ વાસ્તે રહે, કાગ્ણુ આગળ જખાત્યા 
પ્રમાણે નમ્મિ મા? ૪, ન્મ માટે ક્ટો-જુ-પટ ગનિ વાસ્તે નિ ને 
નમ્તિ માટ ઝત્ષિ રૂપ જુદા સતથી આજે છે. બાકી હ્ય ને સસ્સિ 
3પ મલા ત્હેમાં પૂર્ટ શ જ નદી એટલે શ્રન્ઝ ધાતુ તે ઉપરથી 
મભની ન ગક વગી *્યનું પ્રાકૃતમા નથ વપરાયેલ જડે છે, ને 
& ગન્તે વૈશડગ્નાએ ત્હેતો નિર્ચ્ગા કમો નથી ગામનુ તી. પુ. એ 
વ ન સસ્રૃત રૂપ ગણે થાય# તે ઉપન્થી જેમ આજનુ અગ થુ 
તમ શન્‍્વે થડ તતતયે પમ્તુ માન્તતા ઉચ્ચામ નાતે જે'વા 
ધતા «મ વમન ૧-7 ચાડ છે તેમ અઝ-કે થાર અમ સ્યતો 
પખ્ટ “જ થઇ શંકરે શતુ ઉપગ્થા “વછનાન્‌', સજ્મયજ ઉપમ્થી 
“મગુજા-ચે' બને જે તેમ વ્યત્યાયા ક ત્યતો અઝ થઈ ગસ્છે રૂપ 
મને તે ઉપમ્થી ધાતુ પમ્મ્મેપદી મનાતા તૅમજ અન્ય ધાતુઓના 
જે” રપ આપનાના #ત્તિને લીવે મન્ઝર રપ વિગેષ ગ્રચવિત થાય 
મ-કે-મ*જ ઉપરથી મ: થાય ત્હેમ, મૃ તગગિહરાનભાઈ તિકામ- 
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કેમ પલટાઇ જતો માને છે, (ગુ ભા. મા. જી ૧, પૃ. ર૫૩) પરતુ 
આ વિકાસકમતે। પલટો નથી, લથડ્ટુ ત્હેમા અનિયમિત રૂપ્રોતે એટ 
ધાટીના ખનાવવાની શૃત્તિ છે. અસ્છે ઉપગ્થી અસ્છ ધાતુ તરીક 
“વીકાગ્તા જેમ વિનર, નશ્ર, યટર રૂપો થાય છે તેબુ અફ્વાળુ” 
૩પ અચ્ઝર્‌ સામ્ય ઉપર્ઘી થઈ શકે વૈદિક સસ્તે ઉપમ્થી અપ મા 
ગજ ને અષ્ટક રૂપ યાય છે આમા પણુ ક્રમપવટરેો નથી શામ 
ઉપ્ગ્થી અલ્નર-અસ્છર્‌ કરમ લૈતા પષ્મ સ્‌ નો છ થઇ શકે છે એટલે 
ત્રખુમાના કે એક વિકામકરમથી આ રૃપ આવ્યુ છે 

મૂત્ર ૮-૮ ૩૮૮ના ઉદાહમ્ણુમાં “ઝ અઝર્‌ સ મામિમર મેન: 
૫ ચ શક્તિ” પ્હેલુ શસ સત્તાવાચક છે ને બીત્હુ “બેસવાના” 
અર્થમાં છે. તે ઉષગત સય ૮-૪-૩૨૧૫ “કામિનનામાં છમાં શાલ 
ધાતુનો ભસ્ઝ થાય છે, એમ જણાવ છે મુત્ર ૮-૩-૧૬૩ના ઉદા- 
હગણુમાં “ળવ કરીન 1 સામિપ્ટ। આાવ્સ ગાવા વા ” અન ને 
ગામના અર્થનો માતે છે જેમ વગ્સ્ચિ એકતે બદ્લે ખીશને ધાતુ 
જણાવે છે, (રન ને બદલે વૈક) તૅમ હેમાચાર્ય પણ્‌ જણાવે છે 
છતા માન નામત તે થ નો છ યઇ શસ્છ આવ્યા અમ ચોરમ 
જમાવે છે. 

મહામાષ્ટ્રી પ્રારૃતમા ગ્ચાયેલી “ગાથાસસશતી'ના *લોર (૧- 
૮૩ )મા 

યોટ્ટ વસ્ળ્ટિં ટલ આસ્લિઝટ રળાળ્ટિં દોઝ્ળા 
છક [ચત્તસગાબ મળો પગાગ વસળ મુદ જામસ્‌ 1” 

'ઝાચ્ઝક₹” રૂપની જે જુદી છાયા બે વૃત્તિકાર આપે છે એ; 
સ્થીથરલે આપે છે ત્ય્હારે બીત્તે સાજ્યતે આપે છે બન્ને વ્યાજખી છે 
સા (ઊજ્ુ” ર્‌ દેવુ) ઉપમ્થી “નવ્વા્ન દયત. પ્રચોગ પ્રમાણે “મધ્યાહન 
શૂષેદ છે? અર્થ થાય છે તમ બન્તે અગ્તિત્વ્વાચક“? છે ઝે કદ- 


ન્યૂન જૂની ગુજરાતી ભાષા 





-----ડ-ડડડડડડડ---ડડડ કડ 
શ”૪ ધાતુ બમજુ હાવુ?, “હેબુ' (૫૦ “૬, 10 0૯, 1૦ 
શ પ19 મ”તા અથમાં 44241 છે 

મન મમભ ધાતુ કસ્%્ર ઉપમ્થી આવ્યો કે ર પ્રશ્તુ'- 
“]ડલુ' ને વામ્તે મમરમાં થનગ-માકળ મા મ છ નો ન થાય 
4 તમ ન" ઉપમ્થી નમળ થડ ગથ ઉપગ્થાં સાધિ-ગાનિ થયો 
ગીતાના “વા. (૧૮-૪૭) ઉપ૦ લખતા સાનેથ? લખે છે કે “ગના 
વાળિા#નિ ઘગ્વ 1 છુપી ચુણ ૧1૬ પહે પિ માના વાર દવે । 
નત તવ (ઓળા ૨૯) આ'માં ગળે દોચે ગતાવે છે ડે મજ 
ત્ર ઇના અર્થમાં તપગયો છે પાણી કગ્તા ઘીમાં ખરેખર નિગેર 
શુભ ટે, જતા માહ્લ ત્કમા રહી ગટે 2? શપોડ (૫-૮)ની 
ગોડી ૪7માં સઝમમાવલ ૧1૦મે તથા” આકિ ' વપરામેલું સાષિ 
અદિવના શથ ઉપમ્થી આ છ લાગે % 

તે ઉપગત ગુજયાતી છોઈ “ધુ! (1.૬ #દ ૯ 4/00*90)ના 
અથમા મગમાં નતો વપમાત છે આ ગમો પણુ ગ શાન્તા પ્રા 
અપ -:૪# ઉપમગ્વી આ ય છે 

૧ જાઝ નક્યળુ જિ તત સામ (ભિ ૧-૪-૧૨) 

ન ફ૩૪સઝઝ ઝ શળ-૩2” (ભતિ મ્ન્-ક-૯) 

4 ગગ્રૃત ભાડામાં કિવાનું ગાતત્ય બતાવતા વર્ત્મન રૃવત 
નેડ ગામ ને લ્થા ધાતુના .પ તિગેષ ત1ગતા ૨૧૧૧ થર્તતાસ્ત 
શન્ઝતાન્ત | આ'ના જેવા પ્રયોગ પ્રા,ત-અપભ્ર શામાં ચતા હતા 
[તત થસે, વતો 1 છર જે વા પ્રયોગોમાં વપમતે! ગસ્ળફ 
ગઃ1 સન્‌ ધાતુ ઉપન્થી આન્યો હોતો જેપ્મે 

આ ગ્રમા! ઝુજગતી *2* તે મગધ ભસમેં ગન્ને વાતુ ચ 


આન્ના ષા ગઞ-7 ધાતુ ઉપમગ્થી ગુજગતીમાં પ્રથમ ત્રતિનો લેપ 
થઇ! આવના 2 
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આ ગ-૪ ધાતુને! ઢાક દાતના જેવો સાથાયા 12૭ ક્રિયાપન 
તરીક થમેનો ઉપયોગ તીચેના અપભર ઉ।નણમાં મની અ # ૪ 
૧ ૪ુ મ વિત્ત મઝત્નવ્તત ₹ સરકર વરિઝ યક્યકસ વાર 
* “કર વન્નવજૃટિ થરતા “મરું ૧912 રિસ 

“ઝઝ૬ ળ્ય” યુત્ત ઝીત્તઝ 
૮ “અનઈ પમ્મેર્થાઃિ તીર્થ કપિ %મઉ અથુ ભપિયઉ 
૨૮૦” 


૯૦ 


પ્હતા (ણુ ઉ[હગ્ણુ “ ભનિસયત્ત-હા માના ક છે ગુ ગતત 
૧૩૩ડછમા *ચામેની 'આરાવન”માથી ૬ 4લ્ન્‍ ગઅ-૪ર-પનો છે 
થલી અ-૪ર-્લ છે શીગતઝ 3 2%-9:4 %ે ભણિયઊ અચ-ધ- 
ભષ્યો 2 


આવ્યા છે*, આવ્યો હતે! *આવ્યાો હશ નગેન જેવા 
ગ્રમોભરમા “આ મે' પઝી નપગયેગા દ્યાષ-ને મુ નન્નિહગાભારઈ 
ઉપક્યાપ* ૧ સાહાય્યરારડ ક્યાપદ માને છે, પ; નમાવે «- 
કકે છ જેવા વર્તમાન ડાળના રપમાં 1પમતા જ ને મેત્યય 
ગતે છે (જુ ભા મા પું -, પ ૬૧-12) આવ પ્રચ્ગે વગી 
અખ્રી આર્યભા4ાઓમા વર્તમાન રેઢ્તના રષ વષગ] કે રુજગતીના 
ભનને ક્રિયાપદ દે સુગ્તી “જતે। છે' મા “છે' ને પ્રત્વડ નટી માના 
રય; તમ" *2તો નથી? માં નથી' મા «રેનો "૭" ને પગ 
પ્રત્વયમાં નહી ગણી શષમાય આ વાધો બાદ કરતા અન્ય સ્થળે ત્હેને 
ત્રય$ ગષ્યુતા બાધ નથી છતા ગએ- વારુ ગખતનુ તૃષ્ટ » 

ભૂતમળમાં ક વર્તમાન કૃદતની જેડે અ-ઝને ઉપયોગ ઉપર 
જયુ તૅમ નતો છે, પણ્‌ વર્તમાન કાળમાં પ્રતમં તરીકે જ' કાનથી 
વપગવા લાગો, એ ચર્થા મરી (પુ :, હ ૬૦-૬૮) મુ નમ્મિદ- 


-૧૪ જૂની ગુ7ગતી ભાડા 





ગવભાટ એ નિર્યુય ઉપ? આડે છેકે 110 લ પડ ચા 
€0૫00॥વંક પૌત્તદ દા પ્રકટ ભં છે પક ૫ £€1111101011 
(કરે છે છ0૦) ડાઉટ રદલ 1200 3 3 (૦૪ ૫0016 
1500 1 ૨) 0૫૬ 3૭ 1૫0 41 11051, પાવે 1101 115 
દ૩૧05 ભે પકટ ૯૬000 ॥0 પારણે) પલા ણળવે લા 
જર લાઇટો? 105 1 0૦0 0ણ (૦ €૫૩7૯૧૬ 110 10001 
0૦૬૯06 0156 (૪ 07-03) આ ખાબત માથે હુ સમત 
જ પણુ 'ગ્રાચીન ગ્રજરાતી ગવ્ર-સદ0* મા પ્રયમ છાપેતી 
સમ્યડત્ગ ઉપર ડથા?નતો ગ્ચનાકાળ શ્રીજિતિવિજ્ય એ ગવત્‌ 
૧૪૧૧ આપ્યા છે તેથી ડગે છે? જે'વા પ્રયોગતો ગાળ લગભગ 
૧૦૦ વર્ગ જેટલા પાછે હધવનો પડે 19ણુ આ'મા તે'વા પ્રયોગ 
થયા દે 
ઉદ્દા 

૧ જિણિ માર્ગિ તુમ્હે જાડ છ8' (મદ ૧૧-૭) 

* “કણુઇ હઉ દેખણ છઉ ' ( ,, ૧૩-૮) 

૩ ધમક્ઞઉ કે .ણુદી મગ્તા પૂઠિ મરી સકઈ છ ?( , ૪૫-૧૩) 

આ પકી આવે ગ્રરોગ આછોપાતળો - થતા ગ્લો છે, ને 
ધીમે ધીમે #દિ પામ્યો છે અ મળ ક્રિયાપદ મમ્તાર્થ ક સશયાર્થ 
માજ ્ડિતા 1સેનાય અન્યત રૂઢ ધયુ હ 


* (૧) પચ્મિત મહુમહઇ ઘઈ” (ર) મોતી તણી મિનિ 
લહવહન છ. (સ ૧૪૭૮) 
(૧) “તુતના કમ: છ ? (ર) “ધર્મશ્થા ડહુઈ ઇઈ (૨) 
* 4 વિતૂસઇ છદ ' (સ ૧૪૮૫) 
(૧) તિઘયાધ જા; છ ૬૨) “માહરી ભાયા આવ. ૬.) ' 
(મ ૧૫૦૦) 
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લઝ 

હિન્દીમાં ત્રત હેતા હૈ [વતમાન કાળ , ન ન વ્રત છવા (ઇતડા॥) 
એમ વર્ત્ત ને ભૂતકાળમાં એડજ ધાતુ જેન વપરાય છે ગુજગતીમાં 
બૂતરાશ માટે લાછુ' વષમા3 છ, તર્તમાનડાળમાં લૈ' ર૫૨4 છે 
ભૂતકાનતુ રૂપ ગ ળ્મના :મથિ ભૃતકૃદત «-₹ઉપ૫2થી [ઝદ થક 
આવેલુ છે. તેથી અમ 4 પના ચક શકે કે “લે ધાતુ કમતા «મત- 
અદદ ઉપગ્થી આનો પણુ વાગ્તતિક રીતે તે મ સી ધાતુ ઉપગ્થા 
આવ્યો છે અર્થ ફ્રે અગમ્ય થયો ઝે મુ નગ્મિહમનભાઇ ત્હેને 
છમ ઉપમ્થી યુત્પન્ન કર છે અને સ્તીમાથી લે! આગ તે ગમધી 
નણ્‌ વાધા 2જી કરે છે ત્હેમના *થનનેો સાર માત્ર છે) 


(૧ શલેબુ''નો અર્થ ૬૦ ૬186 ચાત છે સૌને (1૦ 1લાવં) 
રાર્વુ થાય છે '0 ૯૧13' “ઊંચકી જવ એ દ્દામા (૦ 
દૃતાદટ' “લેવુ અર્થ રડ છે પણુ અર્થમાં પમ ચતાણુ 

* કની પડે તંમ છે 

(૨) મ જૌ ધાતુ પ્રાકૃત-અપશ્નરામાં ળા મિવા4 બી? .પમા 
4પગધેવેો! જડતો નથી 

(૩) મગડીમાં “રાર્‌નાના' અર્થમાં નળ ને 'લવાના' અષમા 
સેને વપમય છે તે સૂચવે કે ની ધાતુ “રાર્વાના ગર્યને 
વ્‌શ્રગી રહ્યો જાય (પુ ૧, પૃ ૨૬૫) 

(૧) અર્થટ્રે* ચવો ખોવચાવતી ભાષામા મભનિત છે નતા 
અર્થ જતો ર્હે તે નઢો પણુ આતે છે કૃ ધાતુ “મર્તુ - 
પ્રાણ જવે? ઝે અર્યચમા વપરાય છે તે ઉપરથી “મર'નુ' 
જાર' (પ્રેરક) રૂપ હાત “તાગન'ના અર્ચમાં વપમય છે 
*માર' ધાતુના સુખ્ય અર્થને (પ્રાણુ લેવો) ઉપનાગક ગૌણુ 
કેય (તાડન)ને! અર્થ તેમા! સાઠચર્યના નિયમથી ભને તે 


૬૧૬ જૂની શુજરાતી ભાષા 
ઝડ અઝઝ 
ન્ત્રાભાવિડ છે માન્વૃ-'તાડન હન્‍્વૃ' એ અથ મધાન ચતાં 
કળ અઘ યગવડ॥ા મારી નામ એ ગયુક્ત દિયાપદનો 
વાપન પ્રચાન્તા આવ્યા તે?૮ રીત જડ પદાથ કે અશક્ત 
પ્રાળીને અન ટથળથી બાજ થળ લેઈ જતા અમાઉ તે 
પ્રાથી કે વદાવતે પકડવા' પડ. એ રીતે મુખ્યાર્થ (લેત 
જવ) તે ઉપકાઃક ગાણું અથ પષકડવાતોા પહ ત્હેમા 
ભળ્યા છ નીના અપથશ ર41 જેમાં અપભરા કાળથી જ 
ક ધાતુના અય આ તે આવ્યા છે થટ ધાતુનો અર્થ 
પકડવુ'' થાય છે. પળ ત થત “ધારણ કરેવાતા' 
અર્થમાં ઞન્દ્ તમાં વપરા છે 
"વ્રાનામિ ઝ્ીળાનિ થવા વિટન તવન ઈતિ નમેડવાિ” 
(મીતા) આ રતે અર્ય કર્‌ થધા બિલકવ ગભવિત છે. 
(૨) બાને મુદો ની ધાતુ પ્રારત-અપભશમાં ની ર્પેજ વપ- 
ગયાનો છે “લારા” ચત (૮-૧-૨૨૯) પ્રમાલુ આદિ 
નતો વિકલ્પે જ ચતા હોવાથી સ ને ન બન્ને વપગાય, અને 
વપરાયા પણુ છે ઊલટ્ટ' ન રપે વિશેષ પ્રયોગ છે. સતો 
પ્રાકૃતમા% પણુ થમો છે “જેર વપમતો સત્ર ૮-૪-૨૩૮માં 
નાષ્યો છે. (44ઞિગત 1 રેડ-સેર) 
૧ “તમીવ [િઝ્ઝ£ માળદવ.” (વસુ ૯૪-૬) 
* “મ ઇવ સમટ તેહિ?” (વસુ ૫૭-૧૬) 
'સશ્મિર્ત્ય જો તિ ગૉ ખત સભિઝન રેર.” (ડુમાર મ. ૪૫) 
- “ગિત કિત્ત ચ પરક તિ બત્વતિ નર સિતરક,” ( ,, ૮૫) 
- “વર્‌ સિદ્્્ઝ નિતરિવ્યાવિમાલ,” (લત. ૯-૭-૭) 
“સેવિ નમ. નરવરમાટ્રો,” ( , ૯ ૯-૮) 


રૂ ઝે ૪ ર 


ધાતુએ! ૨૧૪ 


છ. “સએમટિ બેજ્વગુ ગમર્ષસન મન સુછુ સે થવજેર્‌ ”' (સિ. હે. 
૮-૪-૩૭૭૦) 

(મની શને ચોટલે પકડી કહે કોણુ સુખી રહે ? ') 

૮. “છીવિ મટલ્તવ [વુ જઇ સળવિળુ સત્તત્છુ ” (નિ. હે. 
૮-૪-૪૪૦૦) 











(તત્તનુ નિદિધ્યાસન કરી ત્રત લેષ (લેક) કલ્યાણ પામે છે.) 

ઉદાહરણુ ૭માં ટેષ્વિઝનો અર્થ “પકડીતે' છે. ને તે છમ ઉપ- 
ર્થી આવ્મો હાય તો છટા યાકૃત રૂપ ઉપરથી જેહિણુ ગ'ભવી 
શશ્તુ' નથી. ઊલટ નૌત્તા-સત્તા-સેવ્વા-જેષ્વિણુ રૂપ ની ધાતુ ઉપરથી 
ગળ રીને ન્યુત્પ્ત થઇ રકે છે બીજુ ઉદાહ*્યુ ૮માં જાર (મી) 
અને ૪2ટિં (જમ) બે ભિભ્ ધાતુ ભિન્ન અર્થમાં વપરાયા છે. 

આ રીતે ન નો છ થઇ આ ધાતુ વ્યુત્પન્ન થયો! છે, અને અપ- 
ભ્રશકાળમાં ત્હેમાં “પકડવાને!' અર્થ આવ્યા છે. 

(3) ત્રીજે મુદ્દો મરાડીમાં ગેજ તે વબ બે ભિન્ન ધાતુએ વપ- 
રાય છે, માટે ની ધાતુ ત્હેના મળ અર્થને વળગી રહ્યો હોવો જઇયે, 
જે તૅમજ હોય તો “મથાગિ શછાતિ નસેડવતળનિ”માં જે અર્થમાં 
શ્રદ ધાતુ વપરાયો! છે તેજ અર્થમાં મરાડીમાં પણ્‌ દે વપરામે। છે, 

૧. 'સેને વગ્નસ્તથ છેતે ? મળ શતાગા વર્ષાત માહિસે. ” 

(તાને. ૨-૨૩૨) 
૨. “સેમે વાનના બેલવિતે છેળ 1 તવા પ્રશાળ વાજ વાટે 
જ્ઞાન ॥” (,, ૧૦-૫૮) 
૩ “સાસ રમરતત છેને 1 સવાગ મહિમ.” (તાને. હ-૪૫૦) 
આ પ્રમાણે મરાડી સેઝ (મરડી અર્થમાં) ને ની ઉપરથી જેને 


જિ 


જ્રસ્રજુ ડરરટનરર' અર્ઈત્ર્પ પણ ૬₹૫૨/૫ કે કેઝમઈ ઝે અઈ છે 


-1૮ જૂની ચુ*રાતી ભાષા 
ડડ 

તન૮ અથ ઉદાહમ્ણ ન ૮ના જેતિમાં પણુ છે તત લેછ-ક તત 
ધામ્ણુ ડરી મરાધમા ની-તબે મૃશ રૂપે (સનો જ થયા મિતાય ) 
મલો મા* નનાન અય નથી આગ્યો, પણુ જેનમા નગીન અર્ય 
આવ્યો કે વળી પુત્ર ઝમલ્તનુ ગુજ્માતીમાં “પુન લે' એમ ભાયા 
ન્તમ નહી થઇ શકે માટે છે ધાતુ છમ ઉપમ્થો મભડી તાકતો 
નથી 


પ્રીડુત સુનીતિકુમાઃ ચેટ* પોતાના “0ઇતક્ઠા॥ ૧ 1)0૫૯- 
10[70લાદ 01 1લાજાપ 1૧૫૦૫૫૪૦ નામના પુસ્તરમાં બગાળી 
લ્રાષાના નણુ નિભાગ પાડી શ્યા ધાતુ માટે વપગતા જુદા જીદા રૂપ 
નોધે છે (૧) રિણ બોતચાલની ભાષામાં નિ ને સે, (૨) શિણ 
સાધુભાપામા છ ને સટ (૩) બગાળીની ખોલીએ માં જે. આ ત્રીજે 
વિભાગ જે વાપ# છે «હારે પ્હ્લો વિભાગ સિ-સ વાપવે છે આ 
"૧ ખરા શથ્4રપ ગણાય વળી પ્ર ૧૦૫૧ ઉપઃ સ્વાદ નવા 
(10 ધાડધર) તૅમજ નામ સેવા (૬૦ ₹૨]૦૫૬ પ૦ 0010 01. 000), 
પૃ ૧૦૫૦ ઉપર ર્ાટી સેઝે (કા ॥ધલોભ્વે ૦પ ૧૩5) નોધે છે આ 
તણે રાખ્દો જેડે ચુજગાતીમાં “લેવુ'' વપગાય છે આ નતા જમ 
ઉપરથી આની શકે તૅમ નથી આ ખાબત જણુાનતા અગાઉ પ. 
૧૦૪૫ ઉપ? લખે છે કે “દ 18 ૯૫૦૯૯0 11403 ધણા 
0 1 1 4/તૌ પ8 350 કપાપાપલ્લે 3 ઉણા ” 


લાવવુ 
૧ આ ધાતુ થી ધાતુના પ્રેગ્ક કર્મણિ ભૂતફદ'ત ઉપમ્થી આવ્યો 
હોય તેંમ જણાય છે અર્થફેમ છે, પણુ તે અપબ્ર શકાળમા જ થમો 
દોય તેમ ત્હેના પ્રયોગ ઉપમ્થી માવૃમ પડે છે જમ “આવ' ધાતુ 
્રાકૃતરાળ જેટલો નતો છે તેટલો 'લાવ' ધાતુ જૂતા હાય તેમ 
જણાતું નથી, પગુ ન્તૂની ગુજમતીમાં 'લાવ' નિષ્પન્ન થયે! છે 








ધાતુએ ૨૧૯ 





“જસહ*ચરિરું'ના ઉદાઠરમૂમાં “ઝર છે તે “આગપવુ”' એ 
અધનુ છે છતા ઉદય ન. ૧, 3, ૪, પમા અપનશમાજ “લાવવું ' 
અર્ધ આતશ્યેો છે 
ઉદા. 
૧, “સરમુજુ ઇશુઝુજ્ઞાર્‌3િ ₹૧ઢિં ઝાક્સિ નાવ# ક પાટમતગ ?' 
(૮-૪-૩૩૬૧) 
7 “શળ સાર્ત્તવ 3 નર ૧૪ ૫૧મા જે1,” (૮-૪ ૩૭૬) 
* “સગેવોવતકો અમિ ગળો મજ્છાાવિ ઓક છાયો.” 
(ભવિ ૧૯-૯-૬) 
જ “થિહિલઝયમો રિશ ૩*૩ ૧૧૩ પશ્મવ? હ્ાયઝ 
(,, ૧૮-૭-૧૦) 
પ “તેન ગતાળુ 4૪ નિ જઝારન્યઝ ત યૉઇ-મુ તી હાદ 
( ,, 2-૧૦--) 
૬. “તો વિ મુળિદ્દ? રમું ગળુ સાદ ” (જગહ? ચગ્ઉિ ૩- 
૩૬-૧૨) 

છ. “લદ્મણુ વનફ્વ લ્વાવર.” (મીતાહગ્યુ ૩૦) 

૮. “વવી વિભમ મનિ લાયા ” ( ,, ૩2 ) 

સ. ગાથિવશ્વ ઉપગ્થી અપ સ્ારબઝ આગુ, તે ઉદાહરણ 
પાચમાં વપરાયું છે માવિત-સાર્થનો ચગ્કાગ કાયમ રહેવાથી “લાવ” 
ધાતુ અપભશમા થયો નથી. ત્હેતા ય ને બદલે જ સા૧૩' ને 
“તયલટો'માં ચાવ રલો છે. પછી «હેતો થ થઈ 'લાવ' ધાતુ આવ્યો, 
પણ્‌ નના ૬ કે થતા સસ્કાગ્તે લીધે 'લાઈવ્વઇ-લ્યાવઇ? પછી હ 
બહુ જદુ ઉગ્ચારાતાં જતો ર્લો ને “લાવશુ' રવો. સુગ્ત ભણી 
હજી પણુ “લાઇવ્યા-આઇવ્યા' જે'વો ઉચ્ચાર થાય છે 


પ 


દા 
ડી 
૩ 


જૂની ગુજરાતી ભાષા 





ખે!લવુ' 

આ ધાતુને 4 ધાતુ ઉપમ્થી ગ્ત્પન્ન રગ્વામા આવે છે વ્રવ- 
વુત્ત વુન્-યો્ર-બાગવુ. પણ્‌ વાજ રૂપ પણુ પ્રાકૃતમાં જેવામાં આવ 
છે જત ૮-3-:૩૫ “શો ર ” પ્રમાણું અનાદિ તે અમયુક્ત થતો 
થ થાય ઞળાઝ-ગળા7, શવઇ -સતછો પણુ ગૃમાં થ આદિ હોવાથી 
ત્તતો થ થડા ગગધી શકા છે. તેમ પ્રાફૃતમા યોઇ ને થો? બે (પ 
વપગયા છ 


૧ “જ્ઞાળમે યોત્જુ#.” (ગાયા મ ગ 2-૮૧) 
ર. “8 વોણિસ્ઉં.” ( ,, ,, ૨-૮૭) 
૩. “હ પિ અગુત્ત રુહ્તત વવોસ્ઠમિ.' (જમહરચરિઉ. ૩-૧૮-૮ 


આ ઉપરથી અમ માનવાને -મ4કાશ છે કે “બોલ' ધાતુ ચ. 
ર૪ ઉપ્ગ્થી આવ્યો જતન" પ્રાકૃત રૂપ વુત્ત છે આદિ વ નો વ 
ન થાય તો ઉદાહમ્ણુ ત્રીશ્નમાં જેમ પૃવે' દ્ર ઉપમર્ગ આવ્યો છે, 
તૅમ ઉપમર્ગ આવતા ૧ અનાદિ બતે અને «હેતો થ થાય પછી 
ઉપગર્ગ મિવાય પણુ થોઇ વપમાય મુત્ત ઉપમ્થી તુઝ ને ચોળ એ 
રપે હાલતા “બેદલ' ધાતુ આવ્યો લાગે છે. 

અથવા એમ પણુ માની શકાય ક જેમ ઉપસર્ગને લીવે વુત્તતો 
ચદ ચચે! તેમ પ્રતત ઉપરથી વનુત્ઝ થાય ને પછી જુન્-વોત્ઝ એમ 
ને એમ વપરાય મમામમાં આવતાં મરિના ન્ટ્રી ચાય છે, પછી એમ 
ને એમ પણુ જટ વપગય છે તેધી રીતે 


હી 

મકરણુ ૧૬મુ' . 
મ્રેરકરૂપ 

ગગ્કૃતમા ક્િયાપદનું પ્રેમ્ટરૂપ બનાવવા મુખ્ય અય પ્રત્યન હતો 
આ'નો પૂવે" ધાતુના સ્વરો ગણુ કે હ્િ લેતા તે ઉપરાત નઆનાગાત 
વગેરે ધાતુએ। મારે ૧ પ્રત્યય હતે! ધાતુના અત્ય બા માથે પ્રત્યય 
શબે આવત હોય તેમ ભામતુ પાવીમાં વિકલ્પે કવન! ₹ યા પ્રેગ્ક- 
રૂપ મા? ચા પ્રત્યયો આવ્યા (૧) શમ (૨) છ, (3) શાવર (૪) 
નાવે આ રીતે મ જાત્યતિ માટે પાલીમાં (૧) વાત્યનિ, (2) ૧૪તિ, 
(૩) થાસ્પર્વાલ; (૪) કાતતવાલિ એમ રપ થતા આવય ગરત્મપ મમ્કૃત* 
મા જૂજ ધાતુઓ માટે વપરાતો પણુ પાથીમાજ તે ડિતેક નષ્ટ 
થયે છે, અને માવતર ઉપમ્થી વ્યુત્પ્ન થતો ગાર પ્રત્યા પ્રારૃતમા 
મામાન્ય પ્રત્યય બની ગયો છે પાવી ભાષા તે પ્રાકૃતતુ જૂનું રૂપ 
છે માટે પ્રાકૃતતે પાતીતુ ધણુ ત્રડ'મુ છે ત્રાકૃતતા આ બવે નો 
આવે થઈ ૫૫૬૬, ૧૨૨, ૧-૧૬, વગેરે રપ ચયા ઢેદનુ જે ર૫ છે 
«હમાં સાવ ઉપગત નઆપરમાતો થર ૪ ગયે ચાવુ «ભો છે પ્રાડતન 
મા ૧૬ ધાતુ ગિઠ્ યતા ને પ્રત્યય નાક ત્રચવિત થતા પાવીથી 
ભિન્ન રીતે જત3ર-તર વગેરે રપ પ્રાકૃતમાં આવ્યા, કતા નમ્વઝ 
નૂનુ 3૫ પ્રારૃતમા પણુ ચાલુ હતુ તે ઉપમ્થી ઠાલ વપ-1નુ “મતા 
કાચ્નતાં' રૂપ આવ્યુ છે આ પ્રમા  પ્રાકૃતમાં નાક પ્રત્યય આવ્મા 

ગ છ ધાતુના પ્રેર્ટ સેસ્યતિનું મા ,નમા સગ્ઝ્ટ શતું અવ 
ગુણ થયો છે તે સઝ્કૃત ભાષાના નિયમથી-મ'ત સ. કેના ઉપ2્યા 
થ શ્રુતિ પ્રમાશે મેન્વટ થયુ શિશ વનું પ્ર.,તમાં કિક્નસ્# ૨૨ 
છે ને જોપવત્તિનુ સોગ? ધાય છે સુત્ર ૮-2-૧૫૦ “સ્ટ 
ગ્રમાણે પ્રેગ્ક ગત્યય પર્જે ગુમ મવ? ટેંક તેભ કિ “પે તક ઝત 


૬૨૨ જૂખી શુ”રાતી ભાષા 


જ નક/૦ 





સ્ોવિત 1 સોર્તાનસ કે સોનક 1 લોવિત | લોનવિર્ગ કે તોતિંગ ક આ 
ઉપગત સત ૮-૪-૦૮માં મિશ્રા અનેડ ગ્રેગ્મ્પ પૈકી એક મન્ત્ર 
ભાપેયુ છે સૂન ડરમાં રજ ધાતુના અનેર રૂપ પૈકીનું એક ૬૧-૧૬ 
છ, ચૂત 9૧મા નશ મારે ગળવઇ તે ઇત્તર ૩૫ આપે છે “2 
3૮મા વિજ્ઞાયતુ પ્રાકૃત ર્‌પ 1વળ્ય્વટ આપે છે સત્ર ડછમા પ્રહ્યાપ 
માટે પ્રાકૃત રૂપ પરત કે પરટકર આપે છે આ બધા રૂપ ઉપમ્થી 
અમ જણાય ૭ 'ે હેમાંચાર્યના વખત સુધીમાં પાવીમા અંડિકૃત રહેવા 
અ ગરત્યય પ્રાકૃતમાં ગજ રપે આવ્યો હોવો નેધમે ઉપવા બધા ઉવ* 
છગ્ણુમા શવ પૂર્વે દીર્ધ સ્વમ કે ૨%, વિજ, તે વર્ટુ પણુ શુરુ 242 
વાળા છે, ડાણુ ડાબશાસ્ત્રના નિયમે મ લુક્ત વ્ય જન પ્ર્ટને! સવગ ગુરુ 
ગણાય છે મળ્‌ના પ્રેમ્ડ૩્‌પ મળનત્તિ £૫મયી પ્રા રૂપ શળવ% થયુ 
નુ જોઈયે “ભણવ ભણૂુત્ર નિજ સર્તાતે ઔતે ગ્રેમભક્તિની 
શીત” આ'મા નર્મદાગ કરે નતૂનુ ૫ વાપર્યું છે હાન બહુધા 'ભણાવઃ 
વપરાય છે ગાથાચમ્નશતીમાં (૪-૫2) પ્રા તિકલવિગા ને મિક્લર્સા 
ખે રૂપ નોષ્યા છે આ રપ મૂળી ઘની સ્મૃતિ કમાવે છે આમ ખીન્ને 
ગ્રત્યય શવ પ્રાકૂતમાં આ યે છે 

મ. વતના પાતયતિ ઉપમ્થી પ્રા વારૅેફ તુવ ઉખ?થી તોરવ# 
રશ ઉપગ્થી ૬ સ્તર, જ ઉપગ્થી મારેદ વગેરે ૩૫ ચમ્કૃતના સખ 
વૃદ્ધિના નિયમથી આવેવા ઢે 

હૈમાયામે' મત્ર ૮-૨-૧૫૧ “બ્રમેસરો વ”મા પ્રમ ધાતુના વિ 
કત્પે થતા પ્રા રૂપ મલાર કે સભામાં ત્રીજ આઇ ગત્યતે પણુ 
નિર્દેશ કયાં છે ગંત ૮-૪-૩૩ મા ક્રમના ગ્રેગ્ક ર૫ તરીકે વળી 
મા તમાકુ મમારેટ રૂપ નોધ્યા છે આ ઉપરથી ત્રીજ સાર ગત્ાય* 
નો પ્રમોથ પણુ ગ્રાકૃતમાં ન ધાયો] છે 

રુ કાળમાં આ4તા ચાથા ત્રેગ્ડ પ્રત્યય કારના પણુ દર્શન 
થાય છે. 





“ધો વશરણુ મુત્ઝ વરતાસ્ટિ ઉક્ત્કિળન₹રટિ પર્સ રિ.” 
(મવિ ૧૬-૬-૯) 


આમા “રમાઈ ને “વરતાઈ”માં મળરૂપ “૧૬ન' ને “પ છે. ત્હેમાં 
શ પ્રત્યય લાગી તે ર૫ થયા છે. તે ઉપગાત “નાવળિ શાત મુદ 
મનમારિય” (ભવિ ૧૧-૧-૧૧)મા આટ પ્રત્યય પણુ ચાલુ ર્લો છે. 


આ પ્રમાણે (૧) 1૧, (ર) 34, (૩) બાટ, (૪) સાદ-એ 
મુખ્ય ચામ ગ્રેગક પ્રત્યયા અપશ્રશ કાળ ગધી વપમાતા એ ન્નેયુ', 
તેમ માય પ્રત્યય ૨0૧4 ઉપગ્થી તે સ પ્રત્યય શાથ ઉપમ્થી આવ્યો 
તે પુ ન્યુ. છેવા ખે પ્રત્યય માટ ને ચદ શી રીતે આવ્યા, તે 
નેવાનુ' બાકી ર્લું ગગ્કૃતમાં આ પ્રત્યોનુ નામનિશાન નથી 
હિન્દી ભાષામા પ્રાકૃત ગાત પ્રત્યયનો આર થઈ રતો લોપ થતા 
છેવટે આ રૂલો છે ઝસના, રુના, ગગાના, વગેરે આમાં સા પ્રેગ્ક 
૩પ જણાવે છે. તે પ્રમાણે થ જેડી ન નય, માટે ટકી શકે એ'વા 
૪ ને ₹ અક્ષરોનો પ્રક્ષે] થઇ સાર ને માદ આવ્યા છે, એમ મામાન્ય 
માન્યતા છે «ચ્હા ત્યા જે તે અક્ષમ્તો પ્રક્ષેપ કમ્વો-માનવા તે 
હીટ નથી. જૂતે પ્રત્યય આર છે તે આપણે ન્યુ ડે! ભાણ્ડાગ્ક? 
આ શાર પ્રત્યયની વ્યુત્પત્તિ સબધી ભિન મત ધગવે છે “પહ 
401108 11 પાલા પ0 131૫€ સા ઇર્ભ0ત ૪ ર8 ૪31૪નું, ૩૪ 
€€, 8૯6 ૧1108118 101૫€5 છાણ 10 [9080-૫101 બં 
૦હછુણર્મા 1. ૯પા૧ાડ પ૩ ટાવર બા વાવિદ” (બાષણા પ 
ર૨૯) માકૃતમાં વીદ્ાવૅ« ને મીરવેરિ ને'વા વીત ને મીત ઉપરથી 
બનતા પ્રેગ્કર#્‌ૂપ વપરાતા. આવા રૂષ ઉપરથી હિન્દીમાં વિનના, 
સિતાના, ફિછાના જે'ન ર૫ આની શકે પ્રેરક આ ની પૂવે છ આવ્યો 
છે તે ₹ કે ₹ની માકક ક્ષેપક નથી, ષશુ મૃળ કર્માણિ ભૃતકૃદતના 
ત પ્રત્યયતોા % થનેલે। છે. 


૨૬૨૪ દની શુઝ્ટાતી ભાષા 





આ હિન્દી રૂપાની માથે ગજમતી સ્‍પોતો મેશ ખા4 તેમ નવી 
વાગત નમીતના પ્રમ્ન્રૂપ માવિત પ્રા શનિ ઉપમ્થી ગુ શડાડવુ' 
કહ્પવુ યોગન નડ લાગે તૅમજ પ્રેગ્ડ૩પ ૬શિત ઉપમ્થી હિન્દી 
શિસળનમા ક પડ ડીક નઝા આ હિન્દી રપ ગબધી અમ દતીત કરી 
શમય “ે થ્તના ઉપરથી બીત્ત ધાતુતા મામ્યતે લીધે રત્નના થયુ 
ત્ઘાવિત ઉપગ્થી સુકાના બને તે પણુ મભતિત નવી અ'મા પણુ 
ઉપમ્ના જેવી દલીત મભવિત છે વિકાનામાં *ળર્પતું કર્માણિ 
શ્રતકૃદત લીડુ છે *હારે ગુજગતી મા? સાવિટ-રાવિ# પ્રેગ્ગપના 
કર્મણિ ભૂતકૃદત લેવા પહ્યા છ 4ળી પ્રા મતાર રૃપમાં સસ્કૃતનુ 
શ્યુ કૃદત આવેયુ છે ? પ્રાન્ન કામિલ ઉપગ્થી 3મા# ઞભની શકે છે 7 


મ્હામી માન્યતા પ્રમાણે આ ગાઇ પ્રા પહ્ય ભ્રમિત ગામ્યને 
લીધે આનો છે, અ હિન્દીના સ્રા (વીના નતા, વગેરે ધાત્ુએામા) 
મામાન્ય ફદતના નાને ગલે કે સ૧૬ ધાતુ ઉપમ્થી ગ્રાકૃતમા 
મૃ] રૂપે ચવઝર ને પ્રેગ્મ્રૂપે સવારે થતુ “રીને સિકિટ ન સવરર”' 
(ણાથામ શ ૪-૭૮) મુ“મતીમાં આ4તા તવરનુ દીઘ સયોનછોવથી 
“સાંપડ? થયુ ને પ્રેગ્ક 'સ પાડ' રહયુ તે ઉપગત સિ હે ૮-૪- 
-૨, ૨૬ મૂતમા બતાવેના ઝમા૪ટ ને ૪ નસ્‍્ર્‌ બમ્તે પ્રેગ્કૂપના 
છે ત ગન્નેમાં અાટ-માજ મળ ધાતુતો અગમૂત છે (૩ણૂન૧૦ 
૨ત૧૦%-નત ઉપમથી બને) કતા નાટ-માજ ન્નણે પ્રત્યય હોય 
તૅમ મામાન્ય જતતાતે ભમ ચતા તે ગઆઇ-નાઇ ને પેમ રૂપના પ્રત્યા 
માની બમે અગ પકી ત્હેળ ખ્હોળો પ્રચાગ થા4 શિર ગોગન ગને પણુ 
પા૭ળ વમડાનું પડે આ રીતે મૃળ માટ-ઝા પ્રત્યય પકી ત્હેમાથી 
જદ પ્રત્યત બન્યો આધી ૪, ₹, કે છ પ્રક્ષેપતો નની 


ખાજે શ પ્રત્યય તાર ઉપમ્ધી ₹ ને] ₹ થઇ આવેને! છે તે 
પમ્રતય “આમ મિધી ભા॥માં 4424 ઝે કડી પ્રાત ભણી પણુ આદ 


ગ્રેર“૩પ ર્ગ્પ 








ગ્રત્યયને વિમ્ધ પમદ્ગી આપવામાં આવે છે 9૪41% ઉ' 2થી પણુ 
“વધારઝુ'' મભડી રકે છે એ'વા કર્મણિ ભૂતફેદ તને લાગતા ૧₹ 
ઉપ્2ટથી પષ્‌ શ ધાતુને લાગડો શર થયો હોત “બમઇસાર' પછ 
સાર' અપભગ રૂપોમાં જે સાત લાગ્યો છે તે (૧) ગદ નો ગાર 
થઇ આવ્યો હોય કે (૨) ભૂતરૃદન્તને વાગતા ₹₹ ઉપગ્થી થયેવો 
સર સર્વગામાન્ય બતી ધાતુને પણુ લાગ્યા હોથ “વસુટ્વહિણ્ડી” 
જે ઈ; મના છડ ગેકામાં લખાયેલા શ્રથ છે ત્માં સઇ પ્રત્યય 
વૃષ ધાતુમાં વપરાયો છે “સતિ થવોત્તક વસૂસ્રુ વ ॥' ન્4ૃની હાય- 
મતમાં જહુવેર' છે એટલે આ ર્‌ષ કદાચ જૃનામાં જૂની પ્રત (મ 
૧૨૭૮૬)ના ઞમય પછીનુ હોય છતા ૧૪ પ્રત્યયના ઉમેમ્ણુથી તે 
રૂપને વ્યુત્્ન થવા ગભવ છે ૨૧૮ લાગીને પણુ કેટવાક કિયાપ” 
આવ્યા છે. કૂટનકા₹ ઉપગ્થી, જમ ગનજ ઉપન્ચી ગષેદ આવ્યુ 
તેમ, “મડૅરુ”' ક્રિયાપદ આવ્યુ છે પમ્તુ આ'મા પ્રેચ્યાનતો અર્થ 
નથી, રૃઘતા થૃસ્ ઉપગ્યી ૧1 લામી “વધેન્લુ'' શદ આવ્યે! લાગે 
છે “બુધવારે નવો જેટો વધેરજે ” “નાળિયેમ વધેરો ” 


'ટવાક ધાતુએના બૈગ્ક રૂપમાં ન્નણે શતો ૪ થતો હાય તૅમ 
લાગે છે જતો ₹ઇ થાય એ ગુગુના નિયમે નામી છે શુ”૮ગતી 
રૂપોમાં મૃળના રને શ થયો, પણુ ત્વના પ્રેસ્ટ પમા ૪ ગૃણુ-મે 
થાનું ર્હેવ'થી શનો. ૪ થયેવો વાગે છે દિજ (મળ) મેન્યાતિ 
(મેળવ), સુત (ડકેલ) પ્રેમ્ટ ગણાતા મૂળ રૂપ “5: ' આત્યુ* 
તેજ ધાતુ ઉપગ્યી ઉખેડ- ઉખડ થયા વિતરક પ્રા વિઝિતિરિ (નિ- 
ખેર ઉપમ્યી મૂળ રપ 'વિખર', ફ2 (હિ-ક્ગ્ના:-કેકવ, વગે? 


આમા મળ ધાતુ-મક્મ'કમ્રા “એ' હતા તે પ્રેમના ગમઝનતા 
તે ઉપગ્થી “ઉકવ ઉખડ' વગેરે મૂળર્પના ધાતુ આવ્યા. 


૧૫ 


૨૨૬ જૂની ગુજરાતી ભાષા 








પડુ-પાડ, તપ-તાપ, મમ-મ૫1?, ત2-તામ, તુટ-તોડ, છટ-છોડ, 
કૂટ- કેડ, વગે? રૂપો મસ્કૃતના નિયમે ગુજરાતીમાં આવ્યા છે 
9૫ના થર્ષતે ઉપરથી પ્રારૃતમા ૧5૬ કે વટ ચાય છે. છેલ્લા ૫2૬ 
રૂપ ઉપગ્થી ગુજરાતીમા મે રૂપ સ્વમ્ભામ્ના ધોરણે થયા છે સ્વર* 
ભાર પર્વ થુતિ ઉપર ખમતા “વાધે? રૂપ થયુ ને સ્વમ્ભાર મૂળ 
શ્રતિ ₹ ઉપ? કાયમ :હેતા “વધે' રૂપ થયુ. આ “વાધ પડ-પાડ 
જે'વુ મૈમ્કૃપ હોય તેમ લાગત નથી ત્ટૅતે પ્રયોગ મૂક અર્થમાં 
થાય છે. 


૧, ત્યારે પુશ્ડગ્તે થઈ અદેખાઈ, સુજ થકી વાશ*પે1 પિતરાઇ ” 
(નળાખ્યાન) 


૨ “વિષ વાધિ અતિ વણ, મર્ષનિ પામૃ દૂધ ” (કાદરી) 


આ ખત્તે ઉદ્યહગ્ણુમાં “વાવ? મૃળ અર્થમાં છે. બીજ ઉદાહમ્ણુતો 
અનન્ય 'જે સર્ષનિ દુધ પાય” હદય તો' એમ બૅમાડતા કે પ'કી 
'દધ' શખ્ટ્તે ગતિમસમીમાં લેતા એર્ય બૅશી રહેશે “દિવસ દિવિસિ ગર્ભ 
વાવિ” (કાદ. ૪૯) “પવત વેગિ વાધિ તરગ ” ઊાદ ૮૧) “જ્મ 
ઉદધિ વાવિ તા” (કાર. ૧૩૦૫ બવે “વધે? અર્થ છે 'વિષ વાધિ'માં 
'વાધિ! તે મુ ક્વ માહેમ પ્રેમ્ક માને છે 


આ ઉપમાત જૂતા આવ તે આત્રતો શમ બન્ને રુજમતીમાં 
કાયમ ર્વા છે “દૃથાય', 'ધામ?, “ઉગાસ, વગેરેમાં તે નજરે 
પ્ડે છે “માર્‌ ખો*યુ ઉથાપતે। નથી 7 “ધૂળ ઉથામે છે' 'વાકડી 
ઉગામે છે' ગ. સુષાવજ મદિમ્તી ભાષામાં જળવાઇ ગલો છે 
અત્યારે પ્રેગ્કમાં જ્ય્હા «ચ્હા આવ લાગે છે ત્ય્યા ત્ય્યા તે ઉપમ્થી 
ગનતા નામમાં તે થાવ રપે નિત્ય માલૂમ પડે છે, ને નચ્હા ગજ 
વાગે છે ત્યા તે મળ રપે ટકી ગ્હે જણાય છે 





૨૨૭ 


છ-5:ડઝઝઝડઝડડઝ્ડડઝઝડઝઝડઝડઝડઝડઝડઝડડ:::::ડ:::::::::::555545::5::22- 


અવ 
જોવનું-9ળવણી 
ભાળવવું-ભાળવણા 
માચવનું-સાયવણી 
પૃજવવું-પજવણી 
શિખવનું-શિખવણી 
ક્રાર્વવું-કારવણી 
ઉદા. 


આવ 
પ્ધરાવનું-પધરામણી 
શિખાવવું-શિખામખ્‌ 
શિંષાવકું-લિંપામણુ 
શિવડાવયું-શિવડામણુ 
ચળાવનું-થળામષયુ 
કરાવવૃ-કમમણુ-ત 


૧. “ધુંગટ કરી વારિ માઇ, પાલણૂડિ પુઠ્ઠાડિ જઇ.” (વિ, 


મ. ૬૫) 


૨, “બાણિ બેટી ભાંદિ માટી ઉચ્છત્રિ બિસારી વાહી” 


(ઉપાહ. ૭૭) 


$. “સ્વામી ! માયા જ વીતવિઊં, તઈ તાં ડીલિ તે અનૃભવિદ* 


(પ. ચિ ૧૪૩) 


૪- “જડઈ; ભિડધષ, ભેડવ# અભડગ; ધાઇ ધમઇ તે: ધૂણઈ 


અડગમ.”' ( ,, ,, ૧૨૮) 


૫. “જે હથિયાર મોહ પાડવરઇ, રાઉ વિવેક સુ સવિ જાલવક.”' 


(,, », ૧૨૮) 


૬, “ભઈ હષિ દૈવી વધારઇ તિલક વીર સુચત્લિઉ લેઇ કટક.” 


(, # ૧૨૨) 


૭, “તઉ રજ સમપ્સાવિ કુમારિ; ચભા ભરી જગ્‌ જેઅભુ- 


ઘારી.” ( ., 9, ૧૩૦૭) 
૪. “જિમ સહાવઇ તિમ સહઉ મત સુહતાનઊ' રાજ. 


( » ૧૦૧) 
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હ. “દિવિરાવીઇ ખેઢાનઇ રાજ-ક્લઉ મતોશ્ય મહારઉ અજ.” 


(,, 1૦૧) 


2૨૮ જૂની ગુ”રાતી ભાયા 
ન્:-_ ક 
૧૦ “કણી કહિ 19 નામી શીશ” (ડાર ) 
૧૧ “જિ? ધૃણીનઈ કાહે દરાશિગ્ઠ “બડક નય? ડા રેડઇ 2૪ 
(ઊાતાદમ્યુ ૩૧) 
૧૨ “રીછ્વાનઃ મેલિયા તે દાખવદ પમાયુ “ ( ,, ૪૮) 
૧૨ “એડિ ગીત ગવારઇ, દાન દિવારઈ ,”' (પશવીચદ ૧૬૨) 
૧૪, “વારમસયનીમે વિક્રમસ વચ્કરે પનત ડાગવિઆ.7 (વત 
4/૫) 
૧૫ “આજ અદાનઇ સેોમમવઇ તૂ ! મમરિ ષ્ીધા માત 1 ” 
(મીતાહ ૪૬) 
૧૬ “પડિમાહઇ બહુ લેય દિકિખ જિણુ પામિ ક્ષિવારઇ” 
(ઉપદેશરમાલડથાનક ૩૬) 
૧૩ “પમેલિના ગ્રિય ળેમાહુવિ હ્ય ગઉ સુકલાવિઉ ઉમ્રગેણ્‌ ધુય ” 
(નેમીચતુ ૨૮/ 
૧૮. 'દન્તક બીજ દિખિડે મ, દાડિમ, જિત મુખ માહિ” 
લ વિ ૨૬) 
૯ “પહિ*્છ પિહિરામણી સાગ, આપઇ ગજ-ય તુરિ ભખ્ડા? ” 
(ઉષાહ ૯૪) 
૩૦ “પ્રહેવરાવણુ જ્નણુન્ને મનિ નાય” (કાદ, ૧૩૪) 
2૧ “સવવા સુભટ રવરાવ્યા માત્ર.” (હગ્યિ. ૧૫૯) 


૦૨ “અમૃત ઝિમ્ધ, હમ દુખ દેહ, વડારડ વનગપતિ જેહ ” 
(લમ્પિ। ૧૦૩) 


ન 
ડિ 


આપ મખેવડે પ્રત્યય *રાવ પણુ જૂતી ગુજગાતીમાં મળે છે તે 
ઉપ્મ્ત્‌ મોકવતુ-સુકલાડવુ, રેખવૃ-દિખાડવું લેવુ-વિવાર્તું જે'વા 
ગેન્સ્પોમાં 4ર ભાગ્ને લીધે “એએ? ના 'ઉ-ઇ” ટૂકા સવગ જૂતી 
ગુજમતીમા પ્રર્યાવેત હતા 


ક 





મ્રકરણુ ૧૭૨ 
કર્મણિ રૃપ 
કુર્મણિ રૂપને આ 


આ “ન શં રીતે આગ્યો, તે ગભધી ઘણે મતભેદ છે. હુ' 
છે?લા ચામ્પાચ વર્ષથી એને વિચાર કર્‌ છઠ, પણુ ચોડેસ પગક્ષુ 
”/ડતુ નથી પાવ્યાત્ય તમજ અતત્ય બધા બતે તેટલા વિદ્દાનોના 
વિચાગ નેતા મમાધાન થતુ નથી પ્રથમ એટલુ જણાવવું ન્ેછયે 
% આ રૂપના નીચેના કમો જૂતી ચુજગાતીમાં માલૂમ પડે છે 
છરાયઇ'-હરાઇ'-કરાય'. આ મિવાય ખીન્ત રૂપ માલૂક પડતા 
નથી. વાધે। માત્ર પ્રથમ રૂપ “કરાયઇ” ૨1 રીતે આન્યુ તે મબ ધીને 
છે તે ચોક થાય તો વાધો રહેતો નથી આ'ગુ રૂપ પ્રાકૃતમા 
'્રમુટ્વહિણ્ડી' નામના ઇ. ગ ના છઠ્ઠા કામાં લખાયેવા પુસ્તક- 
મા નોધ્યુ છે, તેમજ તે રૂપ પડિત હગગોવિદદામના “પાઈઅ- 
સદ્મહણ્ણુવો?' નામના પ્રાકૃત શબ્દકાષમાં જડે છે. “જિ શતા 
જમસતિતિસે વિજ્વ# ? ' (વસુ ૫૭-૧૩) તૅમજ કોધમાં “વિક્નમાનો” 
રાખ્દ નોધ્યો છે બન્ને એકજ છે. “વેચાય છે-વચાતે'. આ રૂપ 
આઢલુ બધુ વજ્હલુ ઉત્પન થયુ હૉય ને અન્યત્ર ષાકૃત-અપબ્ર રમાં 
વપગાયુ ન હૉય, એ મ્ઠામ માનવામા આવતુ નથી “વસુટેવહિણ્ડી' 
ની જૂનામાં જૂની હાથમ્રત મ ૧૩૮૬ની હેોવાયી તે રૂપતે હુ 
ચૌદમા મૈકાનું માનુ છુ પછી એ'વા રૂપ આઢા આઠાં મળે છે. 
“ગુગ્ધાવખો।ત્ર એક્તિક” (સ. ૧૪૫૦)માં આ રૂપ મળે છે 

૧, 'એ મ્રથ સાખિ' પદાયઇ.” (સંદર્ભ. ૧૩૯-૫) 

૨. “તિહાં પ્રાકૃત વાર્તા અતીત કાલિ કર્તા' બોલાયઇ.”' ( ,, 

૧૭૭-૮) ી 


૨૩૦ જૂની ચુનટશતી ભાષા 


ટ “આંગ ઊદહાઅમ એકઇ વારિ, ગઉકે સતાપઈ માત 
નારિ” (પ્ર થિ ૯૭) 


કમણિ મ્ાનાળા રૂપ ગબધી નીચેના ભિલ ભિન્ન ,મત નોંધના 
ઠીક ઢેં 
(૧) પ્રેમ્કડર્મણિ પ્રત્ય માપકય-સસપ્યતે-જય્યટ-કમાયઈ-કમત- 





(:) નામધાતુના માથ પ્રત્યય ઉપ2થી ₹૪૧2-કમાઇ-ટરય 

(8) પ્રેમ્કતા માત આત પ્રત્યય ઉપરથી (કદાચ યતો! લોપ યઇને) 

(૪) વા ધાતુના ઉમેગ્ણુયી-થ (થા-જવુ) રહીને *રથાર-કમયઇ 

(૫) પ્રાકૃત શઝ્સ ઉપમ્થી ૧ િઝ્-ડરી શતઈ-ડયુ' નય-કયેો 

* જય તે'ી રીતે ડગ1ઈ-ડગાયઈ-કગઈ-ડગય 

આ ખધા મતમાં મ્હને કયા અડચણુ નડે છે, તે જ્નેવા ત્હેતા 
વિચા* કરવા ઊંચિત છે 

(૧) આ પ્રથમ મત 4 ભાણ્ડાગ4?ને! છે તે ત્હેમના શખ્દો- 
માજ જણાવવા ડીક છે “16 ॥૧૫૯ 0100110૪ ૬૦૪011 10,1૧૯ 
॥1 1 (ેંપ્ર 1011) પાલો ૫0૫01૫૯૧ દ. ઉલ ૦ 190૫ ૦* 
તાલ 110113 પ વતે “બા ઇટ 0૦000, “વસવતે' “201 190 
88' પલ્ડટ 10015 100 ૧૩૩૩૫. ૫1160 દૌ ઉ ૦115148 
જર) 13 ધાત॥કાદાડ€ "ાર્લ 11000૧01 1110010 11 18 1111%110- 
કાદાપઇ 1& ઉંવ ડો ૧ 1૩ ડબાલપાાણડ કલ્યા [0૪ ક” 

“ઝરી વરે વરુ વોસ 1 વિષિષ મેર સૂશિછે । તરી આવળ હિત 
પુત 1 તચિ પ્ેવે” (ાતેશ્રરી ૨-૨૬૦) 

“જાવ સ્ટનિવે સ્યિતક ?” ( ,, ૨-૨૮૭) 

દ તિંલાટ ધૌપલ 8૦080 ૩૩ 81033 92૧૩1૫૪ 8116 ૧૦૯૭ 809 
॥1૫01પ ધ 80108 ૦ ]0015 28%, 11050 1013118 1ઇ€ 0 


કર્મણિ રૂપ ૨૩૧ 





૯ વૈટાળઇલવેં પિબા4 ધૌ.€ [0૧5૩1૫૪ ૦ દૌ1૦ ૦૧૫૬1, 13110110૯6 
તત 35 ૧ર 2₹ 10૮ જરાતે 311 જપત ” (જાષણે ૨૩૦) 
વામ્તવિક રીતે આ બન્ને ધાતુઓમાં જે ૧ છે તે વને બદલે 
ટકી રહેવો નૂના ગાળતા નથી તે બન્તે સન્સ ધાતુ હોવાથી ૬ 
તે ત્તતો બતેલો છે ણીત-પ્રા પેત્ત-અપ પેષર્‌-મ-પવેપે, તે'વીજ 
રીતે મળિત-પ્રા મળિત્ત-અપ મનિત્વ મ મ્ટ્ળિત્વરૂ-કનિવે મ્ટૂનિવે 
રૂપ મગધતુ હોનાથી અન્યત જડૅ નહી પણુ ષ્ય અપબ્ર શમા મગી 
આવે કે પ્રાકૃતમા પણુ મળે છે 
હિદ્દા, 


૧ ન વેત્વદ્‌ ઘુસિનટં ન વિગ્ઝર ન વ ગુળટિં” (પ્રો ડયા 


મગ્રહ ૮3) 

૨ર છજુતઝરાહિ અન્માસત્તટે પિતુ જ જેળ વિ (ધ્વદ ” (સહ 
૨-૧૨-૨૧) 

૩ “ઘુઇુછુ ન પૂટિ નળાળિ [ઇનર્‌ ૧૨૧૨ ૪ ર્ર 1તિજ્વદ ” 
(, 3-૨૨-૬) 

૪ જેમરિ ન ઇર્‌ર્‌ થોરિમવિ કય અજ ટિં ઘેખ્વસ્તિ ' (સિ હે 
૮-૪-૩૩૫) 

પ ત રન વવિ સવતિઞ શટિટ્‌ ઘેવ્લ# નેરિં” (ગોંડનહે 
૯૦૮) 


આ પ્રમાણે ત્હંમા રાક્યતાતો અર્થ ન હોઈ ચક્રે માત કર્મણિ 
અર્યજ હોય તે વાત તેએએ ગ્પષ્ટ જણાની છે 

ખીન્ને વાધો એ નડે છે કે ને આ રૂપ આપ પ્રેત્યય ઉપગ્થી 
આવ્યુ હૉય તો! ગ્રાકૃતમા 'જસ્ક્સ જે'વા રૂપ મળવા ન્નેપ્યે, પણુ 
મ્હને પોતાને જડ્યા નથી માટે આ રૃપને હુ શકાસ્પદ મ્થિતિમા 
મૃડુ છુ વાસ્તવિક ગ્રેરડ કર્મણિ રૂપ સરરિગ્ઝર થાય અને તે 


*ડ૩ જૂની ગુજર,તી ભાષા 
તપગયુ પણુ % 


(-) નામધાતુના ઝાય પ્રત્યા ઉપગ્ધી આ ૩૫ આગા, એ 
મત ડી શરીતર્મનનો છે શ્રાયુત યુનીનિ;ુમા? ચ્રગ્છ પોતાના 
ઇાછા॥ પ્રાહ 1)ટપ ળમા લાદ «લિ 1૧1 (૫156” 
નામ પુમ્તરઝમાં «ણાત છ ૭ ડઝ] થી4મ'ન ગાથે જે ખાનગી 
પતગયવહાગ ત્કમણ ટયા છે ત્હમા તે માહેંગ છેનટતો! મત આવર ઉપ- 
ગ્યીઆ ર૫ આન્યા તમ દરાવ છે એજ મતનો શ્રીયુત ચકશ્છએ 
“રીઢા? ડર્યો કે ત અગાઉ “આશુતોષ મુકમ્છ ગિત? સ્‍્્યુમીલી વા 
ડમા પોતે લખેવા નખમાં વ્રેગ્ડ,પ ઉપમ્થી આ ગ્રત્યય આવ્યે છે, 
એમ ત્હેમપે જણા કુદ 

સગ્કૃંતમાં માત, યૂશાષત સફળ, વગે? જે'વા નામધાતુના 
44 નામ ક પિગેયણતે આર પ્રત્યય લાગી બનતા પણુ (૧) ક્યાપદ 
ને આ પ્રત્યય નગેકે રેમ તે સેથમ ન ગગ્નો વાધો છે (૨) બીજો 
વાધો એ ઝે કે હબ કુજામમેમાં “એમ રે. ઝાડ થાય છે, એલો 
માત હતિ અ ઝે, અવ કર્મણિ અર્થ કે તે ડતા પ્રથમાને 
બલે તૃતીનમા આતે છે (૩) આ નામધાતુના સાથમાં રાક્યતાનો 
અધ નથી, ન્ય્હારે કર્મવિ “આ'મા છે 

(૩) પેગ્કરપ ઉપન્થી આ ટર્મણિ રૂપા આગ્ચા, એ ન્તતનેો 
મત ડા છાર્નવ ને રેગીટેરી બન્નેનો છે અતે એક વખત શ્રીયુત 
ચૈટગ્છતો પણુ હતો ગ્રેગ્ડ(પ ઉપગ્થી રી રીતે ડર્મણિ રૂપ બતે તે 
વાત જણાતા ડી હોટલ લખે છે ક “પ1 પાલા 30 1૬ 3ાભણંય ॥ 
લાડ પ101 & [981% 112૫16 8૯056” (0૦1110 
૫૫૫11001 ૦ ઉતાણતે॥ પા 1411૧ શઇડ 434) રડ રરસારોરી 
પોતાની “કેબ્'તી કલમ 10માં જણાને છે કે “18 15 & લપ - 
ધપ્ણ ધ ૫0135 35૨૫110૫ 3 1૧2૯૫1૫ 
આની ગામે વાવા નીચે ત્રમાણે છે 








ક 
€ 01351૫ 0 પણા” ૦ 


કર ણિ ર ૨૩2 


પ્રેરક સવની અ'દર ગ્રેશણાનો અર્થ છે, ત્હેમાં રાક્યનાનેો ને 

કર્મણિ અર્ધ શી રીતે આવી શકે? જેમ ટ*૧ર રૂપ મળ કર્મણિ 

હોવા છતાં કત'રિ અર્થમાં વપરાય છે તૅમ આ રૂપ ડર્ત્રિ 

હોવા હતા કર્માણિ અર્થમાં વપરાયું હોવ. એકાદ કૂપને મણે 

આમ બનવુ સ'ભવિત છે, પણુ મધળાં ક્રિયાપદ્દોમાં એમ બનું 

શક્ય છે કે કેમ તે શકાસ્પદ છે. 

નતૂતી ગુજરાતીથી માંડી હેંડ દયારામના વખ્ખત સુધી પ્રેરક શાવ- 
આતવાળા એક ધાતુ ગુજરાતીમાં વપરાતો. પણુ તે ભૂતકૃદતના રૂપે 
ગ્રથમ વપગતે.. પછી ધાતુ તરીકે પણુ વપરાવા લાગ્યો છેવટે ૧ 
ઊડી ગયો તે તે ધાતુએ બીક્ન ધાતુ જે'ગુંજ કર્માણિ રૂપ સ્વીકાયુ્ષ. 
શવ ધાતુ ઉપરથી પ્રાકૃતમાં શૈનફ તે કમર્‌ બૅ ક્યાપદ ચયાં. તે 
અકર્મક કિધાપદ છે ત્હેને આવિત્ત લાગી સવાવિમ પ્રા. પ્રેરક 
કર્મણિ ભૂતકૃદતતું રૂપ થયું. તે ભૂતકાળ માટે જૂની ગુજરાતીમાં 
વપરાયું, પછી તે ઉપરથી ધાતુ તરીકે પણુ વપશયુ. આ રીતે ત્હૅમાં 
જે ૧ છે તે પ્ર્વેપતો નથી, પણુ ન્તૂતા વતે ૧ ચાલુ ર્લ્રી તે 
છેત્રમ એકધાર્‌| રૂપ ત્હેશે હાલ ઘીધું. 
ઉદ્ટા. 

૧. “હમિઈ ક્ોેણિક રત તે કોદિઆ ઉપરિ રીસાવિઓ.” 

ઉસદ્ણ. ૯૬-૧૯) (વિ. સ'. ૧૪૫૭-૯૭) 

ર. “ર્‌સાચિઉ રાઉલ ભત્રીજઉ,” 1ક1 પ્ર. ૩૧ વિ. સ. ૧૫૧૨) 

૩. “રાઉ રીસાવિ3 ડુહુ શા ભણી ?” (વિ. પ્ર. ૨૦૯) 

૪, “ર્‌ીસાવી ચુ જિમ દોય.” (કાદ' ૧૧૫) 

પ. “બડબડતે! જાએ રીંસાવી; લાવે «ક્ષ મોટુ તાણી” 

(નળાખ્યાન/ 
૬. પહૂએ રીસાણૂ પણુ મન નથી રીસાવચે જે.” (દયારામ) 


૨૩૪ જૂની રુજરાતી ભાષા 





આ રૂપ એન્તુ”૮ આડી રીતે આવ્યુ છે તે પણુ પ્રથમ ભૃત 
કાળમાજ વપમાતુ 

કદાચ એમ માનિયે % પ્રેગક કર્મણિ રૂપ ઉપમ્થી આ ડર્મણિ 
ર૫ આવ્યા હોય તો તે રૂપ આમ બતે જ્ાર્યને-કસવિગ્ઝર-થતત- 
૬ઝદ-અરદ્તદ-જરાથર-કેગોઈ-કમાય આ ક્રમ ઞલવી રકે, પણુ 
વચગાળાનુ ત્રીજુ-ચાયુ રૂપ લખાણુમા મળી આવતુ નથી 

(૧) છોહપક્ત પ્રાસાદુ ભનઉ ૯4 નીપાધજ૦” (પ્રા ગુ 

કા ગ ૪૮) 
(2) અનેક મેરુ પર્ર્ત અનેડિ રાહણુ પર્વ્ત ઉપાઇયઇ' 
(ભદ્ભા ૪૩-૧૬) 

આ ળે ઉદાહર્ણુમાં તે'વા રૂપ વપરાયા છે, પણુ ત્હેમાતો ના 
ગ્રેરક શાવતો નથી રૂપ પ્રેગ્ક કર્મણિ છે, પણુ તે સસ્કૃત ઉપમ્થી 
સિદ્ધાવસ્થાના રૂપ છે સિલ્વાસન-નિજારફ-નીપાઇજઇ આશા 
ધાતુ અ*પ છે તે ઉપરથી તે પ્રત્યય સર્જમામ'ન્ય થયે હોય તેમ 
નથી લાગતુ ઉદાહગ્ણુમા આપેલુ રૂપ સિદ્દ છે, અને પ્રકૃત રપ 
કશા“યાવસ્થ છે વળા કર્ત'રિ પ્રેગ્કરૃપ ઉપરી કર્મણિ રૂપ આવ્યુ 
દ્વોય તતો કર્તા ત્રીજમા શી રીતે આવે ? 

(૪) થા (જવુ) ધાતુ લાગી આ રૂપ બન્યુ તે મત જર્મન વિદ્દાવ 
બોપપતો તૅમજ સુ નમ્સિહરાવભાધ્ને! છે 

માપ શુ કૂહે છે તે નઇમે “10)પ્ી 1250૯08 ૦ ૬116 ૦1 
હ્ઠાણ ૦? દલ 100551૫0 લૌળાતલદલા ૩૧ (૧), ત પલા ક્તાદા૧ 
200801:3/ €35981101, 1 પો, 15 છઞાપ્ણા 0 1૬ 8] 
8 ઉ પંડપકાદબા (પિતો ઉત્તર ઝે; 00010 100 
1806061018, દઇ 31 1લી & પિળતેપડીા દ100 08551 
પ૯ દ્લા111018 1૬ €૯૨૦૪૦૬્વે 03 40 ઘઘષપાતા3 પ્લઝ 


કર્મ્ણિ સપ ૨૩૫ 

પલો કા_ પલક 10 5૦ જાના 1 શલાકા શા ક 
108 લા, 01, 1 ધોલ દલ ર , ૬ર છાર “ 
શ 10૧0” 45 16 પ ૯1"૦ “1 છબ €૦ શાક 118 ” 00 111 
51 0૦૫ ૬ ઘાવે થા ઠા. 015 *€૦ છુ૦”, છા 01 લલ 
30 819[960115 9૯58 1૦ 300[0 ૫૦ ૦ 1ત41દલન 1૦૦૬ પલી 
30 ડા), કચ૦ ૯5૯૩૧૦૩ દૌર 0૧૨૨ 20181300 ' 
((૦૫[0 ભાતા 3 ₹33) 

મકુક્ત કર્મણિ રૂપ સગધી પણુ તે લખે છે 1.118 0 જૂ૦ 
૦ ]0%' “૦ છુ૦ £૦ ઘઘછુલ”, (01* ૬૦ 19€ 1€]01૯૯વ', ધ૦ 
૯ તલ'લ્લ પ0 ઉ પ્રટન ઉથુયામમત 50 પથાદ 10 
81201₹2' [0 લ પ 1૭ “ીં#લ્વ' 10 1-1-7૦” આ'વી 
નતતને। પ્રયોચ યતા હતે, અને ત્તેમાં એશ્દર કર્માણિ અર્થ હતે! 
“તાવ તેડન ન અસં મનિષ્ટ' (ગમાં ૩-૪૭-૪૮) હુ વધામનુ 
ઉદાદગ્ણુ ઉમેર છુ પણુ આ'મા મથ ધાતુ પૂવ નામ છે મન ને 
ખદતે વા મૃક્તા સસ પાતિ-સતાર-અત્તવટ થાય પણુ જ્રટ્ઝનો તે ની 
રીતે પ્રદ્દાવટ કગ્તા મત્ત પ્રત્યય ઉગાડી દેત્રેર પડમે. તૅમજ મોમ વાત 
ઉપ*થધી મોનવાય૬ કેગ્તા ૧ ઉમેમ્વો પડશે એટને નામની સાથે યા 
ધાતુના પ્રયોગ ઉપગ્થી આ રૂપ આવા નથી લાગતા 

આ'વા સયુક્ત કર્મણિ રૂપ અપભરા તથા જૂતી ગુજરાતીમા 
વપરાતા, અને ત્હેમા પણુ ગા (૧0 પૂર્વે અન પ્રત્યયવાળા ક્રિયા 
વાચક નામજ વપરાતા 
ઉદા 

૧ “સન્સ ઝુ તુરઇઝ વહે પનર સ અજૂતતળઈ ન ઝદ ” (મિ. 

છે ૮-૪-૩૫૦૦) 
૨ 'કામિતી નાડુતા છ તસ્ુખ, તી મુખ ડહુણુ ન જાઇ?” 


9૩૬ જૂની સુ#-ાતી ભાયા 
ય કઝ... 


[4 પિ ન્‍૦) 

૩ “ગે 45 રમ ન મહૃણુ જા.' ગ મ 90 

૪ 1દઢુએે મારીથન શગ, પમ મેવ્હુણ ન જા. (-1 પ્ર 2૪) 

પ “ત્િઉં દુગ [મ લેણુ જાન: ' [ઢા પ્ર છછ) 

મુ નગ્મિહમતભાઇએ આ રૂપ ગબધી વિસ્તૃત ચર્ચા ચુ ભા 
મા પુ ગ પૃ ૩ગ, ૮૭-૯૩ ૧ ૯-૪૦ ઉપ? ડરી છે પ્રથમ 
જણાવવું ઉચિત છે કે તેઓશ્રી આતે આગમ કે ઝાનો જૂ લડતા 
રૂદેનો બા માને છે, ને થ (કનાય)ને જ કર્મ ણિ પ્રત્યય માને છે 

નીચે પ્રમાણે કમ ઞમ્,તથી માડી ચુજમાતી “ગય' સધીતે! 


આપે છે પ્રથમ આપેના પૃ ૮૮ ઉપ્ના ક્રમમાં % ૧૪૦ ઉપરની 
નોટમાં સચ-્યા મમાણે ગક? કરી એ કમ આપુ ૪ 


નરસિ હુગનગભા.તે! ટમ સ્હાગે રમ 
(૧) કિચત (ભ ) (૧) ક્રિયત (સ ) 
(૨) શત (પાલી) (૨) જિશ્યત (પા) 


(૩) વિ-ઝ્સર્‌ (પ્રા ) સત્ઝ (પ્રા) (૩/ મિત્રિફ (ગ સ્કૃતોત્ય), (કમરત્રદ- 
જરીઝર્‌ (પ્રાક્તોત્ય) 
(૪) ₹84₹ (અતિમ અપ) (૪) (₹ર)-ચરિન્ઝિદ-(₹ યિ) 


અપ 
(૫) કવા ઝાતા (હિદી) (૫) -રી ક કમયઇ (જૂ ચુ ) 
(૬) વેજ ગતે (મરા) (૬) કમઇ (નૂ ગુ) 
(૭) ૧ ગાથ (શ) (૭) કમાય (નૂ અર્વા ગુ ) 
(૮) શયન એજ રણા આવ (થાય) (બગાની) 
(૯) જપય (અર્વા ગુજ) 

ખીન્ત રૂપને માટે પાનીમાં થતો વ્વ થતો હતા, તે ઉદ્ાહમ્ણુધી 
જાળ'ના પ્રકગ્ણુમા મ્હે બતા યુ છે વશી તેએા પૃ ૮૮ ઉપ? જણાવે 


ક્મ્ણિ રૂપ ગ્ડ્છ 

છે ક આદિ ઘતો પ્રાકૃતમા સ થાય (અડાદિતો ન ચાય), માટે આ 
થનો અ થાય છે તેથી તે આદિ ય (યા-જનુ ) ૫2થી હોવો જઇયે 
ગગ્કૂટ વ મૃગ થા (જનુ) ઉપમ્થી આન્યો તે વાત સ્તીરાગ્ના 
૭તા સિપ રૂપની અદમ સામાન્ય ખોવનામ્તે એ'ગું ભાન ન હોત 
3 મ જુદે શશ# છે ૧રળીવ; જર્ષ, વગેરેમાં ય વા (જનુ ) ઉપગ્નો 
છ, માટે ૧₹ળિઝઝ-૨૭% પ્રાકૃતમા યયુ, એમ માનિયે તોપણુ ટ્વિ્તીવ- 
૪લીયમાં ય ઘા (જનુ ) ઉપનને! ન મનાય, ૭તા ત્હેનુ વિદ્ઝ્ત- 
તિર્ઝ્જ પ્રાકૃતમાં થાય છે એટલે અનાદિ વને! જ જ્ત થાય, એ વાત 
શ્રાલ નથી વશી સત ૮-૧-૨૪૫માં હેમાયાર્ટ પોતે દૃત્તિમા લખે 
છે ૩ “બ્રરુઝાવિરાતત સોપતમસ્વામારેરવિ 1 સઝમો | સગોનો | સથ- 
જ્ઞનો” ગોટલે અનાદિ થતો ઝ થના પ્રયમ ૧ બેતડાય તો તે ટકી 
રહે, નદી તો ઊડી જવા મભવ છે તેથી પાવીમા ત્રનો શ્ય થવા 
જેેઇમે 

મ્રાકૃત પડી અપભ્રરા કમ આપ્યો! નથી પ્રાટૃતના જે'વા અપ 
ભ્રશમા ૩પ તપમતા આ મખબધી ન ટેમીમેરીનો અભિપ્રાય જગા 
જીભ ઝે “10 40 રસ 18 પૌલ ૦૩13 ૦૯૯૫1૪ુ ૯૫૦૯0૪ 
(13૫-868 વાધચિઞર ]₹૦૫ 0૯1 બ્યા પાતીમર્‌ )” (ડેબણ્ડ 3 
150) અપભશમા આ પ્રમાણે વગિ એકનું રપ ન રેમીમરીએ 
નાષ્યુ છે, પણુને 1ા રૂપ મિ હે માજ ધણા વપરાયા છે સથામકાર્‌ 
(ચૂત ૪૧૮), ઝાળીઝટ્‌ (-૩૦), ૧૦ળઞર્‌ (૩૪૫), યોદિઝટ (૩૬૦૫૫ 
માનિ (૩૮૮), સાળમર્‌ (૪૫૯), પછાવિગદ (૪૦૨) ખોજી 
ત્રસ્કૃતોત્ય રૂપ મિઝ્ત્ર તે જૂતી ચુજગતીમાં કોજઇઈ કીજે રૃપે 
બઆાગ્યુ “'ીજિષે' રૂપ “ફોજમાં સગદોપથી ર લગી કીજિક' 
થઇ આતવ્યુ છે 

જૂની ગુજમતીનો ર ડર્મણિ પત4 આ અપભ્રશના રઝ 


જ. 


ગ્રતય ઉપ થી આવવો મ્ડતે વાગે છે ને ર્ઝ્ઝ ઉપગ્થી આ મો 








૨૩૮ જની ગુજરાતી ભાષા 


_-.*----*-:5445 








હોય તો હેમાચર્યનાજ સમયમા ર્ઝ્ઝના મ'યુક્ત અનો લોપ થઇ 
પાછે જનો ૫ બન્યો, એમ સ્વીકારવુ' પડશે, આમ સ'મોગક્ષોપતે 
આઢલેો વ્હેલે ધારવો ડીક લાગતો નથી. માટે જૂતી ગુજરાતીને 
દ્થ અપભ્રરા ૬ ઉપરથી આત્યો, એમ હુ માનું છુ" 
(૧) સ. ૧૧૭૦માં રચાયેવી “ખરતરપદ્ટાવલીયટ્પદાનિ' માં નીચે 

ગ્રમાણેં છે 

ઘવલાળિયદ્‌ ૧મતણુ [ગળ વાઝ પળાકર્‌ 

જાસણિયટ# ત વીદ્નાટ ૧૨૧ (વ) સ્છુ વયાતટ્‌ 

પ*્યુ ત વ્યમગુત્ત ગેળ વર્મટ્‌ વાવિર્ઝર્‌ 

વાઝ ત ઝઞળતણ્વતિઝ ગુ વરિળ સઉટિત્રર્‌ 1 ૧૦ 11 

તેમજ 'તત્તવંત સહણિવટ ઘ₹' (૧) આ ગ્રમાણે મ. ૧૧૭૦ 
માં ર૧ ન્નેડે રઝ વપરાયો છે, અને આ કૃતિમાં સયોગલે।ઉપ જવ* 
ઘ્લોજ છે. 
(૨) સોમપ્રભાચામેં “કુમાર્પાલ પ્રતિબોધ' અ'. ૧૨૪૧માં *ચ્યે!* 

(«હમાં ઉધ્વૃત કરેલા નના અપ. દોઢાએઓમાં પણુ ર્વ પ્રત્યય છે, 

(૧) “તત પિસદ વાલ્વ 

(૨) “સોસિ વિવક્લળુ ગવિલવર્‌' 

(૩) “ઝેન છુ છંત્વિવદ” 

ઉપરનાં ત્રયુ ઉદાહરણુ શ્રીયુત મો દ. દેસાઇના “જૂની ગૂજ- 
શાતીનો પ્તિહામં' ને આધારે લીધાં છે, આ પછી પણુ ૬ પ્રત્યય 
વિ. ના ચૌદમા રૈકાની શરૂઆતમાં પણુ મળે છે, તેમજ શ્વ ને 
ખદલે ૬ર (૧ ઊડતાં પૂર્વ સ્વર દીર્ધ ચઇ) સવત ૧૨૬૬માં રચા* 
મેવ “જખૂમામિચ્ત્રિ' માં વોસી૬ (૩૫), ઝાળીર્‌ (૩૨) રૂપ સાથે 
ઇની (૨૫), શ્રીઝર (૧૫), વૌતીઝટ “૧ * ૧ વગેરે 


ક્મણિ રૂપ ૨૩૯ 
રૂપ પણુ મળે છે એટલે ટ્રીક સયોમસોપે નિયમ આ ફ્ઝઝ પ્રત્યય 
માટે જરા વ્હેલો એન્લે વિક્રમના તેરમાં સૈનની અધ4થ પ્રચાગ્મા 
આત્યો હોવે નેધયે 

ગ્રસ્તુત વિષય પર આતતા ન. ૫-૬-૮ કમના રૂપ ખીજ 
ભાષાઓના છે તે માત્ર “ન? ધાતુવા1 યમ્ત દશાના રૂપ ખીજ 
ભ્રાષામામાં પણુ વપરાતા તે જણાવવા પૂગ્તા હોવા જેપય ખતા 
તે ર્પેમાં ઝા વપરાતો તે ઉપરથી આગમનાદને પડતે મૂકી પૃ ૮૯ 
ઉપઃ ત્તાય તો ઝ ઉડતા અવશિષ્ટ રહેનો શાથ “*₹ ધાતુમાં મળી 
થરાથ થયુ તેમ જણાવે છે. વળી તેજ પૃષ્ઠ ઉપર નીચેના પરિચ્છેદ* 
મા જણાવે છે » લખ્યુ, લિખા, વગેરે કર્મણિ ભૂતકૃદતમાથી કર્મ ણિ 
અથ ઘ્રમાઇ જતા તે અર્થ સચનવા ઝા ધાતુના રૂપ નનેડે વપરાઇ 
જ્ત્વુ જામ, શિશ ઝાતા”, વગેરે વ્યમ્ત દશાના કર્માણિ રૂપ ખન્યા 

એ'ણે કામ કયુ" ગિ કાજુ ક*્ઊ; તગેરે નૃતા તૅમજ અર્વા- 
ચીત પ્રયોગોમાં ભૂતકાળના ક્યાપ” મૂળ સ્તન્ત હોવા કતા «હેમા 
ડર્મીશિ અર્થ ન્હોતો, માટે તે વાગવા તતા ધાતુનો પ્રયોગ યષેો એમ 
માનવુ મ્હને યોગ્ય લાગવું નયી 

વળી મુ નગ્મિહમવભાઈ “લખાતો” 'લખારો? જે વા ૩૫મા 
થ ઉડેનો માતે છે 

વળી યમા છેવટનો ય ગાર રૂપના ₹ (લિ)તો બતેલો છે, 
એટલે તે કર્માણિ રૃપતુ ચિહ્ધ નથી તે તિ ગ્રત્યનો અવશેષ છે, 
ત્ર? “લખાશે? 'લખાતેઈમાં થ નથી આ બાયત ત્હેમતે વાધો 
છુ, તે પૃ ૮૯-૯૦ ઉપ? બતાગ્યો છે ?* 

# (8) “તેદાક0 03 10 ૧૨૬ ૪૬ દ)૯ જ્‌ 0: ૧ર ૯૫ીવાક- 
ધટતે 185 [ળલ્ડલાદ 101૯૧1૯ £૦₹૦૯ ઉ ઇર્‌ ત્ય010 3॥ પફ 
& ફા10[0£ લ૯પ્લા ૨૦ 11 અસ્કુ ગાવ, સિજ ગાતા દોટ સ્તન 
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(પ) ને જસમ રપ વતતચાતિ (ઈ ૧8) ઉપગ્થી ન નાગમ 
₹મા ભળી આગ્યુ હા4 તો! ૧રવાતિ-*્રઝાર-કસટ-*ર-કમ 
આ પ્રમાણે કમ 4ને «હેમા છેનટના કમમાં જે થ દ તે ૬ પ્રત્યાો 
મગ્રસામ્ગના નિયમે ગનેનો જે 4 (થા? -પતે ટ્રક ગતાવના લડી 
ગળો છે 

પૃ ૧૪૦ ઉપર «હૈેમતો આપેનો કમ આમ છે? 

યોન [થોઇર્ટ્‌ ] ઘોણાર્ર-યોમર-વોન” 

આમા ડોંસમા ત્રકેનો તથા તે પછીતો-એ અ કમ લખાણમાં 
મમતા નથી માત “બોતાયઈ-બોલાઇ-બોનાય' આ ત્રણુજ રૂપ મળી 
આવે છે 'ોતાવઇ' રૂપતો થ ઉશ્ચાગ્મૌકર્ર વાસ્તે ઉડી ગયો છે, 
મુ નગ્સિહરાનભાઇ માને છે તેમ થ તો ₹ થમે! નથી રૂપને ટ્ર ક 
ખનાનવા થ ઊડે તે ચ્વાભાતિક છે જુગો, “મઝવનેર' ઉપરથી “અજ 
મે”, નાસનમ ઉપચ્થી “નામ્ણુ', માર્વપ્વ-માથનાવ ઉપમ્થી “માગાપ' 
(935૬ 1] 00૧ 4૧૨1૫6) (૦1૫00061૮18 ૯૫10૧60ે 105 
]પડડાપ્લાદડડ (૦1% 00 1૯156 [2108 18 વૈળ10 ૫01) ૧૫ ૧૦ જા 
૯૧0 11 5 18 81100016 નાઉ કા1001લા 010 17૫55156 
ક્કાષ્ણ ॥॥815*1120115” (1 89) 

(10) 115 થૂ ॥1 બતાય, ન્સાથ છે ૦૧, 15 ૫141016 
૩1110 પા જસાસે, આસાસુ છલ 110 ચ 18 00૫૦૫૩૫ (૫1:0]90 
લ ઇ્લાયસે, લાયૂતું ઇલાણઈ [10408101115 1012]0૫1 110173 ૫૦ 
ક્ષા ઉદ્૦[0 છુ, ઇણ્ડાવદડ, ઘૌપડ થું 19 ધોલ ૦ 50111, ૦1 
8 1બાઇ લોપ્ાણ (૧ સઝ ઝ જ ₹) ૦ [૪વડડા૧૯ ૭1301365 
(8110 1053180105 “૦૦૯' $ 146 1 ઘે $ 140) દલ 4, 
ઘૌલદ્ટા0ત્છ, 15 0 કલપ 80011૫ વાર્લે સા 15 દ૯ રતછુ૧00 
3088 18 ૬ 1૨૫1 કિય્તે (311), જત્તિટ (ગ તન 3?” [1* 90) 
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“કરિયઇ' ઉપરથી “કરીઇ', શીતજઝ-લીકજ ઉપરથી 'શીછુ”-આમ 4 
ઊડી ગયો છે. એટલે બોછાથ' માંનો અત્ય ય મળે થા ધાતુતેો નથી, 
પણુ શિ-₹-૧ એમ સ. તિ પ્રત્યયતો અવચેષ છે. જેમ “ખાય', 
“તય રૂપોમાં “' મૂળ સ, તિ પ્રત્યયો રહેલો છે તેમ “ખવાય' 
જવાય” રૂપોમાં પણુ થ ચ”, ત્તિ પ્રત્યયતો અવરોધ છે. વળા 

૧ હુ મરા (ઉં) અમ્હે મરા (છયે) 

૨ તુ' મરા (4) તમ્હે મરા (એ 

ડ તે મરા (ય) ત્તેઓ મરા (ય) 

ઉપર્તાં કર્મણિ રૂપોમાં જે'વા “ઉ”, ઇયે, “એ1' પુરપવાચક 
મ્રલય છે તે'વાજ “ય' પણુ પુરુષવાચક પ્રત્યય છે, તે કર્માણિ બોધક 
ગ્રત્યય નથી. 

(0) સાવજે, હણાયતુ જે'વાં રૂપ મળી આગડતાં નથી. % ને 
ઊડતાં પૂર્વનાં તે તેયારીનાં રૂપ છે, એમ પણુ પ્રયોગ મિવાય શી 
રીતે માની શકાય ? ડૉ. ટેસીટોરીએ “૦૫૯૦૨' $ ,140'માં “જકાત” 
0-1'-1નું રૂપ નાષ્યું છે, તેમ મહે" પણુ “પોસાતા” રૂપતો નિર્દેશ 
વર્તમાનકૃદ્તતમા કર્મો છે, તેમજ “નસારો' જે'વાં નનૂતી ચુજમતીનાં 
ડપોામાં પણુ ય છે નહીં); એટલે કર્મ ણિ પ્રત્યય શા માનવા પડે છે 

(૫) હવે મૂળને! પ્રશ્ન પાછો ખડે થાય છે. કર્મણિ સ્પતે! નઇ 
આવ્યો કયાંથી અને શી રીતે ? અપભ્ર શમાં %રિત્રિ રૂપ વપરાતું, તે 
ઉપરથી જૂની ચુજરાતીમાં જરી કર-સરીવર રૂપ આવેલાં છે, જર્મત્તર્‌' 
રૃપમાં ૧રી નારીજતિનું મનાતાં અને રૂમાં ઝા ધાતુને ભ્રમ થતાં 
નારીજાતિનુ' જરી ઝ૬ રૂપ ચયુ. તે પ્રમાણે ખીછ ખે ન્તતિનાં રૂપ 
આ સ્ન્ (પ્રા. કર્માણિ પ્રત્યય) ઉપરથીજ ઉપન્યાં. હિન્દીમાં નાન્ય- 
ત્તરજતિ નહી' હોવાથી નરન્નતિનું રૂપ કિયા આવ, કિમ ઝાય, 


દને 


ગ્જ્ર્‌ જૂની શુજરાતી ભાષા 
ડ્ડડઝક્ડડડડ્ઝઝડઝડઝડઞડૃૃૃૃૃૃક 
વગેરે રૂપા ૫૭4થી ભૂતકૃદતનેજ સ ધાતુ લાગી ગ્રયાગ્માં આવ્યા 
હિન્દી ઝતા સાર્‌ (જ્શા ઝર) ઉપગ્થી ઝ નો 5 બતી સિસાનર્‌ 
ડ્પ ખતે એટલે ખા વતત ગુજગતી રૂપો લિન્દીનો સસ્કાર 
માન્યા સિવાય છુટકા નથી આ પ્રમાણે ટત પ્રત્યય ઉપમ્થી ગુજરતી, 
હિન્દી, બગવા ભાષામા ગ ગ્રયોગો આવ્યા છે (૧) વ્યમ્ત દશાનો 
પ્રયોગ ગુ વખી જય, બોવ્યુ જય તેક્યો નતય, હિ. જિણા ગાતા, 
જિયા ઝાતા, બ "મન એજ રેસા ઝાય, (૨) મમમ્તદશાતે પ્રયોગ : 
જુ ફરાય, લખાય, હિ થટટ યાર ૧ઝતા દે, બ. છૂટ્લચન ચત્તુદ 
સભ્યા ૫૪ યુવ, પેટ્િ છન વાવે માટની ઝોગઇ 


આ «તના “એલાયઇ-કરાયક? રૂપ વિ સવતની ચૌદમી 
મદીના અત ભાગથી મળા શંદ છે એટલે જે વખતે ર્ઝત પ્રત્યયો 
મયોગલેપ થયે «ષ્હારે મામાન્ય જનતાની ઞમઝમાં ભમ ચતા 
જડિસ્તર્‌ જે'વા મમગ્ત રૂપ ઉપરથી વ્યગ્ત તે સમસ્ત બે રૃપ ઉપ? 
બતાન્યા પ્રમાણે બન્યા છે 


આ ઉષગ્થી એકલું ચોક્ક ચાય છે કે ને ૦૧૨ રૂપ ૧રિત્ઝિદ 
ઉપ્મ્થી આવ્યુ હોડ તે! ત્હેમાનો ગા માત્ર હિ રિજ; સિતા રૂપમાં 
9૧2 ન?#નતિને મા છે તેજ સા નવીન રૂપમાં આવેવો છે એટલે 
કર્મ થિ ગ્રત્યયનુ ત્વેમા ડરુય નથી પતા રૃદિધી ત્હેને કર્મ હિ પ્રત્યક 
માનવામાં આવ્યો છે, એટલે ત્તેને કર્મણિ ત્રત્યત તરીકે હુ સનીકાર્‌ છુ. 

આ જતના કર્મિ સપનો ગોમ પિક્મનાં ચૌદમા સેકાથી 
આણેોપાતળો શગો છે મું નગમિતગતભાપ્ટ તથા રેં રેસીરારી આ 
“આવ' તે અર્ડાગોન ગુજમાતીતેદ પ્રયોગ માતે છે ય કર્મ ણિ પ્રત્યય 
નથી, એમ ઉપર મ્તે બતાન્યુ, એટલે ગ કર્મ ણિ રૂપતુ લક્ષણુ-પ્રત્ય 
મ્ઠારે દિમાત્રે ગણાય એટલે આથ#-ગાર્‌ પ્રત્યય ન્ય્હાર્થી વપરાતા 

ન થયા રમ્હામ્થી આ ફપતો પ્રયોગ મનાય. «તે 3 આ રૂપ એણ્ુ વપ- 
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મું, પણુ ત્હૅનુ' કારણુ હતુ. કરિયઇ-ડરીયદ-કીજ્ઇ જે'વા રૂપ 
કર્મણિ અથમા વપમતા, એટલે આ નવીન વિકાગમાં આવેલો પ્રયોગ 
શરૂઆતમાં ઓછે થતો, પણુ થયે તો છે જ 








ઉદ્દા. 
(૨) વિક્કમનોા નોદમેો સૈકેોઃ- 
૧ “જડરાઇ સિથિછે જણાઇ રાયને ” (બાલશિક્ષા) 
૨. “અનતીઉ જુ કાઇ કિપિ ડામુ જિણુભુવણુ સીદાઇ 
ત નિત્રિઇ કરાવીયએ બહુદ્બુ બોલાઇ.” (મપ્તક્ષેત્રિ ૨૭) 
(૨) વિક્રમના પ'દરમે! સૈકો - 
૧, “ તે ચો? ધરાઈ નડી” (મદ્ભ. ૧૦૬ ૨૦) 
૨. “કહિની પીડા કુણુહઇ કિમ લેવસઇ છઈ ” (,, ૧૦૪-૨૨) 
૩. “તા એહહૂઇ નિગ્રહ કરાઇ નદી ” ( ,, ૧૦૮-૧૫) 
%, “જૃહમ્થપણા માહિ તે ન ગિણાઇ.” (ગદર્ભ. ૧૩-૧૩) 
પ. “તીણુઈ ગમતિઇ ડિસિઉ કીજ્ઇ જીણિ કરાઇ પાપ ” 
( , ૧૫૮-૧૫) 
૬. “ઇહ થકુ હવડા નસાઇ નહી ” ( ,, ૧૬૪-૧૧) 
છ “ઇહા સોનઉ સહુગઉ વીંડાઇ ” ( ,, ૧૭૭-૫) 
(૩) વિક્રમતા સોળમા સેકોઃ-- 
૧ “તિણિ અવર્મગિ ગૂજરધમ ગઈ સારગદે નામિ બોલાઇ.” 
(કા. મ) 
9. “કાર ધાન જિમાઇ નહી” (૩ પ્ર) 
૨. “ચાથિઉ જ્વર જણાઈ ” (ઉષા કડવુ ૨૫) 


૨૪૪ જૂની શુજરાતી ભાષા 
નન. ક કડી 

પ “નાના ચિત્રશાતી લખાય ચઉડક ઉવેચ અ્ચાય” 

(ઉડા કડવુ ગહ) 

આ પ્રયોગો જેતા જહાગે કે કેગતાક ડર્મણિ ગ્રમેગોમાં શક્યા” 
જે, ને "૦ ગાપ્માં નથી “વીમ૦', 'જણાઇ' “લખાય*, “ગ્ચાય”, “5214, 
વગેરે પ્રયોગોમાં માત ઝર્મણિ અર્થ છે 

આ ઉપમાત ઉત્તમ ગુજગતમાં વપગતા “અવરાય-જવગય' 
જે'વા પ્રમોગો મણિ રૂપના જૂની ગુજગતીમાં મળી આવે ઝે 

(૧) પો।વિ મૂકી અતેથિ પાણી પીવા જ્વરાઇ નહી ” (દભ 

૯૬-૮) 

(૪) પીડા -હિની ડણુદિ લેવગઈ ૭૪ ? ? ( ,, ૯૭-૧૬) 

આવા સોની ગુ ભા મા ચુ ૨, પ ૭૩ ઉપગ નોધ લેતા 
મુ નગ્મિહમ4ભાઇ ₹ તે આગમ માને છે પાથ કરી પૃ ૧૪૦ 
ઉપર આ રૂપનો નિર્દેશ કરી ૧ ને ર્‌ બન્નેને આગમના માતે છે 
આ જાતના આગમે! આવે તે ગાત મ્હાગથી ગકામતી નથી આ 
1ગત મ્હારી “પતા નીચે પ્રમાણ છે 

એ-્તણી ધાતુમાં અત્યારે પણુ કર્માણિ ને ગ્રે : ર્પોમા વ વપ 
ગમ છે તે થતે આગમને માનવા કગ્તા મામાન્યકૃદ તનોજ વ 
આ ધાતુઓમાં 4ળગ્યો ર્લો હરા જઇયે ઉદા. ખાય, લેવાય, 
ખવાડે, લેતડાત, વગેરે રૂપોમાં ૧ મૃશ ગા “ત ખાતુ-વેકુ વગેરેનો 
વળગી રહ્યો છે આને નાગ્તે ગમર્થન નનેઇને તે આપુ તો માગ્વાડી 
ઝેનો-ર્‌નો મૃળ સામાન્યકૃદત ઉપગ્થા ન તે] ₹ થણ ઝિત્સિનો- 
રેપ્ઝિનો, વગેરે ડર્મણિ રૂપ આન્યા છે વશી હિન્દીનુ ઉદાહરણ 
આપતા જ્તા-લાના પીતા 4ગેરે એશ્તરણી ધાતુગોના પેગ્કરૂપ ન તો 
% બતી રજાના, સિષ્ાના, વિસા રપે આ વા છે (ગ ભાષડાગ્ક?તે 


કર્મણિ રપ 





મત આથી ભિન્ન છે. જુએ! 'ભાષણે' પૃ. ર૨૯) “આવણુ-જવણુ' 
ઉપરથી આવગે-ન્તવરેો; અવર-જવર રૂપમાં જ ને ₹ થયે! છે. 
લેવણુ-દેવણુ ઉપશ્થી (૧) ન ને! ₹ થઇ લેવડ-દેવડ (૨) ળ તો. ₹ 
થઈ લેવરાઇ-દેવરાઇ રૂપ આવ્યાં લાગે છે. 

આ પ્રયોગો ડા. બોપ જે'તે સયુક્ત કર્માણિ રૂપ માતે છે તે'વો 
અપબ્ર'રના મજલળદ ન ઝાર તેમજ જૂની ગુજરાતીના “કહણુ ન 
44૪' જે'વા વ્યસ્તદશાના પ્રયોગ ઉપરથી આવળ ઝ્ાર્‌-ગાવળ ઘર્‌ 
અવરાઇ, “તવણ્‌' ઉપરથી 'જવરાઇ?, ધ્ેવણુઃ ઉપરથી “લેવરાઇ”, 
વગેરે પ્રયોગ આવ્યા હોવા ન્ેઇયે. 

આ પ્રયોગો મૃળ મારવાડના. ઉત્તર શુજરાત ત્હૅની નજક હોવાથી 
આવા ગ્રયોગ ત્યાં વિશેષ પ્રચલિત હોય તે સ્વાભાવિક છે. 


કસષણિ ગ્રચોગ 


સ્કૃત ભાષામાં ક્રિયાપદ કર્તરિ પ્રયોગમાથી કર્મણિ પ્રયોગમાં 
આવતાં મૂળ કર્તા ત્રીજ વિભક્તિમાં ને મૂછ કર્મ પ્રથમાં વિભક્તિ" 
માં મૂકાતાં, અને ક્યાપદને વચન, વગેરે પ્રથમાના શખ્દ પ્રમાણે 
લાગતાં. “મટ પેય શેષ્તિ'તુ' ક્યાપદ કર્મ ણિ ત્રયોગનુ' બનતાં “જજ 
ચેનુઃ વુહ્યતે' રૂપ યતું. કર્મ ણિ ભૂતકૃદ'ત ન્્હાં ક્રિયાપદને સ્યળે વપરાતું , 
ત્ય્હાં પણુ “મયા વાહો રક્ષિત: એમ પ્રયોગ થતો. આનુ જૂની ગુજ- 
રાતીનું રૂપ કરતાં 'મઇ બાળક રાષ્વિઉ' થશે, ને હાલ “મ્હે' ખાળકને 
શાખ્યો' ચશે. જૂતી ચુજર!તીની રચના સસ્કૃત કર્માણિ રચના 
જે'વીજ છે. અર્વાચીન રચતામાં “બાળકને “ને? બીજનો! પ્રત્યય 
લગાખો છે, ને તે હાલ “કમ” ગણાય છે. “મ્હે' ચોપડી વાંચી”માં 
ધાપડી'તે “ને' પ્રય લાગ્યો નથી, છતાં પણુ તે “કસ” ગણાય 
છે. જૂતી ગુજરાતીમાં જૂની સંસ્કૃતની રચના ઘણી વખત ન્તેવામાં 
આવે છે. જેડૅ નનેડૅ અર્વાયીન રચના પણુ વપરાતી થઈ છે. 


૨૪૬ 


ઉદા, 


લ 


હ. 
૧૦. 


જૂની ગુજરાતી ભાષા 


* “અપર માગ વચન બોલ્યા? (હાલ) અપર સા વચન બોલી. 


“હિશ્ર્યકશ્યપ હરે મામ્ઉિ' ” -- હિરણ્યકશ્યધુને હરિએ 
રે 
માયો, ક 


* “મે મનવચનકમ વર્યા થ્રીનાઘ.”--હુ' મનવચનકર્મથી 


શ્રાનાયને વરી 


, “વણું સાસુએ ગલે વલગાડી.” -- વહુને સાસુએ ગળે વળ- 


ગાડી 


, “ગેટલિ ડપિ"'જલ મિ' દીઠો.” -- એટલે ડપિ'જલતે 


મ્હેં દીકે., 
“મારે પુત્ર તિ' રાખ્યો છિ.” -- મ્હારા પુત્રને ત્હે' રાખ્યો છે. 


“ઉ અતિ દુખી પથો દીકો.” -- મ્હતે અતિ ડુઃખી 


પડેલો દીઠો. 


* “રક્ળઈ રાણી રોહન કરતી દીડી.” -- રાન્નએ રાણીને 


સદન ડરતી દીદી. 


“નતારાયણિ નારદ પૃષ્િયા.” -- નારાયણે નારદને પૂછું 
“હૂ તિ' જવાનો ૪.” -- તટ” મ્હતે છીવાઓ છે. 


ઉપરના પ્રમોગ ઉપરથી જણાશે ક ન્યાં પ્રાણીવાચક પ્રથમાતો 
શખ્દ હતો. ત્યાં અર્વાચીન ગુજરાતીમાં કર્મવાચક 'ને' લગાડિયે ખિયે. 


જૂતી- ગુજરાતીમાં પણુ હાલના ન્ે'વે ગ્રયોગ કાઇ કોઇ વખત 
કે 
થયેલો! છે. 


ઉદા. 


૧. “પછિ હૈ ક્રોધ પામ્યો.” દજ્નૂનું રૂપ)પછિ” મિ” ફ્રોધ પામિઉ. 


કર્મણિ રૂપ ૨૪૪ 





2 “જાતાઈ સુનિ ઉતાવલી તેડી *--માતાઇ હ ઉતાવની તેડી 
૩ “દાદબભરી યૌવનતય પામી” -- .દબરી7 યોવનવય 
પામિઉ 
મકર્મ'ક ક્રિયાપદનો। ભૂતકાનાદિ કાળમા પ્રયોગ કર્મ ણિજ હોવો 
જેઇમે, છતા “ભણુવુ, શીખવુ , પામલુ; ઉચરવુ; વગ્તુ; 
પરણવુ, ખેપ્લથુ, લાવવુ પૂઠ્ય્ુ કમાવુ,” વગેરે દિયાપદો 
મકર્મક હોવા છતા ભૂતકાળમાં હાત કર્તમિ પ્રયોગમાં વપ ।ય છે 
કતા જૂતી ગુજમાતીમા તે કર્મણિ પ્રયોગમાં પણુ વપમામેતા જડે 
છે પૂઝનુ' ઠ્િિકર્મડ છે એટલે પ્રધાન કર્મ તાષ્4 હાડ તો! ક્યાપદ 
નાન્યતરક્નતિમાં આવ છે, અને તે એક રાબ્દ હોય તે! ત્હેતી નનતિ- 
વચન પ્રમારો ફ્રિયાપદને શ્તતિવચન લાગે છે હતા ઉપરના પ્રથમના 
ઉદાહમ્ણા પૈ નનમા ઉદાહમ્ણુમા 'તામ્ટ? એકનચનમાં હોવા ૭તા 
શ્ૂછિયા' માનાથે' મહુતચનમાં છે “ત્હુે મ્હને વાત પટી ” “ત્રો 
મ્હને પ્રશ્ત પૂ૭્યો ” પણુ “ત્હેણે મ્હતે પૂઠ્યુ , તમ્હે ક્યા નાઓ ઢો ” 
ઉદા, 
૧ “મીન. મ્યૂવકેશ ત્રડષિ પરણ્યા” (ક ગ ગુ ગ ક)- 
મષ્લિ 
૨ “તિણિ પ્રસ્તાવિ પાપશ્રુત ભરટ્ટિ મદન કુમ? તણા છટ 
ખોલ્યા” (પ્ર ચિ ૧ર૫)-ડર્મણિ 
૩ “ઇઠ માતઇ ક્ષૈન ઇમ બોલિયા આગમ અણુમારે ” 
ઉપ્તક્ષેનિમાસુ ૧૧૩)-ડર્મ્પ્ણિ 
૪ “પાસિઉજિ જિનભણિઉ નવતત્તુ” (, , ૧૦)-ડમ'ણિ 
પ “કહાગ્યૂ છિ પિતાઈ, જે વિવ્યા ભણિવા ધન્ય--કર્તરિ 
કલા મડની તલ્લો ગીખી, રાત્ર પિનિ પિરિ” (મદ 
૫૫)-કમષ્ણિ 


૨૪૮ જૂની શુજરાતી ભાષા 





૬. “તેણુઇ રાજ્પુસ તે રાજકન્યા પરણી.” (વૈ પ. ૧૨૪)- 
ક્મણિ 

છ. “તે મી વિદ્યા પાંમી.” ( , ,, ૧૭૫)-કર્મણિ 

૮. “વિદ્યા ગેક શીખી છે અમે.” ( ,, ,, ૧૯)-કમષ્ણિ 

હ, “તળે ખોઇ નારી મે' પામી.” (નળાખ્યાન)-કમ્ષેણિ 

આ ક્યાષદોમાં આ'વી ન્તતનો પ્રયોગદ્ેર કેમ ચયે।? સ'સ્કૃતમાં 
પ્રાજ ધાતુ સકર્મક હોવા છતાં જ્વવ્ત કર્નડિ અર્થમાં વપરાતું” એ 
ખરૂ. પણુ ત્ય્હાં તે અકર્મક ક્રિયાપદ ખને છે. સ શ્રામ પ્રાપ્ત:-8 શ્રાન 
મત: 1 પણુ બય્હાં સકર્મક ક્યાપદતી જરૂર હતી ત્યાં ત્રષ્નોતિ- 
કાષ્નોત વપરાતાં. એટલે સસ્કૃત રચનાને આ ફેર આભારી નથી, 
તેમજ ક્રિયાપદના સ્વરૂપમાં કાંઇ વિલક્ષણુતા નથી. જે તૅમ હોત 
તો એકધારો પ્રયોગ શરૂઆતથી થવો નેઇતો હતે. પણુ એક તુ 
એક ક્રિયાપદ બન્ને પ્રયોગોમાં વપરામેલું જડે છે. વળી વિધ્યર્થ- 
કૃદતને મેગે કર્તરરિ પ્રયોગમાં આ ક્યિાપદ વપરાતાં નથી. 
ઉદા. 

૧. મેનકાગે સ્પૂલકેશ વદપિને પરણવા, (કર્મ િ) 

૨. સુશ્રુત ભ્દ્દે રાય વિવેક તણા છદ ભણવા. (ક્મષણિ) 

3. «હશે મ્હને પૂછવું (કર્માણિ પૂછવાની વાત), વગેરે 
. તો આ ચૂક ભાષા બોલનારની લાગે છે. ત્હૅનાં અનેક કારણુ 
પંછી સુખ્ય કારમુ તરીકે તૃતીયાના ગ્રત્યયનો લે।પપ મ્યતે જણાય છે. 
નીચેનાં ઉદાહરણુમાં તે છે. * 
ઉદ્દા, 

૧. “નૃપતિ દીડી નારિ.” (કાદ'. ૪૦) («પતિએ) 


કર્મલિ રષ ૨૪૯ 
૨ “રાજા દૂતરહઇ બહુ માન દીધઉ ” (પૃથ્નીચદ્ર) (મ”્નએ) 
૩ “જિમ વિલબ પિણુમઈ કાજ” ( ,, ,, ) નિવબથી) 
૪ “જમિનક સ્મૂવકેશ ત્રડપિ પંગ્ણ્યા ” (મેનકાએ) 
પ. “ગણી સકેમણિ યયાપિધિ પમ્ણિના રેવસુરપરિ ” (હગ્યો 
૧૮૦) (દેનમુગન્એ) 
૬ ૫૭૪ ચજા ગણધર પૂછ્યા પૂગ્ગ ભવહ નિવેગ ” (તિદ્યા- 
વિતામ ૧૬૩) (માન્‍નએ) 
ઉપમ્ના ૪થા વાકયમાં '“મિનકા?ને બીછનો “ને? પ્રત્યય લગાડિમે 
તો વાક્ય “મિન4ાને મ્યૂલકેશ ત્રવિ પરણ્યા' કરત પ્રયોગનું બને 
ને “મિનકા'ને તીજનો “એ? પ્રત્યય લગાડિયે તો વાક્ય “મિનકાએ 
સ્યૂવક્ેશ ત્રિ પમ્ણ્યા,” કર્મણિ પ્રયોગનુ બતે ખીઝી કાથણુ ₹૩ 
(નમતિ) તે રૂ૪ (નાન્યતરન્તતિ)નો પિવેકનારા 
ઉદા 
૧ “તઉ મઈ ગુરુ પૂછિ8, ભગત્રન્‌! એઉ હામઉ કિંગઉ ? ” 
(મદર્ભ ૩-૯) 
(સ પ્રતમા #પ૪૩' છે, અને આજ રૂપ વ્યાજખી છે ૭તા 
'પૃછિઉ' છાપેલું છે એટલે *હું ઝર પૃટ્યો' અર્થ ચનાને 
બદવે “હૈ ચુસ્તે પૂછ્યુ. એમ આ'નો અર્ય થાય) 
૨ “મહેસદત્તિ ભણિઉ મિત્ર! તાટગ્ઇ દેહિ અપૂર્વ. સુગધુ 
ગધાઇ ” (મદર્ભ. ૫-૨૩) (ભશિ€ ન્ેઇયે) 
આ ઉપરાત ગ્રથમાના નામને “તે? પ્રત્યય લગાડવાની પ્રથા તથા 
એકદરે બવનારની નિષ્કાળજને પગ્ણિમે આ'વા ગઃર્મક ક્રિયાપદ 
ભૂતકાળમાં કત પ્રયોગના બન્યા છે 





૨૫૦ જૂની ચુજ-ાતી ભાષા 


“હરો જગત જીત્યુ” ડર્મણિ! તે “હું હને છતો” (ક્ત) 
આ નિષ્ટાળછન પગ્ણામ છે ૭૮ «યા આ પ્રત્વવાળા ઝમ ણિ 
રૂપ વષમય 2 ત્ય્હા સહ કર્માણિ ગ્યના બને છે 


૧ છુ પૈમો લાવ્યા (કત રિ) મ્હાસથી પગો સા ક્મ્ષ્ણિ 
ક મ્હે પઞેપ લવાયે।. ઉમિ) 


મડે પિધા શ્રીખ્યા (ડર્તરિ) અમ્હામથી વિદ્યા જો 
કડ શિખા અમ્હે વિદ્યા ગિખાર [હમ ણિ) 


(ુ-સધુ-જાડ' જે'ગુ કર્મણિ રૂપ પણુ નૂતી રુજમાતીમા 
વપમાયુ છે 


ઉદ્ટા 


ત્મ 


૬ ક ન? નપિ જીષિઉ જે ન જાઇ” (ર ચિ ૧૧૯) 
૨ “વિદશ્રરૂપ બાંધ્યુ' નવિ જ ” (હમ્ધિ ૧૪૯) 
“મુગ્ધરગિક સાભળતા ઈછે, પણિ પ્રીછિ નવિ નાય ” 


(ફાદ ૧-૧૨) 
જ “સર્વ ઉપમા કહી ન જાઇ ડ્િચિત ડથા સગધ.” ( , 
૧-૧૪) ર 


પ “તતુ ગાભા કાઇ કહી ન જાય? ( ,, ૮૪-૨) 
'પૈરોચન તે તેપ્યો જાય (બુ ગ્ર પુ ૭૩૭-૧૯૪) 


ઝવ રૂપની ન્તેડે કર્તાને 'ધી' પ્રત્યય ડય્હારથી લાગવો રારૂ થયો 
હમે, એ પ્રશ્ન ઊભે! ર્‌ હૈ છે માધ4દાસરૃત એ1ખાહર્ણુ વિ ૧૭૦૫ 
સા એ સ્રષમોગ જડે છે “છેદાય શિગ સહાય પાખે, ભજથી નગગ 
નન પેસાય” ૧૭૦૫ તો! રચ્યા માય છે હાયપ્રતના કળ સખધી 
ખ્યાત નયો 


નજ 


મકરણુ ૧૮સું 


કાળ 
(વત'સાન કાળ) 


ગુજરાતીમાં વર્તમાન કાળના ઘણા પ્રત્યયો અપભ્ર'શના તે કાળના 
પ્રત્સય ઉપરથી આવ્યા છે. અપભ્રશમાં પ્રાકૃતના ચાલુ વપરાતા 
પ્રત્યયો! ઉપરાત “માસ પ્રત્યય નીચે પ્રમાણે હતા. 


એકવચન બહુવચન 

૧. ૪ (૧૨૩) દુ- ઉછ) 
- ૨. ટિ (હિ) ઇુ (૧૪) 
૩, ૬ ઉડ) હિં (હિં 


હેમાચમે? દ મત્યયની નોધ કરી જણાતી નથી, પણુ “ભવિ- 
સયત્તકહા''માં તે વપરાયો છે. 
૧. “મણ તમ્ટટ ગન્ટટ જવળુ રોતુ ન૩ ફેટ ન સનમણં જવુ 
કેજ” (૧૩-૧૧-૧૨) 
૨, “સમ્ટટદ વળવત્વત્નાટ્નટો ગ્રીવછું શદિવિ લેવ તર્‌ વષ્ટ્દો.'' 
(3-૧૪-૫) 
૩. “તુટ્ટ અમ્ટ્ટુ સર વશ તાઝ ફ્રુટ ૧મમ્વૅ સઝ વસાઝ.'' 
(૨૧-૮-૧૨) 
ઉપરના અપ%'શ ગ્રત્યયોમાંથી દને લોપ ચતાં જૂની ગુજ- 
રાતીમાં નીચે ગ્રમાણે પ્રત્યયો આવ્યા છે. પછી ૬-૩નો છ-મો થઈ 
અર્વાચીન ગુજરાતીના પ્રત્યયો આન્યા છે. માત્ર હાલને! પ્હૅલા પુસ્ષ 
બ, વ, નો ફે અપભ્ર'શ પ્રત્યય ઉપરથી આવી રદ તમ નથી. 


2૫૦ જૂની શુ*રાતી ભાષા 








તે પ્રત્યય સસ્કૃતના કર્મણિ રૂપના તીશ્ન પુમ્ઘ એકતચનના તર્ત- 
માન કાળના રૂપ ઉપમ્થી પ્રારૃત અપભ્ર શ, જૂની રજરાતી ક્રારા 
આગ્યો છે 


એડવચન બડુવચન 
૧ ઉ (કગ) (કન) ઉ-આ (કમઉ-21) 
ર ઈ (કગ), (42 ) ઉ (મઉ) 
૨ ઈ (4૨૪) ઈ (82૪) 


દ મ્રત્યવ ઉપમ્થી દ ઊડતા ચ રહી ધાતુના અત્ય મમા મળત્તા 
ના પ્રત્યય બન્યો ઢે પ્હૅલા ને બીન્ત પુસ્ષ એકનચનમાં જૂતી ગુજ 
મતીમાં એ. વધામને પ્રત્યડ અનુમ્વા* ઉમેર્યો છે તે ગબધી 
મતભેદ છે, માત ઉત્પત્તિ પૂગ્તાો હેમાચાર્ય સન (૮-૩-૧૪૧)ના 
વાર્તિકકમાં “ેશ્કિરવય્” પ્હેવા પુરષ એક્વચનના વર્તમાન ડાના 
મિ ગ્રત્યયના દતે! લોપ થઇ અનુસ્વામ વપરાતો જણાવે છે ન ૧% 
(ન ક્રિયે)ે 0૧ (શજ્તોમ), વગેરે પ્રાફૃત.ળમાં અ ત્ય સ્વરતે। આમ 
લેપ થાય કે ઝમ તે શકા છે વળી ભવિષ્નકાળમાં સુત્ર (૮-૩- 
૧૬૯) પ્રમાણે પ્હેવા મુરપ એડતચનમા પણુ આ'વુ રૂપ ચતુ 
દોદ્ણ, દસિલ્ત (ટ્સિષ્વાય) આ ઉપમત વિધ્યર્થ છ્ઝ પ્રત્યય માથે 
પણુ અનતુમ્વામ વપમતે। દ્તેળ્ઠ, ૧રેઝ, વગેરે આ પ્રયોગ પાની ભાષા 
જેટલા નના છે પાલીમા મવિસસ્ણ (સુત્ત પ ૧૪૫), ગસિલ્લ 
(સત્ત પ ૧૪૩), ઇમેન્ય (સત્ત પૃ ૬૮-૮૧), પુસ્છેશ્ન (સુત્ત પ 
૬૫) તેમ ૫-ન (પૃ ૬૮), વગેરે વિષ્યય" રૂપ વપમાયા છે વર્તમાન 
કાળમાં અવુસ્તા? ભનગિષ્ય કે વિષ્યર્થ રૂપના ઞામ્યતે લીધે આગ્યો 
હોવા જેઇમે વિધ્યર્થમાં તે અગભૂત છે, ડાંરેણુ મચ્છેવ, ચ્દેયં, 
જેવા વિધષ્યર્થના રૂપનો જ તે વિકાસ છે ભવિષ્ય કાળમા ગમે તો 
ક્યાતિપત્તર્યના રૂપ (અજરિવ્વ)ના સામ્યતે લીધે આવ્યે! કે આ 


કાળ ૨૫૩ 





વિધ્યર્થ રૂપને લીધે આવ્યો કદાચ બન્નેમા-વર્તઃમાન ને ભવિષ્યમાં 
વિધ્યર્થ રૂપને લીધે આવ્યો હય, એ વિશેષ ગભવિત છે, આ 
પ્રમાણે વિધ્યર્થના રૂપના સામ્યને લીધે વતર્*માનમાં હિતે બલ્લે અનુ 
ચ્વાર્‌ પ્રત્યય તરીકે વષમાવા લાગ્યે. તે ઉપરથી નની ગુજરાતીમા 
અનુસ્વાર પ્રત્યય ત્મીકે આવ્યો પેહલા પુસ્ષનતા સામ્ય ઉપમ્યી ખીન્ન 
ગુર્પ એકવચનમા પણુ તે વપગાવા લાગ્યો 'હઉ' ' તે 'તઉ' ' મે મર્વ- 
નામના રૂપમાં જે'નું મામ્ય છે, તેવું સામ્ય ત્હેમના વર્તમાન કાળના 
ગરત્યયોમાં પણુ આવ્યુ, અતે પાછળથી અનુસ્વાર મળે પડી ગા પણુ 
થયો છે, બ વ. ને શા દ ઉપરથી જે ન આવ્યો હોય તો એકવચનના 
મામ્યતે લીધે આશ્યો, પણુ અનુશ્વાગ્ની પૂવે જતે લીધે તે ટૂં ઉપ- 
રથી આવ્યો, એંમ વિશેષ ચ ભવિત લાગે છે. મ 
ઉદા 
૧, “તે બરાહ્મણુ કહઇ, તઉ દ્રિસઉ કૃપણુ છ, જિમણુ ?ઇ ન 
સક.” (મ'દર્ભ. ૧૦૨-૧૩) 

* “' સૂક' તુ માયર ચૂકઇ.” (સીતાહગ્યુ ૬૬) 
૩, “ગકલ કતા તૂ નિશાકર ! શા ડર ગઇરિ સતાપ?” (વ વિ ૧૯) 
જ. “તૃ ડર, લિઅ', દિએ” (કેયા?ત્ન સમુચ્યય) 
પ. “જઈ મઝગઇ પરિણ' તુ એક વાત કટઉ.” (મ'દ્ભા. ૧૦૭-૨) 
૬. “મબ્રી ભણૂઇ જાણઉ છઉ* અમ્હે” (વિ પ્ર રબર) 
૭, “ક્વણુ છાં તુ' નાગ?” “ભૂંડા એમ શુ નિભ્રછાં ? '” 

(નળાખ્યાન) 

ઉદા. ૩માં શા કર*તો અર્થ સુ નરનિહગાવભાઇ (ઝુ ભા. 
સા પુ ૧ પૃ. ૩૭૬) “શા સાટે” એમ લે છે પરતુ “શા? 
“સતાપ'નુ' વિરોષણુ છે. સઇન્ન્ટિરીરે. 


૬ 





૨૫૪ જૂની શુજરાતી ભાષા 


૦522.2૮ ટડ ડડ 

૮- “હું પારધિ રમવા નિકલિઉ' છ” (વૈ. ૫. ૧૬૯) 

૯. “લેઇ ભેટ આખુ છુ' અમે.” (વૈ. ૫. ૨૬) 

૧૦, “તે ગ', જે તવિ જાણુ તલ્યો? તે માટિ પૃછૂં છૂ અયો.” 
(કાદ ૩૦-૧૬) 

૧૧. “તાફ શોરક' મારવા નિમિત્તુ અમ્હે મોકલિયા છાં.” (સદર્ભઃ 
૧૧-૧૯) 

૧૨. “સઘરક્ષા કરી યશુ અનપ પુણ્યુ બિ વગ્તુ ઉપાર્જા,” (ગર્ભ, 
૧૧-૧૮) ટ 

૧૩, “તિણિ કારણિ આવિ, જિમ સર્જસ રેગિ તિ (મ) ધમ્મિ 
તેચાં, લદ્દમી કૃતાર્થ તીપજાવાં ” ગર્ભ. ૧૬-૧૬) 


અર્વાચીન ગુજરાતીને ક્રમે પ્રત્યય નતી ગુજરાતીમાં 'અમ્હે' 
સાથે બહુ વપરાષો નયા. કેવચિત્‌ ત્હેના ઉપયોગ થયેલો છે, આ 
છ્થે પ્રષય કર્માણિ રપ ઉપરથો આવ્યે છે, તે પૂવેપ જણાવ્યું છે. 
મૂણ કર્મણણિ અર્થમાંથી કર્તાદિ અર્યર્માં ધીમે ધીમે કર્માણિ અર્થનું 
ભાન ભુલાતાં આવ્યો છે. 





પ્રાકૃતમાં કર્મણિ રૂપ માટે ગે પ્રત્યયો હતાઃ ઇઝ્ઝ કે દેશ તે 
સ. થ ઉપરથી આવ્યા છે. આમાં રે પ્રક્નેપની નથી, તેમજ મૈ 
ધાતુને લાગતી ફ પણુ નથી, (૧) ત્રિ, ચિ, ની, (૨) શ, ધા 0 
સ્થા, (3) મૈં, સો, (૪) ₹, ૬, ૨, વગેરે ધાતુનાં કમ ખુ રૂપ કરતાં 
ઝીયતે ચૌવતે સીશતે, (૨) થ્‌ીયતે. પીવતે, સીતતે, હ્થીયવે, (3) ગીવ, 
શીમતે, (૪) કિત્થતે, પ્રિયકે, લિતે રૂપ થાય આમાં ય પૂર્વનો ફક 
મૂળા સંસ્કૃત રૂપતોજ છે. (આગમ નથી, પણુ આરરા છે) આ 
રૂપ ઉપરથી. પ્રત્યય નનું શેવ હોય તેમે સમત્રાતાં «હેતો વ્યાપિસ્રેદેશ 
ષધી ગમે તે પાતુને ગ્રારૃતમાં શૈવ ઉપરથી યતો ₹ઝત લગાડવામાં 


કાછ સ્પપ 


આવ્મો ર્દ્યતું પાવીમાં જ્ક્ય (થ બેવડાયે) થયુ છે, તે નીચેના 
મમુત્તનિષાત”ના ઉદાહગ્ણુ પમ્થી જણામે 

૧. “અલતા વ ન સોચતિ ન ૧ છોજે ન સ્િગ્યસિ ” (૯૫૦) 

મ *પકમેસ સ નનયત મો વગો વિજ તિઝ્યાસે (૫૮૦) 

૩. “ત ફિ સો ૩પકમો સાથ વેન ઝાતા ન ત્િચ્ચર 9 (પછપા 

૪ “જાભળેનડવિ ન વરીત્રતિ | વ પુશ અનમ વિદ્ડડતિ યગ્ઝતિ ” 

(૮૦૬) 

“ટ્ીવતિ' ને ખદવે ખીન્ને પાડ વદિશ્વતિ' છે તે બતાવે છે કે ર્ત 
હજુ પાલીમા મ્થિ થયો નથી આ રત્ના થતો પ્રાકૃત નિયમે ઝ 
થઇ ર્ઝ્ઝ બન્યો, અને પાલીમા ચાલૃ ર્હેવા ૬4 ઉપગ્થી ગ્રારૃતમાં 
થતો લોપ થત! રૂ પ્રત્યય પ્રાકૃતમતા આવ્યો આ પ્રમાણે ટક ને 
રૂઝ્ત્ત મે પ્રાકૃતમાં વપરાતા લાગ્યા. 

મમ્ટૃત-યસ્ામિ. કર્મ ત્વિતે | 

પ્રાકૃત--મમ્ટેટિં ૧મસ (જિઝ્ઝટ-ર૧૪૪) ૧ર્નિર ૧રીગર્‌ 

અપબ્રરા--ગકફ નમુ (રિઝ્મર) ૧સ્તિર્-સરીમ2-ર ત્મ 

જૂની ગુજ --અ*્હે કામ રમ્યિઈ-કરીયઇ-ડરીઈ (કર્મીશિ અધ) 

અર્વા ગુજ--અન્હે કામ 4*્યિ (કરીએ) (કર્તરિ અર્થ) 

ઉપ્‌? પ્રમાભે ત્રીશ્ત પૂસ્ષ એકવચનના અપભ રા રર્મણિ પ્રત્યય 
ટૂ-ફ્મર જૂતી ગજરાતીમાં રે4₹-શ૧₹ પરી ર્રર-સ થઇ અર્વાચીન 
સુજરાતીમા છેવ્વા (ભ તિ)તો। ઇ થઇ સવે ક ૬૪ પ્રત્યય આનો 
ખી“ ઞસ્કૃતથી માડી જૂની સુજગતીના ડાક સધી મૂછાને! (કર્ન કિ 
ગ્રયોગને) કર્તા તૃતીયામાં વપગયે છે હા1 આપળે “'અમ્હે' કતાને 
પ્હેલી પિભક્તિનો! આ'વા પ્રયોગમાં માનિયે છિયે ત્રીઝ આ પ્રત્યવ 
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ઝ્ઝ્ઝ્્ઝ્્ન્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્્ઝ્ઝ્ઝ્ઝ્્ઝ્ન્ડ્ડ્્ક્ડ્ય્ડ્ઝ5454- 
કર્મણિ રૂપને! હોવાથી તે કર્મવાચ્ય છે, એટલે ગમે તે પુસ્ષ કે 
ઘયનના તૃતીયાના કર્તા માથે તે વાપરી શકાય છે. અપભ્રરમાં-- 
સર વ્યુ વચ્ઝ્ઝડ-જરિઅર 1 ગ્ર મ-ક્તુ ૬સ્ઝ્ઝિરૂ-મદમટ 
સ૪-૧૨ ૨ જઝ્ઝર-૪૮િગિટ વુષટર્‌ ઇમુ ૬ ્ઝટ-૧ ડટ 
તૈન ૧ ૧રિઝ્ઝર્‌-૧રિલિટ્‌ | તેટિં ૧ચતુ થસ્ડિસ૬-યીાર 
આ પ્રમાણે ૦ષ્હા સધી મળ કર્મ (કશુ) એકવચતમાં હોય છે 
છહાં યધી ૧૪૪૬ રૂપ અવિકૃત રહે છે, કમ" બહુવચનમાં વપરાતાં 
"ડ્ર તે બદ્લે ₹રિગ્ઝટિં ઉપરથી જૂતી ગુજરાતીમાં ૬0૨ થાય. 
ખા પ્રમાણે અતુમ્વાર પૃચ્તો ભેદ મહે. તે પણુ અનુસ્વારનો લોપ 
ષતાં જતો રહે. એટલે ૬૬ ઉપરથી બનતે! દવટ ગ્રહ્યય ગમે લે 
ગુમ્ષ કે વગનના મૂળ કતા ઞાધે વાપરી શકાય, તો પછી 'અમ્હે' 
નેડે કેમ વપશધો, તે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત યાય છે. 


ફાળ રપછ 





કમ્વાની તેથી વધારે જરૂ2 છે, કાગ્ણુ ડ ટેસીટેરીએ જ્ણુવેવા બે 
મ્રયયોમાં તો અનુસ્વાર પૃગ્તો પણુ ભેદ છે, અડી તે નથી વળી 
વિવેકનું ધો?્ણુ ખાસ બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયાસની અપેક્ષા રાખે છે ભાષામા 
'્રેમકામ સ્વાભાવિક રીતેજ ખને 





આ નનીન પ્રત્યય લેગા ક્યા સર્ટ્નામના ૩૫ લાયક છે, તે પ્રથમ 
નણુવુ નનેઇમે આ ગ્રત્યય કર્મણિ રૃપનેો હોવાથી ત્હેની માથે 
મૂળને! કર્તા ત્રીજમા વપર્‌ાતો, એટને જે મર્ગનામના રૂપ પ્હેવી 
ને તીજીમા હાલ એકજ રૂપે રહૅતા હોય તે સર્તનામના રૂપ માથે 
આ પ્રત્યય વપમય આવા સર્ઝનામના રપ માત્ર બૅજ છે “અમ્ડે' 
ને “તમ્હે'. અમ્હે ગયા (પ્રયમા) અસ્હે કેમી ખાધી, (ત્રીજ). તમ્હે 
ગયા (પ્રથમા) તમ્હે કેમી ખાધી (ત્રી! આ પ્રમાણે પ્હેલી ને 
નીજ વિભક્તિમાં એક રૂપે રહેતા ગવનામ આ મ્ત્યવ લેંઇ રાટે 
જે વિવેકની ખાતગ્જ આમ યયુ હોય તો અપભશ ગ્રત્યયમાને દ્‌ 
ઊદ્નો કે પકી થોડાજ વખતમાં જૂની ચુ”7મતીની રારૂઆંતમાજ 
આ વિવેક થનો નેઇતો હતો પણુ “યે? પ્રત્યય “અસ્હે' ન્ેડે 
ધામે ધીમે કર્માણિ રચનાનુ ભાન ભુવાતા વપરાવા લાગયો છે, તે 
ઉદાહરણુ ઉપરથી જણાશે 

ઘવે ત્રશન એ ઉર્પારિયત થાય છે કે ને “અમ્હે' “તમણે! આ 
નીન પ્રત્યય લેવા સરખા લાયક હાય તો 'તરેહેઃ ગર્નામ ગ ઘે તે પ્રત્યય 
કેમ ન વપરાયો! ? આતેદ જવાબ મ્હારી સમઝ પ્રમાણે એમ હોય કે (૧) 
ભાયા ખોવનામની સ્થિ, (૨) બોતનામ પોતાને માટે “અસ્ડે' ચર્વ- 
નામ વાપરે માટે નડીન પ્રત્યય તે સાથે “નય એ વિમથેષ મભનિત. 

આં પ્રત્યયતો! તિકાસકમ અર્થભેદ મહિત તીગેતા વાક્યોમાં 
પ્રતીતિગાચર્‌ યશે 

૧છ 





૨૫૮ જની શુજરાતી ભાષા 
55555: 


ઉદ્દા. 
(૧) કર્મ્ણિ અથ્-(#-ર૧૪) 
૧. “મહારાજ! હવડાં પાછાં વલિયઇ.” (સદર્ભ. (૧૦-૧) 
૨. “તિહાંઇ યુદ્ધ કરતા હતા પળેતારે મહાકષ્ટિ રાખિયઈ.” 
(સંદર્ભ. ૮-૨૩) 
૩, “કિણિહિ દેશાંતરિ જાઇયઇ તઉ થીમશ્રહતઇ છૂટ્યિઇ.” 
(સદભ. ૨૨-૮૭) 
જ. “હભા થાઉ, નિ નાગપુરિ જાઇયઇ.” ( ,, રપ-૨૨) 
પ. “મઇ એ પરાભવી નહી' સકિયઇ.” ( ,, ૨૬-૫) 
(3) કત્પ્ણિ અથર) 
૧. “જાણીઇ છિ વનિ આવિઉ કરવા નિ સંહાર.” (કાદ'* 
૨૦-૧૬) 
૨. “સ્રી કહીઇ દોરી વિણુ પાસુ.” (પ્ર. ચિ €૮/) 
3. “તાદ અતિ નીસાણુના જાણીઇ ગાજિ ઘ'ન.” (કાદ. ૭૬-૧) 
૪. “હેમકૂટ પર્વત તે ભણીઇ તીહાં ગ'ધર્વતુ વાસ.” (કાઇ * 
૯૧-૧૧) 
(૩) વિરપ્તિરૂપે આજ્ઞાથય--(₹-ર૬ કે શ્વે) 


૧. “મિત્ર! મૂહિન તાં પડખિઇ, આવૃ' તાં તુઝ સાથિ.” (કાદ. 
૧૧૪-૬) 


૨. “બાહાણુ બેલિઉ થોગીનુ' અન ન ખાઇયે.” (વૈ. ૫. ૪. 
૧૬૩) 


૩ “મહત અપરાધ હુષે તુહિ તે સ્ત્રીને મારિધે નહી, કાદી 
મુકીયે.” ( ,, ૧૦૨) 


કાળ ૨૫૯ 


૪. “હપ્પત કોડિ ટકા સાગીઇ.” (વિ. પ્ર ૨૦૮) 
ઉ) 'આપણુ' જેડ કર્તરિ અથ્ષ્માં-(ર-ટ કે શ્વે) 
૧. “અથવા આપણુ તિહા જન્ઇ જિમ ચાઇ અરથ ” (કાઇ 
૧૧૧-૧૨૩) 
૨. “આપણુ જઇઇં ટાણિ તિમિ.” (વૈ ૫. ૫૪) 
૩. “તુ રા”! આપણુ માર્ગિચ કાઇ વિનોદ ફરતા જન્‍્યે ” 
(વૈ. ૫. હર) 
૪- “આવુ આપણુ બે# જઈ નિ પૃછીઇ નિર્ધાર 9 (કાદ ૪૭- 
૧૫) 
પ. “આપણુ આપણુ નગગિ જેથે (જઇયે) ધ પ ૧૪૦) 
(૫) અહો સાથે ક્ત'રિ અર્થમાં-- 
૧. “રાત્રિ ઘ્વિસ અહ્યો પ્રીતિ બાધ્યા એડિ સ્થાનકિ રહીઇ.” 
(કાદ. ૧૨૩-૭) 
છેટલા ગ્રેકાગ્તો પ્રયોગ ખહુ જણાતો નથી કાદબરીની હજી 
એકની એક પ્રત સ. ૧૬૭૨મા ઉતારેલી મળી છે એટલે સવતના 
૧૭મા ગૈકાના અતમા આ પ્રત્યય પ્હેવા યુસ્ષમાં કત'સિ અર્થમા 
વપરાવા લાગ્યો હરે, એમ કલ્પના કગ્વી પડે છે. 
8& શામળના ગમય સૂધી અમ્હે-અહ્યો ર્જનામ સાથે જૂતો 
મ્રત્યય વપરાયે। છે. 
ઉદા 





“અમો સેવક છં તમ તણા, ડગવા આવા છં સેવ.'' (સિ'દા- 
સનખત્રીશી પૃ ૫૦૪) 

વિદ્ા કહે ગજન છેં અમે! જે કહુ' તે કરજે તમો '” ( » ,, 
પરછ) 


૨૬૦ “ જૂની ગુજરાતી ભાષા 














હાલ આપણે “કરિયે છિચે% “રશિચે છિચે? વાપરિયે છિયે ત્ય્હારે 
જાઇ વખત શામળ ધરિઈ છે! વાપરે છે. 


ઉદા. 
“વસીઇ છે તો એકજ દેરા, હવડાં છઇઈ કયારે વેશ,” 
( ,, પૃ. ૫૭૩) 
“અમો મનસ્યૂ' ઘડીઇ છે ધાટ, બે વાનાં ખોઇઇ સ્યા માટ ? ” 
( ,, ૫૮૦) 


“કરિયે' રૂપ મૂળ ત્રી. પુ. એ. વ. નુ' હોવાથી જી' રૂપ નાાજબી 
છે. “છિયે' પછી સામ્યથી આવ્યુ છે. 


(ભૂતકાળ) 

સિહ્દેમ ન્ન ૮-૩-૧૫૬ પ્રમાણે સઘળા સાધ્યાવસ્થ અકારાંત 
ધાતુના ભૂતકાળ માટે પ્રાકૃતમાં ૬ પ્રત્યય હતો. સસ્કૃતમાં લેટ તે 
શસિટ્‌ એ'વા ધાતુના જુદા વર્ગ હતા. કર્મણિ ભૂતકૃદત બનાવવા 
સેટ્‌ ધાતુને ત ગ્રત્યય લાગતો, અને અનિટ્‌ ધાતુને સામાન્ય રીતે 
ગ્રત્યય લાગતો. આ સસ્કૃતનાં કર્મણિ ભૃતરૃદત પ્રાકૃતમાં ભૃતકાળના 
અર્થમાં બહુધા વપરાવા લાગ્યાં. સસ્કૃતમાં પાછળથી ક્િયાપદને બદલે 
કર્મણિ ભૂતફૃદત વાપરવાનો પ્રચાર વિશેષ થતાં ગ્રાકૃતમાં તે પ્રેષા 
ચાલૂ ર્હી. સ. સ જાવે ગજલ તે ખદલે તેન થાર્વે જજે 1 શોડ- 
મચ્છત્‌ ને બદલે સ મતઃ જે'વા પ્રયોગ ઉપરથી પ્રાકૃતમાં કર્માણિ 
ભૂતકૃદતે ભૂતકાળના ક્રિયાપદનુ” કામ કરવા માંડયુ', આમે લીધેજ, 
સ'સ્કૃતમાં ક્િયાપદને ન્નતિ ન હોવા છતાં, ચુજરાતીમાં ભૂતકાલાદિ 
કાળમાં ક્યાપદને જાતિના પ્રત્યય લાગે છે, કારણુ કર્મણિ' ભૂતફૂદત 
જતે વિશેષગુ છે, એટલે ત્વૅનૅ જતિના પ્રત્યય લગાડવા નેઇયે. 

લેટ થસ્તિટતો વિવેક પ્રાકૃતમાં બહુધા , નાશ પામ્યો! હોવા છતાં 
જે રૂપા! સિદ્ધાવસ્પ છે ત્હેમાં રઝ ન્હોતો લાગતો, આ કઝ ગ્રયય 


કાળ ૨૬૧ 
સસ્કૃતના ર્ત પ્રત્યયતો વશજ છે નીચેના રૂપ સિદ્ધાવસ્થ છે 
આ રૂપ સામાન્ય રીતે ચવિટ ધાતુનાજ છે 


સ પ્રા સ રા 
ફત જ્ય-જ્ઝિ મૂ #ગ-દુત્ત 
દ્ષ્ટ ર્િ મત મઝ 
સ્વ ન્ન ન્વ્ધ જ્જ 
મનન મમ્મ ત્રકિષ્ટ ષ્શ્કર 
જ્મ ઠા ત્રપ્ત ઘત્ત 
થટ થદ્ટ કુષ્ટ ત્ર 


આ ર્પો અતિટ ધાઇુએના છે, એત્વે સસ્કૃતમાજ ૬ લામી 
નથી, માત્ર ત (કર્મણિ ભૂતકૃદ તને) લાગી રૂપ બન્યા છે. તે ઉ૫- 
૨થી પ્રાકૃત રૂપો પ્રાકૃતમા પ્રનર્તતા નિયમો સિદ્ધ થયા છે, એટલે 
«હેમા રૂથ પ્રત્યય નથી ને પરિણામે રપે! સિદ્ધાવસ્થ છે જે રૂપે 
મ્રાકૃત ધાતુ ઉપગ્યી ફમ લાગી બને તે સાથ્યાવસ્થ રૂપ છે ઘણી 
વખત એક ને એક ધાતુના આ બન્ને રૂપ બતે છે 


ઘાત. સિદ્ધ સાધ્ય ધાત: સિદ્ધ સાધ્ય, 
ત્ર્ટ્‌ સેસ મટ્્ઝિ ન્‌ નથ સામિઝ 
છમ ્ક્ટ્ર જ્્ક્િ ટટ ટિ ટ્ર 
આગળ ધાતુના પ્રકરણુમા જે પ્રાચીન સ્તન ધાતુઓની વાત 
કરી છે તેગાને તો આ ઝા પ્રત્યય વાગી શકે, છતા પ્રાકૃત-અપ્‌- 
ભશસમા તે નથી લાગતે! ત્હેનું કારણુ એ છે કે જૂનુ કર્મણિ ભૂતકૃદ તતુ 
મિદ્દાવસ્થ રૂપ ભૂતકાળના રૂપ તરીકે ચાલૂ ગયુ, એટલે ધાતુ તે 
ભૂતકાળના રૂપ એકજ ગલા પરિણામે રક પ્રતાપ ન લાગ્યો દાખવતા 
તરરીકે «મ, જુર, ૪”, છુટી વગેરે પ્રાકૃતમાં ધાતુ તરીકે વપરાયા 





ર્દર જૂની ગુજરાતી ભાષા 








છે છતા ભૂતમાળમાં પણુ તેના તેન રૂપ ન્તૂની પ્રણાલિમા પ્રમાણે 
ચાલૂ 2લા ૭તા જે જે કમણિ સૂતકૃદતના રષ અપબ્રશકાળ 
સધી ધાતુ તરીકે વપરાતા હતા તેએના ભૂતકાળના રૂપમાં જતી 
ગુજરાતીમા ટ્ઞ પ્રત્યવ લાગવે। શરૂ થયો છે પ્રાકૃતતી અગરને લીધે 
જૂના રૂપ પણુ નડે નડે ચાલૂ મલા છે, ખામ ટરીતે મયુક્ત 
વ્યજનત્રાળા 

શચિટ તતન્સ ધાતુઓના ભૂતશાળતા રૂપમાં ર્યો-ફ્ડં-યો-કુ 
(હાતતા) શી રીતે આના તે તીચેના ઉદાહમ્ણુ ઉપરથી જણાને 


સ પ્રા અપ નૂ ગુજ અર્ષા. ચુ 


૧ કૃષક ઘુર્ંક્ો વુર્ટ્ઠુંઝ વૃડિઉ વૃઠિઓ-તૂઠયો 
૨ ણામ છર્મગો છમ્મઝ લાગિઉ લાગિએઓ લાગો 
૩ ચ્યુતજ ચુજ્રઓ વ્ુઝકઝ ચૃમ્છિ ચૃક્એઓ-ચૂ યો 
જ જૃષ્ટર જુંગો થકુંઝ કાઢદિઉ કાઢિએ-કાઢનો 
પ કિનજ% વિળટુંઝ િળક્ઝ વ ડિઉ વઠયુ 
મટ 

૬ શમ્સેતજ અસ્મિટમ મિદિઝ પિરિ) હયે ] 
૩ ૬% સ્ટ્રેસ છ્ટુંઝ રૂક્ણિ ર્‌ક્યુ 


જે ડર્મણિ ભૂતફદતના રૂપ ધાતુ તરીકે નથી વપરાયા ત્હેમના 
રૂપમાં ડવિતામાં કોઇ વખત ગ્રાસ વાસ્તે દ્ઝ ઉમેગ્વામાં આવે છ, 
પણુ તે ટકી રૂલો નથી નીચેના રૂપ અર્નાચીન ગજરાતીમાં સિદ્ધા 
ત્રસ્થ ભૃતકાળના રૃપ છે 

(૧) નાઠો (૨) બદી (3) પેડો (૪) લીધો 

(પ) દીધી ($) કીધી (૭) પીધી (૮) ખાધી 

(એ સંતુ (૧૧) દીડુ (૧૧) સુણ 


કાળ ૨૬૩ 





આમાં થ નથી લાગ્યો કારણુ કે પૅંદવું, નાઠવું, લીધવું, એમ ધાતુ 
તરીકે તે ગુજરાતીમાં નથી વપરાતાં હિન્દીમાં વેટના, વડના, વળોરે 
ધાતુ તરીકે વપરાય છે પણુ ગુજરાતીમાં તેમ નથી ચતુ'. “સેક 
માંહિ સહ કે નાઠતૂં.” (કા. મ હ) ઉપર “નાઠનૂ' વર્તમાન કૃદત 
તરીકે વપરાયુ' છે, પણુ તે'નું રૂપ હાલ નહીં વપરાય. 
આ ઉપરાંત કેટલાક ધાતુઓ એ'વા છે કે જેએનાં શ્ય વતમાત 
કાળમાં તે ભૂતકાળમાં બે ભિન્ન ધાતુએ। ઉપરથી આવ્યાં છેઃ 
વર્તમાનકાળ ભૂતકાળ 
૧, જવુ'--થાતિ (૧1) ગાર્‌-ક સત (શમ) ગયો 
૨. લેવુ (રી) સેર-કેર-લે અપર: (સમ) લીધો 
સ ભ ર હો 
૪. મરવુ--ક્રિયતે (ણ) નતર-મરે ુતજ: (બુચ) મૂઓ 
પ. નેવુ'--ચોતતે (ઇસ) ગોશનર)-ને રછ૪: (દશ) દીઠે કે નમો. 
ઉદા. 
૧, “તણ આભરણુ ચડાવિયઇ સોત્રણુમય ઘડિયઃ, 
હીરે માણિકિ માતીએ ખહુ રયણે જડિયા.” (સપ્તક્ષેત્રિરાસુ, ૩૩) 
૨. “આગ જીજઇ રગ મ'ડપુ જે પુસ્તકિ કહિ.” ( ,, ૨૦) 
૩. “તઉ વિધિ વાંદ્યિઉ વીતરાગ શ્રીસંધુ ઊતારિઉ.” 
(,. હ ૫૩) 
૪. “ઇશુ પરિ સુકૃતભડાર તોધ ભવ્ય છવિદિ ભચ્થિઉ,” 
( #7 99? ૫૩) 
પ. “તઊ' તિહુયણુસામિણિ સોમવયણિ ગુણુરવણી લદ્ધિય.” 
ઉછ ચિ. ૧૦૦) 





રદ 


જૂની શુજરાતી ભાષા 


૬. “તા વધરાગિ જીતિઉ કામ ” ઉ. ચિ ૧૩૬) 

છ. “મુહિ મીકઉ નઇ [વગઠ8 ચિત્તિ” (પ્ર ચિ. ૯૮) 

૮. “સીત હરી કા લ્યાવિઉ «” (સીતાહરણુ ૬૨) 

હ. “નયણે વૂઢાં નાગ ” (ગીતાહરણુ ર૫) 

૧૦. “ગુહમાસિ સુદરલા ગિઉ ” (કા. ગ્ર. ૮૫) 

આ ઉપરાત ઉત્તર ગુજરાત તથા કાઠિયાવાડમાં હાલ વપમતા 
'આણે।-ણી-શુ” પ્રત્યવવાળા રૂપ ભૂતકાળના અર્થમાં જૂની ગુજ" 
રાતીમાં વપરાતા 
ઉદ્દા, 

૧ૃ 


* “રા'ત મોમદેવ તણુઉ કરાવિઉ સગેવર્‌ ભરાણુ'.” (સ'દર્ભ. 
૧૩૪-૧૧) 


૨. “દવને ત્રાસવે ૬ને તે સ્થાનક ભરાણુઉ*# (,, ૮૫-૨૫) 

3% “અનધ દીસ ઊગતઇ દીવઉ ઓદ્હાણુઉ.” ( ,, ૮૧-૧) 

૪ “સુભૌમની દૃષ્ટિ” તેતનઉ કુદર ઓલ્હાણુઉ.” ( , 
૧૦૨-૨) 


પ. “સુભટે ધરાણ નહી.” ( ,, ૯૬-૨૨) 

૬. “એક નારિ રામઈ ન રખાણી.” (સીતા ૩૫) 

છ. “ભુવિતલિ રજમણુ કહીજધ, તે ભઇ હારિ મનાણા' 
(,. ર૯) 


આ પ્રમોગની નોધ જૌ રેસીમેરીએ કરી જે (8૦6૦૦ રુ 120 
(5) પણુતે શૉ રીતે આવ્યે તે જણાવ્યુ' નથી. અર્ય કર્મ ણિ છે 
મારિ કર્મણિ રૂપ ઉપરથી આવવો જઇ 


મે. વળી તે રૂપો મૂળ સિ ધમાથી 
કાક્યિવાડ ને ઉત્તર ગુજરાતમાં આવ્યા હોવાં નેપ્યે 


કળ ર્દ્પ 

ઘાતુતે કર્મણિ સ લાગી સામાન્ય કૃદતનું રૂપ સપઝઝ જે'વુ 
બને, અતે તે રૂપમાં ભૂતકાળનો! બ્રમ થાય. જુએોા, અપ. 'ઝૃવળટ્‌ 
સ શરું જેડે જરી સાર્‌ બન્ને ગ્રમોગો એકજ અર્ષના હોઇ જમાં 
ભૂતકાળને ભ્રમ યવે તેવે ગશસનતમાં થાય, અતે પછી ગઝલાળઝ 
માં ભૂતકાળને! ભ્રમ થઇ આ રૂપ પ્રચારમાં આવ્યાની માત્ર કક્પના 
રૂ કરી છે. [ર્જ-ઉન્, દિવિ-ક્તિ જે'વાં ભૂતકૃદતના સામ્ય્થી 
આ પ્રત્યય આશ્યો હોય તો! ખેવડા ક્ષ ને! ગુજરાતીમાં ₹ બનવો 
જેઇમે, પરતુ અહી ૧ છે. કદય કર્માણિ ભૃતકૃદ'તમાં કજ ને બદલે 
શત્છ પ્રત્યય લાગી ગાજ-ગાટ-ગાળ રૂપે આવ્યો હોય, પણુ આ બધાને 
નિર્ણુય સિધીતા પરિચયથી ચાય. 


(ભવિષ્યકાછા) 


સંસ્કૃતમાં અવરતન ભવિષ્યકાળ માટે હમ પ્રત્યય હતો, અને 
સેટ ધાતુએમાં આ થ્નની પૂર્વે ૬ સામાન્ય રીતે લાગતી. આ સેર્‌- 
જ્ઞસિટ્નો વિવેક પ્રાકૃતમાં નારા પામતાં ઝકારાંત ધાતુતે માટે પ્રાકૃતમાં 
દૂલ્લ ને જહિ બૈ પ્રત્યય લાગતા, અને અકારાંત સિવાયના ધાતુએને 
માત્ર હ્ત ને ટિ લાગતા. ધાતુતે આ પ્રત્યયો લગાશ્યા પછી વ્તમાન- 
કાળાના પ્રત્યો સંસ્કૃત તેમજ પ્ાકૃત-અપભ્ર શમાં લગાડવામાં આવતા. 
દ્રોલ્તામિ-ટ્રોટ્િમિ, દ્ોલ્તર્‌-ટોહ્ટિ અનેં અકારાંત ધાતુમાં ટ્મિદ્નામિ- 
દૂસિટ્ધિમ, દૃતિલ્નટ-ટતિટ્દ્. તેમજ સૂત (૮-3-૧૬૯) ગ્રમાણે 
સિ પ્રત્યય પૂર્વે સ્ત રૂપ થતું. જિદ (પત્વામે) મળિલ્મ 
(મશિત્યામિ). તે ઉપરાંત સૌરગેની પ્રાકૃતમાં સત્ત (૮-૪-૨૭૫)) 
“મવિષ્યતિ મતિ: પ્રમાણે જશાલ્સર ને બદલે ૨ િદ્નિરિ રૂપ થતું. આ 
પ્રમાણે સસ્કૃત વિસ્ટ્ટ સ્જતે આગળ ને પાછળ ૪ લાગતો, 

અપબ્રશમાં પ્રાકૃતનો ટિ અને હમને સ થઇ દિ નેં જ ખે પ્રત્યયો 
આજ્યા. છે. સતિ પ્રયોગ કઇક એજે ચનો ગયે. છે પરિણામે. ગૃ%/- 





સ્દ્દ્‌ જૂની શુનરાતી ભાષા * 











શાતીમાં રેલ પ્રત્યય (પૂરતી ૬ સાથે) આગ્ચો છે સસ્કૃતમા કતાર 
ને ડર્મણિ રૂપમા દે? માત્ર એટલો હતો ક કર્મ્ણિ રૂપ માટે વત- 
સાનનળના આત્મનેપદી ગેત્યય લાગતા ને કત" રૂપ ચાટે પગ્સ્મૈપદી 
પ્રત્મષ લાગતા પણુ આ વિવેક પ્રાકૃતમા નાશ પામતા બન્નેના 
ગ્રત્યયો એકજ થયા પમ્ણામે અપબભ્ર શ-ગુજરાતીમાં પણુ એકજ રૂપ 
રહ્યા પ્રાકૃતમાં ્ભાવેષ્યફાળ માટે ટ્ડ્ઝ કે ફઝ વપરાયા નથી, અપ- 
બ્રશ્ષમા ષણુ તૅમજ છે સાત્ર જૂની ગુજરાતીમાં કજ લીજ દીજ, 
જે'વા કર્મ્ણિ રૂપ ગાથે ભવિષ્યનો ૪ વપરાઇ કર્મણિ ભવિષ્ય.ળ 
થમે છે 


પ્રાકૃતમાથી અપભ શપ્ા આવતા રૂત્સ ગ્રત્યયતે1 દીયે સયોમોપે 
ગ્રવર્તતતા છ્ઉ થયેલો જેનામાં ધણી વખત આવે છે 


૧ “પપસફિ પુત્તિ મ ૧1૩ જિસિતટિ પુનિ ચિતિયઇટર સેલરિં*” 
(ભવિ ૭-૧૪-૫) 


૨ “ણુ વાસુ છોલદ થદુગાળર અન્યુિ ચટુનર્યદટ પટાળર । 
સારે વિષાદ ત્તાતલર મરર્‌ રવસચ્છિ સાનેલર ॥ ” 
(૪ ૧-૧૫-૫) 

૩ “હિવ જિતભુ4ણુક ઝહરત્યરવરા ૭ ડહીસઇ । 
કૈીજઇ કણુયભિગાર ડવસ જે તીર ભરીસઇ॥ ” (સપ્ત- 
જ્ેત્રિરાસુ ૨૮) 


૪ 'હવઇ ધાતુ તણ્‌ સ્વરૂપ કહીશ)? (ઝુ લા સા પુ ૨, 
પ ૪૮) 


ત્રેથમતા બે અપભ્ર શ ઉદાઢુર્ણુમા ક્રિયાપદના રૂપ કર્તપરિ પ્રયોગના 
છે, તે છેટતા કર્મણિ પ્રયોગના હોય તેમ લાગે છે અપભ શમાં ૬ 
નો ₹ થયો છે, ન્નૂની ગુજરાતીમાં સ યોગ્લેપપ મતા ર્‌ ની ટૂં ખતી છે 


ન કેળ ર્દ્છ 


૫ “જિ ચણ્વીસ, ભડીયણુહ કરિસિઇ કહ્યાણૂ ' (સપ્તક્ષેત્રિ 
૧૧૮) 
૬ “જઉ ન્તુસાસગુતણી ભૂમિ અતિભનઉ ક્લીસિઈ ” 
(.,,» ૯1) 
વ્તમાનકાળના પ્રત્ત4તી ર્‌ પૂર” જે વધારાની ૬ આવી છે તે 
સગટ્ાષથી બાત્રલી છે આ છેલા ઉદાહમ્ણૂુમા કર્તગિ પ્રયાગ છે 
કર્મણિ રૂપના તે આ ર્ષોમા્રે૨ નથી ન ૪વાળુ ઉદ્દાઠમ્ણુ ઝુ 
નરમિહઃમાનભાઇએ “જીવન-રીપક'માથી લીધેલું છે એ રૂપને તેઓશ્રી 
કર્મણિ રૂપનું માને છે અને ગુ ભા મસા પુ ૨, પૃ ૭૫ ઉપર્‌ 
નીચે પ્રમાણે ઘ્લીત કરે છે- 


“કયવિઘને (517) જટિલ (0 હાતે 47), ૨ટ્સફ- 
જર્શિ (?િ૦૩# 4]0૫011₹), કહીશ (ઉ0]8દ૧0) 10૯011૫૪ 1 
811 દઢ, બા “૦પ $ઊઠદ ધ્ય.” ૧૦૫૯ ૬031 110 ૫૦ 
ધટ 4 શે કે ઠ0ોવાડો  કવછુલ્ક દર 1વેટવ ૯૦૫૫૦] લ્લે 
18 “1૬ ૪૪111 0૯ ધાવે! (085013૫0, દૌલત છુટા ૦0 કાઇ), 
ધળા 108 116 ૦૩-4ઇમા5, 5૧૦ 110 8€50 18 
॥8 & 86:00 ૦ 6141516108 100111૪ ૦7 19011 ડાઉલ્ડ ૦? 
113 ]મ05ા80ઇ 81011019 તાતે 0૦વણા10* દપક ૯૫૦૪૫૧1) 
કૌ, ઊં 11010 દર 310૦ વૈટ: 0૧]૧£૧૬ 8દા330-001136 
૫૦૦૯ 11૮૧6 ૦૪ 8૯૦૦1૫ ૪૯500 કા1ળઇપાંત₹ 1115 ૦પ 
€]11૯ 15 [0૧2119 વેધર £૦ ૧ 11540 લઞલ3૩107 કાલે 
0૫11) 10 ત કતપળવો દાઇ ૦00 ધોળા દ “દ વીધી 
ઇટ દપ” ૪૪ ૫ ૮૦૫૯્લણ્ટ)લ દકબાાા-કોર્પાજ ૦૦૫૦૪૪ 
દઉ દાદ (1 વોરા ધાઈ (૦૪ “0૦ દોડોદ ધણો”) 1 
૫૫૯ દલપત વૌઇપપ ત ૨૬લઇ(૦0 ૦ દડ દદ $0£ 








ર્વ્૮ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
-5_._....._.-.-------------------------.--૦---.--તા-.-ળઇ-..તાઇનાસન- અજ. 
110૪ 11 દૌર 1લા1 1૪.8 ૦॥ દ1૯ ૯૫૪૧૦૬ 1010 4180541: 
તી[ર્મ્હ (8૦૦ &110 1 38 1 48 31) 110 કથાવર દણ'ટ 
ઊ1છુર'3 મા ધોર દપાડાદા0ાયાં કાપ્જુઉ, ધર [011 ૪લાઇ 
૦804016 0£ રા)ણ₹ 8૯ાકટ ([98૧૭1૫૨ 01 011૫0) ” 


ઉપ્‌તા કફકરાના અતમા કહેલુ 'ભુતનદીપર'તુ ન જતુ વાક્ય 
છે તે શરૂઆતનુ છે ઉતામતે અતે “ગ્યા દીહાડા તણૂ ક્વ 
ખોાલીશિ” છે આ'તી ?ચ્યા ગાત સ. ૧૫૫૭ ટે આમ ગકજ 
ઉતારામાં કહીશ? તે ખાલીશિ જે બે રૂપ છે એ ખૅમા 
જૂનુ કયુ? ન “કદીશઇ' મુ નગમઞિહરાવભાઇના જણાવ્યા પ્રમાણે 
“જયાશેથવે-જહિણર-ડહીશઇ” રૂપે આવ્યુ હોય તો બોાલીશિ' 
રૂપ ઉત્તમ્ડાલીન ગણાય "તા *બેોલીગિ? રૂપતે જૂનું માતવા 
કામ્ણુ છે ખીજો વાધો એ છે કે ૨-૧ જે'વુ રૂપ પ્રથમ ખી? પુરષ 
એ વ મા વપમયુ છેતે શા માટે ? ને એમ ફૂહેવામાં આવે કે 'હુ-તુ' 
બન્ને જડે એક સમયેજ પ્રયોગ થયો છે, અથવા “હુ' જડે પ્હેલુ 
વપશતુ થયુ તો «હેના નતા સાહિત્યમાં ઉદાહગ્ણુ મળના નેઇ્યે 
પણુ તે જ્ય્હા સૂધી ન મળે ત્ય્હા સધી અર્વાચીન ગુજરાતીમા 
વપમતા છું કહીશ-મમીશ રૂપનું સમાધાન હુ નીચે પ્રમાણે કર્‌ છ 


(૧) ઉહીરાઇ' ફગતા 'કહીરિ રૂપતે વિડાસ પ્રથમ થયે છે. 

(?) હ હીશ' હાવનુ ને નતૂનુ જટીતિ બીન્ન પુરુષના તે'વ! 
રૂપ પગ્થી આવ્યુ 

(3) ભનિષ્યકાળતો સ કે ટ્‌ વચ્ચેથી લેડી તે રૂપ આયુ છે 


(ઉ) પા૭4થી 'હૃ' જડે ન્ય્હા “કહીગઈ ને'વા રૂપનો પ્રયોગ 
મળે જે ત્યા બીન ક્યાપદતા સામ્યતે લીધે “કહીસિઃ 
ઉપરથી ૬ નો અર્‌ થધ્ઠ તે પ્રયોગ ચયો છે 





કાળા ૨૬૯ 








ઉદા. 
(૧) “નદણુ તુ' થાશ*/સિ સમણુ એઉ મહુ કમ્મહ' દોસુ ” 
(સાલિભદદકક્ક. ૬૨) ી 
(૨) “પાણુહવન્જિઉ ગુરિ સહિઉ હિંડિસિ કેમ કુમાર ? ” 


(,? 3૪) 
(3) “દહવિહ ધમ્સુ કરેસિ ન્મ કિમ સોાસિસિ નિય અ'ઝુ ? 
( , 3૬) 


આ “સાલિભદ્દકડ'ની રચ્યા ગાવ સ'- ૧૩૫૮ છે, નય્હારે મુ. 
નમસિહરાવભાઇંતુ ઉદાઠરગ્ણુ સ ૧૫૫છતુ છે. વચ્ચે બમો! વર્ષનો 
ગાળા છે તે ઉપમત “કહીશઇ' જેડે કર્તા વપરાયો નથી એટલે એ 
પોતે જણાવે છે તૅમ અર્થ કતરિ ને કર્મ થિ બન્ને લેઈ શકાય છે અહા 
આપેલા ત્રણુ ઉદાહુમ્ણુમા ક્રિયાપદ ખીન્ન પુરષ એકત્રથનનુ છે. ત્હેના 
સામ્યયી પછી તે ર્ર્સ્તિ પ્રત્યય પ્હેલા પુરૂષ એકવચનમાં પણુ વપરાતો 
થયે।, અને વિક્રમના સોળમા ચૈકામા રતે બદલે અંતે સદ થયેલે। નાધ્યો છે. 


(૧) “સૂષનખા સમરથ નર દેખી જાણિ હ વર વરીસઇ.” 
(સીતા ૩૦) 
(૨) “તૂ ડરિસઇ, લેસિઇ, દેસિઇ.” (ક્યારત્ન સમ્રુશ્ચય) 


ઘવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે ખીશ્ન પુરુષના 'કર્ટીસિ, મોલીમિ” 
રૂપમાં ભવિષ્યકાળને પ્રત્યય કયો ને પુસ્ષવાચક પ્રત્યય કયો ? માકૃત- 
અપબ્રશમ! આના બે પ્રત્યય હતા (૧) દ્સ્ન (ર) શટ તે ઉપરથી 
જ૨૬ ધાતુના ખી. મુ એ વ.મા અદના ને લીરિસિ (પ્રાકૃત) 
જરિ્નટિ-સટિટિ-સહ્ટિટ્િ (અપબ્ર શ) તૅમજ જૂતે। પ્રાકૃતનો મે પ્રત્યય 
પણુ અપભ'રમા વપરાતો, તેથી િફિસિ જે'નુ રૃપ પણુ અપભ્ર રામાં થાય- 
વથક દ્‌ ઊડી જૂની ચુજરાતીનુ' ₹હિ-ઉ કે રૂપ આવેલુ લાગે છે. 





કાળો ૨૭૧ 


નિ ૨ 











એકવચન બહુવચન 
હું કરીશ અમ્હે ડરીરુ 
તુ ડગ્શે તમ્હે કરગો 
તે કરશે તેઓ ફરશે 


આ રૂપ ઉપગ્થી જણાશે કે “રીશ' તે હીશુ'' મા વર્તમાન 
કાળના પ્રત્યય ૪ ને રયે આવ્યા નથી ૩ જૂની ગુજ્ગતીમાં વષ 
રાતો, અતે ફ્વે વર્તમાનને વાસ્તવિટ પ્રત્યય નથી તે કર્મણિ રૂપ 
ઉપરથી આ મે! તે પ્ડેલા ભવિષ્યમાં નતો અપ છુ ઉપગ્થી આવેલો 
જૂની ગુજરાતીતો ૪ પ્રત્યય વપરાવા શરૂ થઇ ગયો હતો. આટલા 
*ર સિગામય બીજે અપભ્ર શકાળતા વતમાન કાળના પ્રત્યયો ઉપરથી 
વ્યુત્પન્ન થતા પ્રત્યયો વપરાયા છે પ્હેલા પુસ્વમા ર ટ#ી ર્હી છે 
અતે અન્યન ટકી નથી રહી ત્હેનુ ફાગ્ણુ મ્ડતે સ્વરભ્ા* લાગે છે 
પરીરા' ને તે જુરીશુ' મા સ્વમ્ભાર હીં ઉપઃ છે તેથી તે ર ટકી 
રહી, બીજે સ્થળે સ્વરભાર અત્ય શ્રુતિ ઉપર છે તેથી તે લેડી ગઇ 
છે મુભઇગરી ગુજરાતીમા “અમ્હે કરરી ' જે'વા પ્રયોગમાં સ્વગભા? 
અત્ય શૃતિ ઉપર ગમે! છે જૂના રૂપ 'હુ કરીરિ' ઉપમ્થી અત્ય 
રૂ મૃદુ બનતા “કરીશ્ય' જે'વે! ઉચ્ચાર ય છે4ટે ૬ ઉડી જપ 
“રીશ' રૂપ હાવ બન્યુ 
ઉદા. 

૧ તૂ ફરિસક, લેસિ”, રસિ” । તુમ્હે ડરિસિર । ૪ કરિસુ। 

અમ્હે કરિસિઉ ” (ક્રિયાર્ત્ત સમુચ્ચય) 

૨ “જે # સમરડ્ગણિ ભિડીસૂ*, તે સ# તુજઝ પહાઉ” 

હ ચિ ૧૧$) 
૩ “પાન્હઉ એ કેમ ઝઝીસિ, એ મનિ માણીસિ ભન્તિ ” 


(#.*» 





સિ કળા ૨૭૧ 
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એકવચન બહુવચન 
હુ કરીશ અમ્હે કરીશુ” 
તુ કરશે તમ્હે કગ્મો 
તે કરશે તેઓ કરશે 


આ રૂપ ઉપઃથી જણામે કે 'કરીરા' તે “રીશુ”' માં વર્તમાન 
કાળતા પ્રત્યયો ૪ ને ટ્યે આવ્યા નથી ૪ જૂની ગુજરાતીમાં વપ- 
રાતો, અને ફ્વે વર્તમાનને વાસ્તવિક પ્રત્યય નથી. તે કર્માણિ રૂપ 
ઉપરથી આશ્મો, તે પ્હેવા જવિષ્યમાં નૂતો અપ છુ ઉપરથી આવેલો 
જૂની ગુજરાતીનો ૪ પ્રત્યય વપરાવા શરૂ ચઇ ગયે હતો. આટલા 
'ૂર્‌ સિવાય ખીજે અપભ્ર શકાળના વતર્માન કાળના પ્રત્યયો ઉપરથી 
વ્યુત્પન્ન ચતા પ્રત્યયો વપરાયા છે પ્હેલા પુરુષમાં ર્ર ટકી રહી છે 
અને અન્યત્ર ટકી નથી ર્‌હી ત્હેતુ ફાગ્ણુ મ્હને સ્વરભાર લાગે છે. 
જુર્રીરા' તે જર્‌ીગ]''માં સ્વરભાર “રી' ઉપર છે તેથી તે ર ટકી 
રહી; બીજે સ્થળે સ્વરભાર અત્ય શ્રુતિ ઉપર છે તેથી તે લેડી ગઇ 
છે. મુ'બઇગરી ગુજરાતીમા “અમ્હે કરશુ ' જે'વા પ્રયોગમાં સ્વરભાર 
અંત્ય શ્રૃતિ ઉપર ગયો છે. નના રૂપ 'હુ ડરીશિ' ઉપરથી અંત્ય 
રૂ મૃદુ બનતા “કર્‌ીશ્ય' જે'વો ઉચ્ચાર ચણ છેવર વ્‌ ઉડી જઇ 
જુરીશ' રૂપ હાલ બન્યુ. 
ઉદા, 

૧. *તૂ" ફરિસિક, લેસિઈ, રસિદ । તુમ્હે ડરિસિઉ । હ કરિસુ। 

અમ્હે ફરિસિઉ” (ક્રિયારત્ન સમુચ્ચય) 

૨. “જે દ સમરડ્ગણિ ભિડીસૂ', તે સહ તુજઝ પહાઉ ” 

ઉ. ચિ ૧૧૬) 
ક. “તાન્હઉ એ કેમ સઝીસિ, એ મનિ માણીસિ ભ્રન્તિ.” 
(,,* » 


કાણો ૨છ 


5555 








૧૮ “હાવી હાયઇ (€) લેશ્ય ” (ઉપાહરણુ ૯૧) 
૧૯ “કરિ શમ ધનુષ ગ્રહેશ્ય” ( , ,, ) 
૨૦ “વીકુ ભણિ પાઠ જયિઉ, વચન ડહિસ' વેદ ” (કા પ્ર ૮૮) 


ઉપમ્ના ઉદાહગ્ણુ નેતા જણાશે કે પ્હેવા પુસ્ષ એડ્વચનમાં 
જૂતા ૪ પ્રત્યય લાગ્યો છે ત્હેમા ધણી વખતે સની પૂર્વે ૪ થયે! છે, 
તો કોક વખત ફ પણુ ગહી છે વળી રમાને! અનુસ્વા? લોપાયો છે 
થય બધુ નિષ્કાળજનુ પમ્ણિમ છે બીજુ રૂપ સામ્યતે લીધે આતેવું 
રૃખિસિ? જે'તુ પણુ વપગયુ છે 'જવ્યાોમ “્રણમ્પોસુ? રૂપ 
કડી પ્રાતમા તે વખત વપરાતાં “આવ્યોસસ? જે?વા ભનિષ્તકાળના 
ફપમાથી સૂ-૪ ઊડી જતા હાવ ત્યા “આવ્યે? રૂપ ગ્રામ્ય ભાષામા 
ભતિષ્યકાળના અર્યગમા વિશેષ વપમ4 છે અન્યત્ર પણુ “સે તે આવ્યો 
ત્તાભાગ મળશે” જે'વા પ્રયોગમાં ભતિષ્યકાળના અર્થમાં વપગય છે આ 
ફૂપ ખાસ પ્હૈવા પુસ્ષ એ વ નું છે તે શી રીતે આવ્યુ ટે, 
ત્હૈૅની ત્રણુ કલ્પના હુ કર્‌ છુ 
(૧) “ચએગમુ? જે'વા રૂપ ઉષમ્થી છ ને શો ચળને છ્નેન ને 
નળ, તેમજ સતેલઝ ઉપમથી ઞનોભું યાય છે તે'વી રીતે 
(૨) “્થિઈ '“આવિષેો' 3પ આત્તાથેરે વપરાતા. તે રૂપથી 
થતી ગ્ખજ્ઞાનો તે રૂપના જે'વાજ રૂપમાં પ્રત્યુત્તર આપ" 
વાની ઇચ્ઠા થતા “આટકુ કામ ડરિયે!' જવાગમાં “જરૂર 
જર્ષાસ? આમ આગવુ હોય 
(3) આ રૂપને! મૃળ ૪ ગ્રેત્યય અતે હતો તે સ ગદાષથી પૂજે 
આજે હોય લેઇસુ' ઉપમ્થી 'ેઉસુ' લેડસ-વેએ।મ 
આજ મભતગિત વાગે છે તે સતી પૂર્વે લાગતા ઉ' ને વત”- 








૧૮ 


૨૭૨ જૂની શુજરાતી ભાયા 





૪, “મેહ વાતનઉ મ કરીસિ ડ્રેસ” (મ. ચિ. ૧૩૧) 

પ. “ધિન ધિન માહરુ અવતાર, જે દ રૃખિસિ રેવ મુરારિ.” 
(હશ્થિ.) 

૬, ગેઠવૂ જણી આષણ્યુ' અડી' આશ્રમ તરુ ગ્રેહેલીશિ ક્હી.” 
(કાદ. ૨૯) 

૭, “દુણુ રાક્મ વરા નથી, જેહનિ તૂં હ ડરેશ?” (કાદ. ૭૬) 

૮. “રત્ન શાં લીધાં નયા. જે તલો લેશું આજ ?” (કાદ. ૪1) 

૯. “વર વરસ્યૂં એ જેખિરે નહિ તુ પ્રાણુ તજુ તન સેોમખિરે.” 
(ઉષાહ. ૮૧) 

૧૦. “મહિ ચુરુ આયસ શરિ ધરી આલમ અલગ ડરેરિ। 
કહિ કવિયણુ ટ' વિમલમતિ, વિમલપ્રભ'ધ ર્ચેશિ.” (વિ. ગ્ર. ૧) 

૧૧. “આદિ જિણુવર આદિ જિભુવર પ્રથમ પ્રણમ્યોસુ ” 
(વિ. પ્ર. ૧) 

૧૨. “જીવ્યોસ તુ વલી જસ વાધીસઇ, નહી તરિ દુસ્તર તાર્યા.” 
(સીતાહરણુ ૩૯) 

૧૨. “લાહઇ વિણિજી કરેસુ હઉ છેઠઉ માઇ ચએસુ.” ।સાલિ- 
ભ્રદ્દકક્ક. ૫૭) 

૧૪, “પાલ્ષિસુ પંચ મહવ્યઈ બારસ અગ પહેસુ1 
વીર્નાહિસુ' માધ હઉ નવ કપ્પિહિ વિહરેસુ॥” ( ,) ૪3) 

૧૫. “ઊજેણિનઉ મારી રનત લેઊસ સર્વ સ્વરાજ.” (વિધ્યા 
વિલાસ.) 


૧૬. “તઇ ટ્લીસઇ મોરા મનહ દાહુ.” (પ. ચિ. ૧૧૭) (ર્મણિ) 


ડડ 


૧૭. “અન્નવિણુ કુહુ કિમ કીજીસઇ ? ” (સીતાહરણું ૨૯) (રમ શિ) 


હે 


કાછ ૨છ 


ઝડ 








““::*4::--:.-_:___----ડડડ-:: 


૧૮ “જવી હાયઇ () લેશ્ય ” (ઉપાહગણુ ૯૧) 
૧૯ “કમિ શમ ધનુષ ગ્રહેશ્ય' ( , ,, ) 
૨૦ “જીક ભણિ, પારા ્્નાષેઊ, વચન કહિસ' વેદ ” (કા પ્ર ૮29 


ઉપ?ના ઉદાહગ્ણુ જેતા જણાશે કે પ્હેલા પુરષ એડ્વચનમાં 
ભૂતો ૪ પ્રત્યય લાગ્યો છે ત્વેમા ધણી વખતે જની પૂવે ઇ થમે છે, 
ત્તા કોઇ વખત્ત ૬ પણુ રહી છે વષી રમાતો અનુમ્વાટ લોપાયો છે. 
આ બધુ નિષ્કાળજનુ પમ્ણ્‌િમ છે બી રૃપ સામ્યને લીધે આનેવું 
ભૃખસિ? જે'વુ પણુ વપરાયુ છે 'જીવ્યાસ 'પ્રણમ્યોસું રૂપ 
કડી પ્રાતમા તે વખત વપરાતા “આવ્યોસ? જે?વા ભવિષ્યકાળના 
ફપમાથી ₹-ટ ઊડી જતા હાવ ત્ય્ઠા “આવ્યે? રૂપ મ્રામ્ય ભાષામા 
ભવિષ્યકાળના અર્થમા વિશેષ વપમ।4 છે અન્યત્ર પણુ “ને તે આવ્યા 
તતા તાગ મળમે'' જે'વા પ્રયોગમાં ભતિષ્યડાળના અર્થમાં વપશાય છે આ 
શૂપ ખામ પ્તેવા પુસ્ષ એ. વ નુ છે તે શી રીતે આશ્યુ ટમે, 
રતેતી ત્રણુ કસ્પના છુ કર્‌ ષ્ુ 
(૧) “'ચએસુ? જે'વા રૂપ ઉપમ્થી ઇ તો શો થઇને છન તો 
સ્તન, તમજ ગનેલઝ ઉપમથી શતું થાય છે તે'વી રીતે 
(૨) જર્થષિ “આવિયે!' શપે। આજ્તાથે" વપરાતા. તે રૂપથી 
થતી અઆત્તાનો તે રૂપના જે'વાજ રૂપમાં પ્રત્યુત્તર આપ- 
વાતી પ્રચ્ઠા યતા “આટક્ષુ કામ કરિયે!' જવાગમાં “જરૃર 
ઉર્ચેપસ' આમ આવ્યુ હોય 
(3) આ રૃપને મુળ ૪ પ્રત્યય અંતે હતો તે સ ગદાયધી પૂરને 
આવ્યા હોય લેૈધમુ' ઉપમ્યી '“લેઉસુ લેડસ-વેએ,સ 
આજ ગભવિત વાગે છે તે સતી પૂર્વે લાગતા ઉ' તે વત"- 
૧૮ 


૨૭૪ જૂની શુજરાતી ભાષા 

















માન કાળતો ગયુતાં પ્રત્યયનો કમ બદલાઇ «નય છે. માટે 
સગદોષ સ્વીકારવો ઠીક છે. 


તા.-ફક 
સઉક્રિયાપદ-નિષેધાથ ક્રિયાપદઃ-- 


આ નાતનાં રૂપાને પ્રયોગ જૂની ગુજરાતીમાં થયે છે. જતી 
મરાઠીમાં (ત્ઞાનેશ્વરી) પણુ થયો છે. એ પ્રયોગ માત્ર કાવ્યમાં જડી 
શકે, અન્યત્ર નહીં. 


૧. “પણિ કુશ્િષ્યનઇ વિદ્યા નાપીઇ,” (ણુ. પ્ર. ધુ. ૭૯, પ. 
૧૬૩) 


૨. “લગાર મનિ લોભ નાંહિઉ'.” (સ્લ. ૭૩-૧૩) 
૩. “એ મનિ માણીસિ બ્રન્તિ.” (પ્ર ચિ. ૧૧૬) 


આમાં ઘણુ' કરીને ક્રિયાપદ આથી રાર થનાર' હોય છે. (મ40૧) 
(મ4સાળ). અહી માત્ર શબ્દને ઢુકાવવા સ'ધિ થ*% છે. 


પમડરણુ ૧૯સું 
અર્થ 
આન્ઞાર્થ 


અપભ્રશમાં આત્તાર્થ ખીશ્ન પુસ્ષ એઝવચન માટે સિ હે. સત્ર 
₹-૪-૩૮૭ “દિત્તયોક્ટરેતૂ” પ્રમાણે સંસ્કૃતના ટિ ને હ્ત પ્રત્યય 
માટે ર્ત (૬) સ્ત (૩), ને છત (છો-આ ત્રણુ પ્રત્યયો! હતા. તે 
સૃત્રમાં “વક્ષ સુનિ । ફ્ત્યારિ' એમ વાતિકમાં લખી જતો પ્રામૂ- 
તનો હિ પ્રત્યય પણુ વપરાય છે, એમ જણાવ્યુ' છે. પણુ બહુવચનના 
મેત્યથો માટે ચૃત્ર આપ્યુ” નથી. છતા સત્ર ૩૮૪ના ઉદાહરણમાં 
બ. વ.ને। છુ મત્યય જડે છે. 
૧, “ઝટ રન્‍ઇજુ વર્ત્તનઝ રેછુ મ મર્મછુ કો૬્‌.” (સિ. હૈ. સત્ર 
ટ-૪-૩૮૪૦ 
૨. “વર્‌લછુ મવિવવતુ વોછાવછુ અવદૃવ્વફ વતોતુ વવ.” 
(ભવિ. ૧૦-૧૪-૨) 
$. “ઝટ્રો છેવલત્તો લુમ્ટિ ૧*૧ટ તળિય વિષિત્ત સરે, (ભવિ.) 


૪. “સુક્દ્સુદુ વિ સળુ વિન શતિ ચુ ૫ર રેર તાણ ગ૬ 
સણહિં* ( ), ૫-૧૩-૭) 

આ પ્રમાણે એકવયન માટે ₹, ૩, છ, ને હને બહુવચન માટે 
છુ-ો પ્રત્યયો અપભ્ર'શમાં હતા. આ ઉપરથી જૂતી ગુજરાતીમાં 
એક્વચન માંટે ₹, ૪, છ ને બ. વ. માટે ૪ પ્રત્યયો આવ્યા છે. 
અપભ્ર'શતેો ૪ પ્રત્યય દૃત-વર-વર સ. આત્તાર્થ રૂપમાં અપભ્ર શાનો 
૩ ભજી (અંય સ નો ૪ થઇ) આવ્યે છે. જુ ઉપરથી યુત્ષ્ન 





૧, “મન સહેલે જે નિવસન્તિ રજિ, ઇણી પરિ ત' સાધે 
ભુવન તિહિણુ.” (પ્ર. ચિ.) 

ર્‌. “ર્‌ ર્‌ મારાં રહિ એક તીરાં, મ ડરે માંન પરાણુ.” (વિ. પ્ર ) 

૩. “સુ સીયલાનુ મ ડરે વીસાસ, સીધી નઇ પર્વત હુઇ વિણાસ.” 
(પ. ચિ. ૧૩૭) 

૪. “પૂજેવુ ત્રિભુવનતુ નાથ, આઘઉ મ ડરે અડુઉ હાથ.” 
(વિ. પ્ર. ૨૮૯) 

પ. “લેણલે ! લી્ાગતિ ચહુ, સુણિ સુ'દરિ, કર્ણુપત્ર ડર ઠામિ.” 
(કાદ') 

૬. “ર્‌ વાનર! જઇ પાઈ લાગિ, મહા! નામ અનેરૂં માગિ.” 
(સીતાહરણુ. ૬૯) 

છ. “મસાહણી પાંડવ બોલાવા, ધોડઈ પાખર ઘાલુ.” ( ,, પર) 

૮. “મૂકિ મૂકિ કહ'તાં વાંત, શેકી લીધી સાતઇ ધાત.” (હરિષે।.) 

હ. “જ રે “જ! વીનવે અખૂઝ, કંઠ નગરપતિ માગિ જુઝ.” 
વિ. પ્ર.) 


૧૦. “રૃઉ રઉ અવધાન.” (પ્ર, ચિ. ૧૨૭) 
૧૨૮ “રા ભેઢાડઉ મહ, ઇમ ભયુઇ,” (પ્ર. નિ. ૧૨૭/ ઇહવચન) 


૧૨. “એ કયા પૃથ્વી માંહે પ્રસિદ્ધ થાઉ.” (વૈ. ૫'. ૧૮૩) (ત્રી. 
પુ. એ. વ) 
અપભ્રશ ઉદા. પ્ટૅલામાં “જ મમ્નજુ જોર્‌” કર્તા જોડષિ ત્રીન્ન 
પુર્ષ્‌ એકવચનને છે. તેથી નર્મદના મૂછ પ્રાફૂઉ રૂપ સમ્લસમાં ર્‌ 
ભળી નરમટુ રૂપ ચયું લાગે છે. અથવા જસ્ને કર્મ ગણુતાં નમ્નછુ 
ખી. પુ. ભ. વ. નુ” આગ્સાર્થ રૂપ ગણાશે. ત્રીશ્ન પુરુષમાં સ'સ્કૃતમાં લુ 


૨છટ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
કરતા સુ-ટુતો ટ લેડેતો ઝ આવે અપબ્રરામા મક્ષિપ્ત ટ ઉમેરવાનુ 
વવણુ છે તો! પઠી મૂળતે દૂ ઉડે તે સ્વાભાવિક લાગતુ નથી, કૉ 
ભાષ્ડાગ્કર પોતાના ભાષણાના પૃ ર૧૪ ઉપ? પરસ્કેપદી તે આત્મ" 
નેપદી ધાતુઓતે પ્રાકૃતમા લાગતા ૬ (સિ) ને ૪ (તે) ઉપમ્યી અપ- 
ભ્રરાના આત્તાર્યના ₹ ને છ્‌ પ્રત્યયો આવ્યા તેમ જણાવે છે. પમ્તુ 
જૈ પદ્દેનો! વિવેક પ્રાકૃતમાં લગભગ નાશ પામ્યો હોવા છતા આ 
ગરત્યયો અપભ્રરા તે તે ડ્રામા મિધી મગડીમાં ટ% ર્હે તે 
સકાસ્પદ છે ગસ્કૃતના વિધ્યર્થ ગ્રત્યયોની માકૃતમાં ધણા મ્રત્યયો 
ઉપર અસર થઈ છે વસેષ ઉપમ્થી પાલીમાં પચેશ્ચ ને મ્રાકૃતમાં 
પસેઝ્ઝ રૂપ આવ્યુ. જસેતત ઉપગ્ચી પચેથ-ટ ગ્રાફૃતતા આજ્ઞાર્થઃ રૂપ 
વા ગાકૃતમાં પ્રત્યયો. પૂજ જે ણ થાય છે તે વિધ્યર્થના સ સ્કામ્ને 
લીધે. વળી પાવીમાં સ. છેજ, સિષ્કતૂ, વગેરે વિધ્યર્યના રૂપ 
ઉપરથી મર્ઝે-તિકે રૂપ આવેવા છે “જોહાલિનાનણ મસ મ સચ્છે। 
પઝડવિ સેસ પજિલઞ્ય સિર ॥ ” (ુત્તનિપાત ૯૬૮) આ રૂપો ત્રીજ 
પુસ્ષ એકવચનના છે, પણુ વિધિતા અર્થ હોનાથી ગમે તે પુરષમા 
અર્થ લેઇ શકાય પરિણામે છ્ઝ્ઝ મ્રાકૃતનું વિધ્યર્થતુ રૂપ ગમે તે 
પુસ્ષ તે વચનમા, તૅમજ ગમે તે કાળમા વપરાતુ, પાલીના આ ઇ 
ઉપરથી પ્રાકૃતમા ણ આવ્યો તે ઉપમ્થી ણનો વિકલ્પે ટ થઇ અપ- 
ભરમાં આજ્ઞાર્થના બે પ્રત્યયો! છ ને ૬ આવ્યા. 
ચ્ાકૃતઃ-- 

“મોમેણુ સ મા વરે જસમ” (વસુ ૩૨૮ ૧૭) 
અપભ્ર'શ:-- 


મમ પ્દિં જરે: હેઝ જ ઇહ શજુ સગું (૮-૪-૩૮) 
જૂની ગુજગતીમા આ તશે ગત્યયો શામળના વખત સૂધી વપ- 
ચયા છે ₹ કરતા છ કાઇક વિસપ્તિ સૂચવે છે 


અર્થ ૨છ્૭ 





૧ “મન મહેલે જે નિતસન્તિ રન્તિ, ઘણી પરિ તૂ સાધે 
ભુ4ન તિણિણિ” (પ્ર ચિ) 

ર્‌ “રેર મીર રહિ એક તીરા મ ડરે માન પમણુ ” (વિ પ્ર) 

૩ 'મુ સીતનાતુ મ ડરૈ વીસાસ, સીલી નઇ પર્નત હુઇ તિણાસ ” 
(મ ચિ ૧૩૭) 

૪ “પૂજેવુ ત્રિભુતનનુ નાથ, આડ4ઉ મ ડરે અડુઉ હાથ ” 
(વિ પ્ર ર૮૯) 

પ “લેલે! લીતાગતિ ગ્રહુ; સુણિ સુદિ, કર્ણ પત્ર કરૃં કામિ ” 
(કાદ ) 

૬ “ર્‌ ગાત! જઇ પાઈ લાગિ, મૂહા! નામ અનેરૂ માગિ ” 
(સીતાહરણુ ૬૯) 

છ “મસાહણી પાડ4 ગોવાવા વોડઈ પાખર ઘાલુ ” (, ૫ર) 

૮ “મૂકિ મૂકિ કહતા વાત, શેક લીધી સાતઇ ધાત 7” (હરિષે » 

હ “ભ રે ન વીનતવે અખૂઝ, ઠઠ તગગ્પતિ માગિ ઝુઝ” 


પિ પ્ર) 
૧૦ “રૃઉ રઉ અવધાન” (પ. ચિ ૧૨૭) ) 
૧૧ ઈર ભેટાડઉ મહ', ઇમ ભણુ#' (પ્ર નિ ૧૨૭)/ “ડનચન) 


૧૨ “એ કયા પૃથ્વી માહે પ્રસિદ્ટ થાક? (વૈ પ ૧૮૩)(ત્રી 
પુ એ ૧) 
અપબ્રશ ઉદા પ્હૅનામાં “ન નન્‍્મછુ જોર્‌” કર્તા જોડષિ ત્રીન્ન 
પુરષ એકવચતનેો છે તેયી મમ્મટુના મૃળ પ્રાફૂદા રૂપ મગ્મઝમાં છૂ 
ભળી મરમદુ રૂપ યયુ લાગે છે અથવા સ્ેર્તે કર્મ ગણુતા મમ્યદુ 
ખી પુ બ.વ ઝુ આત્તાર્થ રૂપ ગણાગે ત્રીન્ન મુસ્પમા સસ્કૃતમા છુ 


૨૪૮ જૂની ગુજરાતી ભામા 
પ્રત્યય હતો ત્હેમાતો ત લડતા પ્રાકૃતમાં ૪ ગ્લો છે. તે પ્રાકૃતનાં 
થોડાં ઉદાહરણુ ઉપમ્થી સ્પષ્ટ યગે આ ૪ નન. ગુ. માં પણુ વપરાયો છે. 





૧. “જો ન સટ્ર્‌ સો વન્છસો જગ્નઝ તિ.” (વસુ. ૭૮) (જમનો 
મવતુ) 


૨. “તીઇ મળિવ-ઝુઝઝ ગર્નેટ્ેબ.” (વસુ. ૯૫) (મુનતુ) 
૩. “છવ છોઝ, વીસમણુ મુદત ઝવ ' ( ,, ૯૫) (મત) 


૪ “શર્રઝટા ગધા, ૫મીથ, વિસ્તસ્ઝિસ્ઝતુ.” ( ,, ૧૦૬) 
(વિજઝ્યન્તાન) (બહવચન) 


૫. “ઝવત્તેનો સે સટાયો ટ્િઝ્ઝઝ સિ.” ( ,, ૧૦૩) (હીયતાર) 


કર્જે-કરજેર? આવજે-આવજે, વગેરે રૂપોમાં વિસ્તપ્તિનો અર્થ 
છે, અતે તે ભાવી કાળની ક્યા જણાવે છે. આ પ્રત્યયો પ્રાકૃતના 
છઝ્ઝ તે ઇઝ વિધ્યર્થ પ્રત્યયો ઉપમ્થી આવ્યા છે. સત્ત પ્રત્યય પચે 
વિધ્યર્થ રૂપ પરથી આવ્યે! ને ઝ્ઝા પ્રત્યય બીન્ત, ત્રી!ન, વડેરે 
ગણુમાં લાગતા યા પ્રત્યય ઉપરયી (ઝુર્યાત , રૃળુવાત) આવ્યો. બન્નેની 
પૂર્વે ૪ ચતો. ડૌ. હોૉર્ન્લ (0000719 0040111040 રબ 
ઉત્પલ 1.દાજીપલ્ડ ડ 499) ટ્ોઝ્ઝદને મૂવતે ઉર્મણિ રૂપ) ને 
ફરોઝ્ઝાટ કર્મણિ થ ને બદલે મળતો થા ધાતુ વપરાઈ મૂક્યા ઉપરથી 
આવેલાં માને છે, તેજ કલમમાં ગુ “ભણુજે-ભણુજે' ને મળિઝફ 
(કર્મણિ) મખિત્રર (કર્માણિ આજ્ઞાથ) ઉપરથી બ્યુત્પન્ન કરે છે, અને 
પ્રાકૃત છ્ઝ્ઝ-રન્ન ઉપરથો બનતા રૂપ અર્વાચીન આર્યાવત"ની ભાધા- 
ઓમાં આવાં નથુ એમ જણાવે છે. ડો ભાર્ડારકર ભાષણો પ- 
૨૧૫-૧૬ ઉપર 1સધી ને ગુજરાતી સાટે આ'વાં રૂપ પ્રાકૃતના 
ઇરઝ-૩ઝા પ્રત્યય ઉપરથી આવ્યાં, પણુ મરાડી, હિન્દી, વગેરેનાં 


અર્થ ર૭૬ 


તાઇ -:--._-------4. કનાન 





તે'વા રૂપ ડર્મણિ રૂપ પમ્યી આગ્યા, એમ ળે સિદ્ધાત સ્ડીકારે છે 
જુ નમ્સિહગવભાઇ (શ ભા સા પુ ૧ પૃ ૪૭૦ (1) તથા પુ 
મ, પૃ ૭૬) કમણિ રૂપ પરથી ન્યુત્પ્ન થયેલા માને છે જ 
ટેસીટોરી વિધ્યર્થરૂપ પથી વ્યુત્પન્ન કરે છે (1૪૦૬૯૩ $ 190) 
“દુર્જે-ગ્યગજે? રપ જે ડમમણિ રૂપ ઉપમ્થી આગા હોય તો 
(હનુ પૂર્વ રૂપ જગ્ઝર તે ગાવિરત્ર્‌ હનુ નનેઇમે પરતુ અપભશમાં 
થટ ને વ્િટ્ટિ જે'તા રૂપ આ અર્થમાં મળી આવે છે કીજે- 
લીજે-દીજે એ રૂપો માત ૪જઇ-લી”ઇ ને દીજઇ રૂપો! પૂર્વાનર્યાના 
મળે છે આ રૂપો શુદ્ધ કર્મશિ છે માટેજ લીજે ને લેજે, કીજે ને 
ડરજેના અર્થમા ફ્રે? છે 
૧ 'તહિં મિ ૧૪િ ગરહિં તમસ્્તિણિ ઈરવાર છુટ્ર્મળુન 
ર્રસાદિા 
૧૫૫ળુ પાથપૂષિ સજ્ળિઝ્ઝ છિ વર્જ્ય મર સમઝ મળિઝ્સ હિ ॥' 


(ભતિ ૩-૧૯) 
૨ “આવિ ગમ્મટિં મત્રટિં વિ મોર! સુ ર્િત્ઝરિ નત” 
(૮-૪-૭૩૮૩) 


આ ળે ઉદાહગ્ણુમાં ક્ઝ્ઝિટિ રૂપ “દેજે'ના અર્ષતું છે ખીન્ત 
શ્ઝ્સટ્તિ બદલે રેસ્સાટ પાઘન્તર છે આજ વાસ્તવિમ નતૂનુ રૂપ છે 
બન્ને વિધ્વર્ય, ્ઝ્સ ઉપરયી આત્તા્થ' ટિ પ્રત્યય લાગી આનાં છે 
હેમાચાર્ય સૂત્ર ૮-૩-૧૭૫મા લમાઃમ1ત ધાતુ માટે આત્તાર્થ ર્ઝ્સણુ 
ટ્ઝઝફિ ને ૨ઝતે પ્રત્યય આપે છે દલેઝ્ઝસુ ર્કેઝ્ફિ ને દમેઝ્તે 
પ્રાકૃતમા ઇત્તતે! ર્ત્ર દુહ્ત સયોન નિયમ પ્રર્ત'તા થયે છે, પમ્ણિમે 
અપભ્રરમા બહુધા સત્ર પ્રત્યય વપરાયે! કેવળ ક્ઝ્ઝ પણુ નત્ાથે”ે 
વપરા છે જા મસિઝ્સ” ( ૮-૪-૪૧૮ ) આ છના ફત ને કર્મષિ 
કૂતનો વિવેક નષ્ટ યતા ઘણા વખત ભ્રન થાય છે, તે આગળ ખત।- 





પ્રત્યય હતો ત્હેમાનો ત બેડતા પ્રાકૃતમાં ૪ રલો છે. તે ગ્રાકૃતનાં “ 
થોડાં ઉદાહરણુ ૫૦થી સ્પષ્ટ યશે. આ ૪ નત. ગ. માં પણુ વપરાયે। છે. 


૧. “જો ન સટ્ર્‌ ભો વચ્છ ત્ટઃ્તઝ તિ.” (વસુ. ૭૮) (જો 
મવતુ) 


ર. “સૌર મળિવ-સુઝર ગ્રર્તેટેળ.” (વસુ. ટપ) (મુની) 
૩. “ણ જો, વીરમણુ મુદ્ત ગાવ ” ( ,, ૯૫) (મવઇ) 


૪ “શર્ર%ટા મપા, વમીશ, વિસસ્ઝિઝ્ત્ઝુ,” ( ,, ૧૦5) 
(વિજગ્યન્તામ) (બહુવચન) 


પ. “ઝતસેનો મે સદાવો ક્િઝ્ઝઝ સ્ત.” ( ,; ૧૦૩) (ટીયતાફ) 


કરજે-ડરજોર આવજે-આવજે, વગેરે રૂપોમાં વિત્પ્તિનો અર્થ 
છે, અને તે ભાવી કાળની ક્યા જણાવે છે. આ પ્રત્યયો મ્રાકૃતના 
છઝઝ ને ણ્ઝ્ઝા વિષ્યર્થ પ્રત્યયો ઉપમથી આવ્યા છે. સઝ પ્રત્યય ઘેય 
વિષ્યર્થ રૂપ પરથી આવ્યો ને ઝત પ્રત્યય બી”, ત્રીશ્ત, વગેરે 
ગણામાં લાગતા થા ગ્રત્ય ઉપરથી (છુર્યાત , રૃળુત્રાત) આવ્યો, બન્નેની 
પૂર્વે જુ ચતો. ડૉ. હોૉર્નલ (0010041ત0પટ ઉાતાઉપાકદ ણ 
ઉત્પલ 1.તાછાપલ્ 3 499) ટોસ્ઝરતે મૂયતે ઉર્મણિ રૂપ) ને 
ફોગ્સાર્‌ કર્મણિ થ ને બદલે મૂળનો થા ધાતુ વપરાઈ મૂક્યા ઉપશ્થી 
આવેલાં માને છે, તેજ કલમમાં ચુ “ભણુજે-ભણુને' ને મળિ”” 
(કર્મણિ) મખિન્નઝ (કર્મણિ આતન્ઞાય') ઉપરથી વ્યુત્પન્ કરે છે, 
મ્રાકૃત છર્ઞઝ-ઝ્ઝા ઉપરથી બનતાં રૂપ અર્વાચીન આર્યાવતષની 
ઓમાં આવ્યાં ન્યુ એમ જણાવે છે. ડી. ભાણ્ડારકર ભાવશે 
૨૧૫-૧૬ ઉપર [સધી ને ગુજરાતી માટે આ'વાં ૩૫ ગ્રાઃ 
ણઝ્મ-ઝઝા પ્રત્યય ઉપરથી આવ્યાં, પણુ મર્‌? 


અર્થ ૨૮૧ 
વસુ” ચૂતમાં ન્વિત્વે ને બદવે એક ઘરીછુ ને ખીન્ત સ્તઝ્સિઝ “વળે 
સાપ્યમાનાવલ્યાલ ગ્િતવે રતિ સલ્ઝતરન્રારેવ ત્રયોસ વિ સિઝતઝ 
સુગમત્તુ” આપે છે એટલે જિઝિઝઝતો અર્થ" હેમાચાર્ય ક્ત લે છે 
વળી આ સૂતના ઉદાહમણુમા “3 વુ તે ગદ્લે તેજ #તતના 
ખીનન દૂહામાં જેઇન્દુ કવિ “વઝિ શિઝ્તડં' આપે છે અર્થ “પ 
પાવ 1૯ હ્ાલાપિલ્ણ્લે પ ધીર વદણર ૦ ૬1 છુ0૦વ પાણા” 
એમ છે 

વળી 'ભવિસયત્તકહાની પ્રસ્‍તાતના પૃ રપ ઉપ? ડૉ ગુણે 
વિઝ્ઝર્‌ રૂપને ૦[01૧60૫૦ (વિષ્યર્ય) માને છે પણુ તે કર્માણિ વ્તર્*. 
ઢાળની પુ એ વ નુ રૂપ છે ક્તિતે-કિઝ્ઝર જુએ--“4 કિઝ્ઝર્‌ 
રત વદ મારિથ ૧સતતર્‌ (ભવિ ૬-૮) “હે શય! શુ કમ્મિ 
કરય)? કાર્યની ગતિ ભારે છે” એ'વા અર્થ છે આ પ્રમાણે 
કર્માણિ તે વિધ્યથ રૂપનો વિવેક કાઇક નષ્ટ થયો છે, ઘતા વિધ્યર્ય 
આજ્ઞાર્થ રૂપોમાં એ વ માટરિને ન વ મા છુ વિધ્યર્થ રૂપતી 
માક્ષી પૂરૅ છે 

જે લીજે ને લૈજે બે રૂપ એેકજ (ડર્મણિ) હોય તો ફપદ્દેર ને 
અથકેર શાથી આવ્યો ? સીયતે-જિગ્ઝટ-વીજઇ-લીજે કર્મણિ રૂપ છે ને 
છેઝ્ઝટિ કે ભ્ઝ્ને ઉપગ્યા પ૦ભાયું 'કેજે' રૂપ આવ્યુ આ ગ્રમાણે 
બન્તે દ? આવ્યા છે વળી થતર રૂપ ઉપમ્થી 'રજે' આગુ 
દ્વોય તો જૂની રુ-ગતીમાં આનુ ' કગીયર-:#૪-કશ્યિ ' રૂપ થાય 
છે ફદાચ એમ માનિમે કે ૧ ્સ્સિર્માથી “રિયે' ને “કરજે મે રૂપ 
બૅ બિન્ન વિદામકમથી આવ્યા તે! જૂતી ગુજરાતીમાં આનદ ૧ ઝર 
ને જરીથ૬ મે રૂપ થવા ન્તેઇમે, પણુ ૬૪૬ જે'વુ રૂપ ઉપનબ્ધ ચન 
નથી વળી અર્તેો એકદમ ઈ આ રૂપમાં રેમ થમે, ત્હેતાો ખુનાગો 
પણુ જડતો નથી કાગ્ણુ તૂત ચુજગતીમા- કરેજે-વવેજે જે'વા રૂપ 
વપ યા છે 
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વાશે. છ્ત્ત ને બદલે કોઇ વખત ગ્રાકૃતમા ટ યાય છે, ત્હૅનાં ઉદા- 

હર્ણુ નીચે આપ્યા છે, જડે નેડે છેવટે કર્માણિ રૂપ પણુ છે. 
૧. “સુત વુળ ળ્વદ્વ સોટૃળ ૧ત્તિતળ ઘરસ્ઝાશ.” (વસુ ૨૦) 
૨. “તે મુથત્તાળી ન ઝ્ાવિઝ્સા ૬.” (વસ. 2૨, 

* “ઝો તાવતણ્વી તણો મિક્તામરછેરત્ત તા તલ્ય સનામમેક 
ણામ જેઝ્ઝા્તિ.” (વસુ ૧૯) 

જ અવતેનો મે તટાયો સ્ત્તિઝ?' (વસુ. ૧૦૩) 

પ “સર્‌ મે તિત્તોળ મોયળ અર્મુજિસતવલ્લ ર્સિઝિટ સો સુગિલ્લ.” 
(વસુ. હ૫) 

૬, “સા અ યારા પતનના “તમસ ફિઝ્સામિ' 


તિ શોઝ મળર્‌-ઝર્‌ ણસ્લ ણ્વમવત્લ હ્િઝ્ઝામિ ત્તિ વો 
મારમિ અવળ.” (તસુ. ૧૧૫) 


છ 


ઉદાહરણુ ૪-૫-૬માં છા ધાતુનુ' કર્મષિ રૂપ છે. ઉદા. ૩માં 
રેઝ્ઝાવિ (૨્થાઃ) વિધ્યર્થ રૂપ છે. ઉદા. ૧-રમાં પણુ વિધ્યર્ય રૂપ * 
છે, પણુ ઉદા ૨માં ઝીવેઝ્ઝા ને ખદલે ઝૌચિગા રૂપમાં ર્ઝ્ઝ વપરાયો 
છે અપભ્રશમાં પણુ ફેઝ્ઝ ને બદલે ચિત્ત વપરાયો! છે. આ રીતે 
વિષ્યર્થ તે કર્મણિ ર્‌સ્‍ઝ એક રૃપે જણાતાં “તસુ દઝ ૧૪િ ઝુમિ 
છુન્ટ્ટ્ો તજિ વિર્ઝઝં લુચળત્તુ.' (સિ, હે. ૮-૪-8૩૮)ના ઉદ્ા- 
હર્‌ણુમાં સ્તિસ્ઝ રૂપને ડી. ભાણ્ડારકરે વિધ્યર્થ માની ત્હેની મ સ્કૃત 
જાયા “ત્યાર ૧ હિનુમે યુેમલ્વ તાછિ ઘોનતિ સુઝનસ્ય.' (ભાષણ 
પૃ. ૧૧૦3 આપી છે, વળી અગ્રેજી ભાષાન્તર્‌ “1 3₹૦1311]9 1186 
ઉ૦૦વે પ્રાપ....” એમ કયું” છે અહી “જિઝ્ઝઝની છાયા જુર્યાશ્‌ 
કે મરોનિતે બદલે “જતે? (કર્મ ણિ) રૂપ ચુ ન્‍નેધ્યે. વિધ્યર્થ લેવો 
હેમાચાર્યના અભિપ્રાય વિસ્દ્ઠ છે, કારયુ સત્ર ૮-૪-૩૮૯ “ક્યે 
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થુ” સૂત્રમાં ન્વિત્યે ને બ લે એક વજુ તે ખીજી જિસ્સઝ “વળે 
સાપ્યમાનાવલ્યાત સ્િચે ફતિ લસ્ઝતરવ્તારેવ ત્રયોઝ વજિ સિતઝગઝ 
સુગનત્છુ' આપે છે એટલે જિઝ્નઝતો અથ હૅમાચાર્ગ ક્િચે લે કે 
વળી આ સૂત્રના ઉદ્દાહગ્ણુમા “છિ શલુ' ને ગદ્લે તેજ ન્તતના 
બીન્ત દૂઢામાં જ્ેપ્નન્દુ કડિ “વષિ ગિઝ્ઝઝ' આપે છે અર્થ, “1 
1013 ૯ 8૧૯1 0્લ્વૈ ૧8 ધ શલ” ૦ 11080 ૪૦૦૦ 1001” 
એમ છે 

વળી “ભશતિસયત્તકહા*નતી પ્રસ્‍તાવના પૃ રપ ઉપર ડૉ ગુણે 
વિઝ્ઝર્‌ રૂપને ૦૪1૧6૫૯ (નિષ્યર્ય) માતે છે પણુ તે ડર્મણિ વર્ત 
કાળત્રી યુ એ 4 તુ રૃપ ટે ક#યતે-રિઝ્સર જીઓ--“ કિં [િઝ્ઝર્‌ 
સ્થ ૧૮૬ મારિથ ૧ઝ્સમર' (ભવિ ૬-૮) “હે મય! શુ કન્યિ 
(ડમ)? કાર્યની ગતિ ભારે છે” એ'વા અથ છે આ પ્રમાણે 
ક્મણિ નેં નિષ્યર્થ* રૂપતો! વિવેક કાઇક નષ્ટ થયો છે, છતા વિષ્યથર 
આજ્ઞાર્થ રૂપોમા એ વ માટ્ને બ વ મા છુ વિધ્યર્થ રૂપની 
સાક્ષી પૂરે છે 

જે લીજે ને લેજે બૈ રૂપ એકજ (કર્માણિ) હોય તો રૂપફ્ફેર ને 
અર્શ ફેર શાથી આનો ? સીદ્રતે-જિઝ્સર-લીજ-લીજે કર્મશિ રૂપ છે ને 
જેઝ્ઝફિ કે છેઝ્ને ઉપરયા પરભાયુ' “લેજે? રૂપ આ યુ આ પ્રમાણે 
ખન્તે ફ્રે? આનગ્યા છે વળી જર્સ્ઝિર રૂપ ઉપગ્થી “ર્જે' આવ્યુ 
હોય તો જૂની ગુજરાતીમાં આનુ “કરીય/-ડ#!ઇ-કગ્યિ' રૂપ થાય 
છે કદાચ એમ માનિયે કે સઝ્સર્માથી “રિથે' ને 'કશ્જે' બે રૂપ 
બે ભિન્ન નિ-ાસકમથી આવ્યા તો નતી ગુજરાતીમાં આના વરેઝર્‌ 
તે જરી૧૬ મે રૂપ થડા જઇયે, પણુ ૧૦૨ જે'ગુ રૂપ ઉપનબ્ધ થતુ 
નથી વળી બર્ન! એકલ્મ છ આ રૃપમાં રેમ થયેઇ ત્હેતા ખુતાસો 
પણુ જડતા નથી કાગ્ણુ નતી ગુજગંતીમાજ ડરેજે-વલેજે જે'વા રૂપ 
વપ યા છે 
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વાશે. ઇત્ત ને બદલે કેણ્ઠ વખત ગ્રાકૃતમા ફગ ચાય છે, ત્હૅનાં ઉદા- 
હરણુ નીચે આપ્યા છે, નડે જડે છેવટે કર્માણિ રૂપ પણુ છે. 
૧. “તુમ વુળ ઇ્વ૬ળ સોટ્ળ ૧રિત્જિતજ ઘસ્ઝ્ઝાલ.' (વસુ. ૨૦) 
૨. “સે સુમત્માળી ન ઝીવિસ્તા ૬.” (વસુ. ૨૨, 


૩. “જો તાવતક્યી તરનો મિક્તાનખછેસ્ઝા તા તલત સમામમેવ 


જાશિય જેગ્ઝાસિ.” (વસુ. ૧૯) 
૪ જવતેનો મે સટાયો ટ્સ્ઝઝ ” (વસુ ૧૦૩) 


પ “તર્‌ મે તિસ્ૌઇ મોવળ મર્મુઝિલવસ્ત ટ્િઝ્ઝટ તો સુઝિણી.” 
(વસ. ૯૫) 


૬. “સા ચ જીયા વત્તગોવ્વના 'સતમલ્સ ફિસ્ઝામિ' 


ત્તિ સોઝળ” મળર્‌-ઝર્‌ પવ ઇંમવલ્વ સ્્ઝામિ ત્તિ તો 
સારેમિ અવ્વાળ.” (વસુ. ૧૧૫) 





૧ “હેજ સુખિહ સીખડીસ્‌ વયર્વગ્ણી ગિવાપ” (પ્ર ચિ) 
ર “તૂ વરીજે જામિરી અગ્ધિર્ટ !” (પ્ર ચિ ૧૧૭) 
ડ “દમ્ભ ! વલ્ષેજે વહિવક ખેમિ” (પ્ર ચિ) 
૪ “રાખેજો રે ડિ પિરિ ધરિ ભૂપ આડપિઉ એ ” (ઉષાહરણુ) 
પ 'રાજરીતિ રૂડી રાખેન્સો” ( , ) 
૬ 'જલ્યા મન મેલજ્યે એ” ( , ) 
છ 'રિષ્યતી પિરિ શીખામણુ એહનિ કિહિજી સાર્‌” (ડાદ ) 
૮ “પુણુ લેજે વેવાબત પિયાણિ” (મ ચિ ૧૧૪) 
૯ “લકટ્દમીમદ તેં જાણુજી ભાઇ ! ” (કાદ ૭૩) 
૧૦ “પસી પ્રાણિ અસુર મારેજો ” (કા પ્ર ૨૨) 
૧૧ “તૂ કીજ” તુમ્હે કીજ8, # કીજ3* ઈત્યથે કમ'ણિ વર્ત- 
માના” (ક્રિયારત્ત સ ) ભાપાન્તગ-- 
“ત તિવને, યૂય તિતષે, અટ જ્યો ? (,, ,, ) 
૧૨ “તૂ કરિજે-ત છુર્ા | હુ કરિજ8-અર કુર્તા” (, , ) 
૧૩ “કર્મણિ તુ કીજઉ, લીજ$-જિવ્તામ-રવસાર” ક) 
૧૪, “જન્મનઉ કન ક્ષેજ્ડ 1 રેજ3-ઝન્મન ૬ કરીગાત-શરીત્ત 
વા | રયાત પ્રીત વા” ( , ,) 
૧૫ “શેક ન કીજિ” (કાદ ૯૦) 
તાડ 
વળી “તુ ' સર્વનામના પ્રથમાં (ઉ) તે તૃતીયા (છૈ ) એમ 
બન્ને વિભક્તિમા જીદા રૂપ ચતા હોવાથી “તર્‌ જર્તર્‌' જે'વા 
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-ન-- 


ખીજુ 'તુ કરજે' ને “આમ ન ડરિયે' એ'માં પ્ણુ અર્યભેદ છે તે 
શાથી આવ્યો ? ને બન્ને રૂપ કર્મ્ણિ ૨ર ઉપરથી આવ્યા હૉય 
તો આમ અર્થ ફરે તે સભવતુ નથી. 

વળી રીજિયે-* કીજિચે-લીજિમો રૂપ પણુ કર્મ [ણિ છે, અને 
તે રૂપ થીયતે, ત્રિતતે, સવને ર્પોના ગ્રા રૂપ જિઝ્સર-રિઝ્ઝર-જિગ્સદ 
ઉપરથી જૂતી ગુજરાતીમાં કીજન્-રીજઈ-લીજટ રૂપ ઉપરથી 
સ'ગદ્દાષથી અત્ય ફતે લીધે પૂર્વની શ્રૃતિમાં પણુ ૬ ભળી 
ક્ીજિઇ-રીજિઇ-લીજિઇ ઉપરથી કીજિયે-રીજિયે-લીજિયે રૂપ 
આવ્યાં છે. પ્રા. વિધ્યર્ય જિઝ્સ ધાતુ ઉપરથી ર્ઝ્ઝ લાગી આનાં 
નથી. ને તેમ હોય તો વિઝ્ત (વિષ્યય ) રૂપને પછી કર્માણિ ગ્રત્યય 
ઝૂઝ્ઝ લાગી [્િંઝ્ઝઝ્તર જે'વું રૂપ પ્રાકૃત અપભ્ર રમાં વપરાયું હોયું 
નઇમે, પણુ તૅમ નથી થયું. સસ્કૃતમાં % ધાતુ ઉપરથી કર્માણિ 
વિષ્યર્થ રૂપ જિસ થાય. તે પણુ સગવે છે કે પ્હૅલાં કર્મણિ 
પ્રત્યય લાગે તે પછી વિધ્યર્ય પ્રત્યય આવે, સૂત્ર ૮-૩-1૧1૦ 
“વૂઞ-ર્ઝગી ક્તરલ્ય'તાં ઉદાહરણમાં “વછુસ્નપિતાદત્‌ જુગત્‌ યવોડવિ 
(કર્મણિ ૧) વિવત્તેન મવતિ 1 મણ ગવેઝ્ઝ 1 ચણ ગવિઝ્સેઝ્ત્ર । તેળ 
ઇર્‌ેઝ્ઝ 1 તેળ સહિઝ્સેન્ઝ ॥ ” , વગેરે રૂપા ઉપરથી ખે વાત જણાય છેઃ 
(૫) ટૂઝ્ઝ તે છ્ઝ્ઝતો! વિવેકનાશ. (૨) ગ્રથમ કર્મણિ પ્રત્યય રનગ 
ને પછી વિધ્યર્થ. પ્રત્યય ણ્ઝઝ, 'નળ અવેઝ્ત'માં નવેસ્ઝ જે વિધ્યય 
રૂપ હોય તે! કર્તા ત્રીજમાં ન આવે, “મણ સાવિન્તટ'ને બદલે તે 
રૂપ વપર્‌યુ' છે. 

% મુ. ધુવ માહેમ “કાઈબરી પૂર્ક ભાગ” પૃ રરપ ઉપર આ 
વિઝ્ઝને વિધ્યર્થ ધાતુ માતે છે-“સ'સ્કૃત ₹ઃ ધાતુ ઉપરથી રૈ. શા. 
૮/ 3/ ૧૭૮/ પ્રમાણે ઝ્ઝ ભળ્યાથી પ્રાકૃતમાં ઉઝ્ઝ મૂઈ થયું. તે 
અપબ્ર'શમાં થઇને ગૃજરાતીમાં 'ીજ? રૂપે ઊતરી આપ્યૂ'. તેવ 
અકર્ત્પરિ ([પ્પ્કાપ૦) વતર્ચ. ત્રી પુ. એ. વ તું રૂપ તે કી છછ.” 





૨૮૪ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
મૂળી કર્માણિ અપબ્રરા રૂપ ઉપમ્થી, જેમ %ચે' પ્રત્યય અમ્હે જેડે 
કર્તઃમિ અર્થમાં વપરાવા લાગ્યો તેમ, “તુ કગ્જે' જે'વા પ્રથમાં સાથેનો 
મેયોગ આની શકે તમ નથી 
આ ઉપગાત ભતિષ્યકાળમાં પણુ આજ્ઞા થાય છે: “છુ ત્યાં ન 
જ્યરા' જે'વા પ્રયોગમાં ભવિષ્યકાળતે “સ? વપરાય છે તે જૂના 
₹સિ પ્રત્યય ઉપગ્થી આવ્યો છે. આ જતને પ્રયોગ સસ્કૃતમા પણુ 
છે “બમવિબધ” (ગીતા ૩-૧૦) ડ્રેર માત્ર એટલોજ છે કે ગજસ્કૃતમા 
બ વ માગ્રયોમ છે, ચુજમતીમાં એ વ. મા થાય છે. જુગ પૃ. ર૭૬ 
ઉદા 
1. “કહિ સતાર મ આણિસિ ખેદ, તે મેલ હઉ' માને વેદ” 
(પચાખ્યાન ૩૩૮) 
2: “માહરઉ વગનુ અન્યથા મ કરિસિ” (મ દભ. ૧૯-૮) 
3. “એલ વાતનઉ મ કરીસિ ફેર.” (પ્ર ચિ. ૧૩૧) 


ક્િચાતિતપસ્યથર* 


આ અર્થ ક્રિયાની અતિપત્તિ (નિષ્ફળતા) સચવે છે 
બન્યુ" હોત તોર અમુક બનત. પણુ પ્રથમ કામ ન 













કિમાની નિષ્દ્ળતા આ અર્થથ સચવે છે./ અગ્રેજના 0 
1૫0 લપલ્ટના જે'વોજ આતો અથ” છે. # 

માકૃતમાં આ અર્થ. વિધ્યર્યના પ્રત્યય છ્ઝ્ઝ-ઝ્ઝા લઇ બનતો 
(મિ હે. ચત ૮-૩-૧૭૦8) આ ઉપરાંત વર્તમાન કૃદ્'તનાં વિકારી 
રેપ પણુ વપનતા. અપબ્રશકાળ સધી વતષમાન કૃદ્તતે જાતિ- 


વાયક ગત્યય લાગતા. આની ગુજરાતીમાં જાતિવાચક પ્રેત્યય વપરાત! 
બધ થઇ અવિકૃત વત'માન કૃદ્ત વપરાવા લાગ્યું. 


61010801 





૧. “બસ સવપત્તો ન ત્ોસ્ત તો મટ મળ વિ સ સ્ેઝ્ઝા-” (અભય 
સિહ કથા) 

૨. “ઝો ય નઘરેસ્ઝ નિયમ નિટ્મો ગો વ્ય ન મગિઝ્ત્ા” (કુ'દકથા) 

* “જર ઇસ વગો છતો તો વદય મમ છેલો.” (વસુ. ૧૨૬) 

૪. “સર્‌ ૫ટ૧૪ િ સ્તેંતુ તુજુ («૩ તો જિમ્યે જતુ મિ ર૩.” 
(ભવિ. ૨-૫) 

પ. “જઈ ફરત, જ લેત, જઇ રેત-સ્યાર્રી ગિતાતિવશિઃ” (બાલ- 
શિક્ષા. સવત્‌ ૧૭૩૬) 

૬. “જઇ કીજન, લીજત) રીજત-રતારી ક્િાતિષત્તેસન્મનેવર્મૂ.” 
( 99 ૩8 ) 

૭. “જઇ કિમઇ અમુક' ડરવ, લિઅત, દ્િઅત | તઉ અગુક' 
છુયત, પ્રત્યે” અતીતકાલે ક્યાતિપતને ક્રયાતિપત્તિ.” (ક્રિયારતન- 
સમુચ્ચય) 


જિ 


# 
મડરણુ ૨૦૨ 
કુદત 
સખ'ધક ભૂતકૃદ'ત 
સિ. હૈ. સત્ત ૮-3૩-૧૫૭ પ્રમાણે પ્રાફતર્માં હૈતર્થનો ખહુ ધ્રચ- 
લિવ પ્રત્યય ૪ છે, ને સ'બધાર્થ ભૂતકૃદતતો પ્રત્યય છન છે. સેટ 


૨૮૪ જુની ગુજરાતી ભાષા 
ડઝઝ-ડ્ક્ક્્:ન્‍્ઝડઝઝકડક 
મૂળ ડમ અપભ્રરા રૂપ ઉપગ્યી, જેમ “ચે' પ્રત્ય4 અસે લેડ 
ડિ અર્થમા વપગના લાગ્યો તેમ, “તુ મજે' જે'વો પ્રચમાં માથેતો 
પ્રયોગ આની રકે તમ નથી 


આ ઉપગત ભતષ્યક્ાળમાં પણુ આજ્ઞા થાય છે? 'તુ ત્યા ત 
જતશ' જેવા પ્રયોગમાં ભતિષ્યડાળતો “ઇમ વપમય છે તે જૂના 
ટૂસિ પ્રત્યય ઉપગ્થી આવ્વો છે આ જતને! પ્રયોગ સસ્કૃતમાં પણુ 
છે “ત્રમવિષ્નષ્વ” [ગીતા ૩-૧૦) ફે? માત્ર એટલોજ છે કે ગસ્કૃતમા 
બ વ સાપ્રયોમ છે, ચુજગતીમાં ઝે વ મા થાય છે જુગો પૃ ૨૦૦ 
ઉદ્દા 
૧ “કહિ સતામ મ આણિસિ ખેદ, તે મેનઉ હઉ માતે વેદ” 

(પચાખ્યાન ૨૩૮) 

૨ “ભ્રાહુરઉ વથનુ અન્યથા મ ફ્ચિસિ” (દભ ૧૯-૮) 
૩ “એહ વાતતઉ મ ટરીસિ ફેસ” (પ્ર થિ ૧૩૧) 


ક્રિયાતિસપર્યર્થ 


આ અર્થ ક્યાની અતિપત્તિ (નિષ્ફળતા) સગવે છે 
બન્યુ હોત તો અમુક બનત પણુ ગ્રથમ કામ ન 
(હેના ઉપર આધાર સખધનાર બીજી પણ્‌ |તધી જ બત 
ક્યાની નિષ્કૂળતા આ અર્થ સૂવે છે / અ ગ્રેછવા € 
0[ણ૯00ના જે'ોજ આતો અથ છે 


પ્રાકૃતમા આ અર્થ ડિધ્ય્થન્‌ા પ્રત્યય છ્ઝ્ઝ-સ્ત્ા લા [બનતો 
(મિ હે યસન ૮-૩-૧૭૬૯) આ ઉપગત વતમાન કૃદ તના વિકારી 
3પ પણુ વપમતા અપબ્રરાકાળ સધી વર્તમાન કૃદતતે જાતિ" 
વાચક પ્રત્યય લાગતા ન્તૂની સુજરાતીમાં ન્વતિનાચક પ્રત્યય વપગતાં 
બધ થઇ અવિકૃત ગત'માન રૂદત્‌ વપગડા લાગ્યુ 










૧, “પ્ત રાયપુત્તો ન ત્તેસ્ત' તો મટ મળ પિ ન ઇસ્સ્સા.” (અભય* 
સિહ કથા) 

ર. “સો ૧ મ જરેસ્ઝ સિતમ નિસ્મો ગો જમ સ મગિઝ્ઝા” (કુ'દકથા) 

૩, “જફ છલ વર્ષો સંતો તો વિવ નમ ઇઘેતો.” (વસુ. ૧૨૬) 

જ. “ઝર ૧૪ન૪ જિ સ્તંત્તુ જુઠું જ૩ તો જિમનો જરઝુ મળ સઝ.” 
(ભવિ. ૨-૫) 

પ. “જઈ કરત, જ લેત, જઇ રેત-ત્યાર્ક સિતાતિવસિઃ” (બાલ- 
શિક્ષા. સંવત્‌ ૧૩૩૬) 

૬. “જઇ કીજન); લીજત) રીજત-ફવારશે સિરવાતિવસેરનેવર્મ.” 
39 7 

છ “જઇ કિમઇ અમુક કરન, લિઅત, દ્િઅત | તઉ અગુક' 
છુયત, ઇત્યથે” અતીતકાલે ક્રિયાતિપતને ક્રિયાતિપત્તિઃ” (કિયારાન- 
સમુગ્ચય) 


# 


મડરણુ ૨૦ સુ 
કુદત 
સબ'ધક ભૂતકૃદ'ત 
શિ. હે. ચૂત ૮-3-૧૫૭ પ્રમાણે પ્રાકૃતમાં હૅત્વર્થતે બહુ પ્રચ- 
લિ1 પ્રત્યય ૩ છે, ને સ'બ'ધાર્થ ભૂતક્દતને પ્રત્યય છળ છે. સ્તેટ 


૨૮૬ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


--.-**-5૫55555455: 





ધાતુમાં લાગતા ર્‌ સાથે પ્રત્યયો ₹૩ ને ર્ઝળ થયા. આ પૂવ 
લાગે છે તે ૬ માત્ર અકારાંત ધાતુને લગાડવામાં આવતી. ત્હેનો પાછલા 
લ સાથે છ વિકલ્પે થતો. દ્લેસં-ટિઝ (હેત), દૃલેઝળ-ટિઝમ 
(સબધાર્થ) ર્ર 
પ્રાકૃતકાળથીજ આ બે પ્રત્યયોતો વિવેક નાશ થવા પામ્યા છે 

દેત્વર્થ કદેત સ'બ'ધાર્થ કૃદદત તરીકે ધણું વપરાયું છે, પણુ સ'બ'ધાથ' 

કૃદત છેત્વર્થ કૃદતને બદલે એછું વપરાતું. આ સ પ્રત્યય સિવાયનાં 
પણુ જુટલાંક સિદ્ધસાધ્યાવસ્ય રૂપ વપરાતાં.ઃ સ્તોચ્ચા ઉત 
ષેતુ ઉટ્દીતા), પાચિત્તા (દહ), વટૂંળ (રહ), વગેરે. પણું રૂપ હેત્વર્થ 
કૃદ્તતું હોવા છતાં તે'વાં રૂપ ઘણી વખત સળ'ધાથે વપરાતાં, 
તે નીચેનાં ખે ઉદાહરણુ ઉપરથી માલૂમ પડશે. 


૧. “નોસે સાવિસ્છિઝ પિયર ચશે સવર.” (કુમાર, પ્રતિ ૪૨૧) 
(ણેય) 
૨. “ત સોઝન વિતન્ો સાહતો તિજસિઝં ચઢો ” (,, ) (લિજપિતે 
ભપભ્ર"શમાં-- ઝે 
(૧) હેત્વર્થ કૃદતના પ્રત્યયો-ઇર, મળ, ગટુ, મટે, પિ, 
ણણ, ઈિ, ળવિણુ એકદર આદ છે. (૮-૪-૪૪૧),. વાસ્ત* 
વિક રીતે પ્હેલા ચાર. 
(૨) સબ'ધક ભૂતકૃદતના પ્રત્યો-૬, ગિ, ટર, શવિ, ણથ 
ળુભળુ, ઇવિ, છવેળુ. એક'દરે આ છે. સિ. હે. સત્ત ૮-૪- 
૪૩૯ પ્રમાણે માત્ર પ્હેલા ચાર. 


હેત્ર્થ ફૃદ્તના રૂપનાં ઉદાટરણુ આપતાં હેમાચામેર નીચેના 
દુથઠા આપ્યા છે 





ફૃદ'ત ૨૮૭ 


“જવ 2૬૬ સિગવમળ વરળ ૫ સર પરિર્‌ાર | 
ણ્મ્વ₹ સુઇ સુઝ્ળહૂ મળુ ૧૬ મુઝ્તળફિ ન સાર્‌ ॥ 
જઞાવ્વિ સ્તવષ્વિછુ ત4૪ ૫ર જેવિણુ તવ પારેચિ । 
વિજુ સન્તે તિભેલરેળ જે સટ મુવગે વિના ” 


આમા છવ, થળ, ગળ, ગનટિં, છિ ણષિળુ, છૂવેણુ, ણ્નિ 
આઠ પ્રત્યયો! અનુક્રમે વપરાયા છે પ્હૅલા ચા? પેકી છવ લવ્ય? પ્રત્યય 
ઉપરથી બનતા જરવ્યઝ-૧રિક્િઝ રૂપના ઠ્રિતીયા એકવચનના રૂપ 
યર્વ્વશ-વરેવમ્‌ ઉપગ્થી આનો છે ક્રિયાનાચક નામ બનાવના મગ્કૃતમા 
લાગતા ગન પ્રત્યય ઉપમ્થી ખીન્ને નળ પ્રત્યય આવ્મો! ૭ટટીના જ 
સાથે બળટ્‌, ને હેત્વથે" સપ્તમીના ફિં પ્રત્યય માથે સળહિં પ્રત્યય 
આગ્યા છેલ્લા ચાર પ્રત્યયો! વાસ્તવિક રીતે હેત્વર્થ' કૃદ તના નથી, પણુ 
સસ્કૃતમા જજ ધાતુને યોગે તે કૃદત વપમાતુ, તેથી હેમાચામે” 
તંમ્હને હૈત્વર્થ કૃદતના ગણેવા લાગે છે બાકી ન્ુત્પત્તિની દષ્ટિએ 
છેવ્વા થામ પ્રત્પયો સબધાર્થ કૃદ'તના છે ડી ભારડારકર તેમ્હતે 
હિ સસ્કૃતમા વપરાતા ત્વી ને ત્કીન પ્રત્યય ઉપરથી વ્યુત્પત્ન ડરે 

છે જ્ઞ નોજ યધ્ને તે પછી પાછે યતો ૧ થઇતે પગ્તુ કેઈઇ પણુ 
ગ્રાકૃતમા આ પ્રત્યય વપરાયેલો જણાતો નથી તો તે અપભ શમા ર( રીતે 
આને, તે શકાતુ નતે સમાધાન ડરતા જણાવે ટે કે મોલચાવની 
ભાષામા તે ચાલુ રલ્ો હેય (ભાષણો પૃ ૧૧૭-૮) 











અથના બીજી રીતે પણુ મગ્રદાયને! વિચ્ટેદ થના સિવાય ઈનળુ 
વગેરે આની શકે છે. પાલીમા આ :દત વાસ્તે તવા કે ત્વાન પ્રત્યયે! 
વપરાતા હતા નિવત્તિત્તા; તચ્છિક્સ્વ; વીતિસારતા, સુત્વાન, વિરિત્લા 
જતન, સતાન વદિઘ્યાન; તૅમજ સ્ત નો સદ થઇ છેસ . આ છેલ્લુ 
રૂપ પાલી જેટલુ જૂનુ લાગતુ નથી, માત્ર ત્હેતા વાણીમાં વિનસ 
ચમ! હૈય આ પાતીના ત્તા ને સતાન ઉપમ્થી પ્રાકૃતમા સ ને 





૨૮૮. જની ગુજરાતી ભાષા 
સતાન પ્રત્યયો આવ્યા છે. સપરૃેતા (સત્રટાવ), સતારા (સાય), 
થરતા (જતા), પકલારેતાળ (વક્ષાસ્ત). આ લા ને ત્તાળ ઉપરથી 
અપભ્ર'રમાં ઉમેરાતી ૬ લાગીને તથા ત્ત ને! "વ થઇ યતેત્તા ઉપરથી 
કરસન રપ થયાં. પછી ષ્‌ નો ૪ ચણ જરે તે કરેકિળુ રૂપ 
આવ્યાં હોવાં ન્નેધયે ટ વધારાની ઝની માફક શમપભ્ર'શમાં લાગે છે, 
ખામ ઢરીને અત્યયનેઃ સ. ઘત્ત્ત ઉપરથી સપ. પરત, સ, ચવ 
ઉપરથી અપ. સઝ્ઝ “ફે સઝ્ઝુ, 

શષ ધાતુને યોગે અર્વાચીન ચુજરાતીમાં સ'બ'ધાર્થ ફૃદ'ત વપ* 
રય છે, મસ્કૃતમાં હેત્વર્થકૃદ'ત વપરાતું”. પણુ પ્રાકૃત કાળમાં આ 
ળે ગ્રત્મયોનો વિવેક નદ થતાં આ ધાતુને મોગે સ'ધાર્ય ફદત 
નીચેનાં ઉદાહરણુમાં વપરાયું" છે. 
માકૃત. 

૧. “જ છન સઇ પવ વસતિનિસા,” (વસુ. ૪૫-૨૪) 

૨. “ન મજેમો મર્‌ક્તિત તુર્ટં અદોમારે વિશા.” ( વસુ. 

૩૩-૧૮) 
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કિટ. 
૧. “નિહુ રઇ વચિ રહી ન સ#ીઈ ઇમ ખોલે પરધાન.” 
૨. “તેહ સિઊ* કાઇ ન સકઇ ભિડી.” (પ. ચિ. ૧૩$) 


૩. “પહિરી નાણુ ભૂષણુ વસ્ર, જણુઇ સવિ અભ્યાશી 
શસ.” (વિ. પ્ર. ૧૨૫) 
૪. ““નણુઇ નહી તે પાલખી વહી.” (હરિષો. ૬૭) 
શૌરસેની પ્રાકૃતમાં સ'બ'ધાર્થ પ્રત્યય ફઝ હતે. તે સસ્કૃતના થ 
ગત્યય ઉપરથી આવ્યો છે આ ર્‌ ઉપરથી અપભ્રરના દ-ર૩ આવ્યા. 
(અથવા તે હૈત્વર્થ પ્રાકૃત પ્રત્યય ઉપરથી અતુસ્વાર્‌ ઊડી અપભ્ર'શમાં 
કઝ આવ્યો, ગાવિ ને ફ્રિ જિ ઉપરથી ૧ ને! ૧ થઈ આવ્યા છે. 
ઉદા. 
૧. “ત્રિકૃટ કોટ મેહુલેવિ જિમણુ આગઇ ૭૪ અજૃઆલૂ'.” 
(સીતાહચ્ણુ ૫૮) 
૨. “બાણાસુર કૈલાસિ સંચરુ મરણુસિઅ એ સ્વામી ય એ.' 
(ઉષાહરણુ ૭૭) 
* 3,'“તઉ સ'ઘાતી સવિ વેગુ કરિ અ તુમ્હ ભણી અ પેસિય. 
(,, # 7 
જ. “અરાવણુ તિહાં ભોગ અણાવી પુસ્ષ હણુઇ બિ મુહટા.” 
ઊીતાહરણુ ૫૯) 
પ. “એક ગમિ ઊતરિઉ સાંતલ ઘણુ મેલાવુ લેઅ.” (કા. ગ્ર.) 
૬, “ફૂલના ભારિ રજ્ઞા નગ સગ્યુ.” (કદ. ર૫) 
જહ 





ફદ્ત ૨૯૧ 
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ચયુ પ્રાકૃત જરેતતાતુ અપ જરેખિતુ-સરેવિણુ તે ળું સિવાય પરેષ્વ 
ને કરેવિ રૂપ આવ્યા 
આ મરમાણે ન તે ળ સબપાર્ય કૃદતના અગભ્ૂત હોય તેમ લાગે 
છે, પણુ વાસ્તવિક રીતે તે આગન્તુક છે આ જ ણવિણુ; વગેરેમાં 
રહેવા ળ ઉપરથી અને મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતના જળ ઉપગ્યા મમી 
ચસૂગ, પેઝન, વગેરે રૂપોમાં ચાલૂ રલ્ો 
વૈદિક ગસ્કૃતમાં વપગતા ઉપમાવાચક સ ને મભાનનાતાચક જુ 
ઉપગ્યી મસ્કૃતમા નસ શબ્દ થયો. તે ઉપમ્થી પ્રાફૃતમા ન ને નર્‌ 
ચયા તે બન્ને અવધાગ્ણુ અત્યય તરીકે વપર'તા આ ળ ઉપર્થાં 
ણુ આનો તે પણુ અવધાગ્ણુ અનય છે હાત ગુજગતીમાં હઝી- 
ડરીને'મા વપરાતો 'તે' પ્રાકૃત નર્‌ ઉપગ્થી આવ્યો છે તેથી અર્થ્ઃતુ 
દૃઢીક?ણુ યાય છે 
તા ક ડો ટેસીટેરી “5૦8૯૬ $ 151”માં ગુજરાતી ગ ગધાથ* 
રૂદતનો દં અપભ્રશ ₹ ઉપરથી નથી આગ્યો, પણુ ભ્રૂતકૃદતના 
મતિમપ્તમીના રૂષ ઉપગ્થી તે આન્‍્યો। છે, એમ જણાવે છે તેઓને 
વાધો માન એ છે કે અપ સ્તો! રુજરાતીમાં ઈ (દીઘ* ૬ શા ?તે 
ચાય, તેમજ ગ્રા ટમ ગ્રત્ય1 અપ મા વપગતો માની રાકાય નહી” 
એતવે આ ગુજગતીનું ક્વાળુ રૂપ ગતિમસમીના ભૂતકૃદત ઉપગ્થી 
આવ્યુ. 
(૧) ગન્તતઇ પાસિ-'ગળ્તનિ પામિ' “તૂનું રપ થાય, છતા હાલ 
“ગળની પામે'મા ₹ દીર્ઝ છે 
(3) પ્રા ગિજ ધાતુનું સૂતરૃદત ગિત થાય, એટલે ભૂતકૃદતના 
ચાતમી શિભમ્તિના ૩૫ ઉપગ્ચી ચન ધાર્ય ઇત આયુ 
હષ તો “જિણીં ગઇ નતી ” (ર્ઘ્ભ ૨૮-૭/મા 
'જિણી' ને ગદવે પ્છતી વાપગ્નુ* જેદતુ હતુ 








૨૯ જૂની ચુજરાતી ભાષા 





૭. “રા અંસિસરિસુ બાહુ ઉખ્ભારિયિ ખુલ્લઇ હડિ હેજળ 
હકકારિઅ,” (રણુમલ 1) 

૮. “ઉહ્લાલવિ ખગ્ગ કરગ્મિ નિરગ્મલ ગણુઇ તિણૂઇ દલ 
અગ્મલઆ.” ( ,, ૧૨) 

હ. “ધરી અ ખમ્ભાઇચ્ચ અસુર સિર્ચિમ્પવિ ખણ,” (,, ૧૪) 

૧૦. “સીખામણુ દઉ ચાલિઉ રાઉ.” (તમૂતે!) 

૧૧. “બ્રાધર્મનાયદરઈ પ્રદક્ષિણા ટેઉ આગલિ બણદ નરેશ્વર ખેઉ,” 
(પૃથ્વાય%) 

૧૨. “કરીઉ, લઉ, દે રયારે રવા.'' બાલસિક્ષા (સવત્‌ ૧૩૩1) 


૧૩. “ચાલ્યુ વિદૂર હિતારથ લેય, ગ'ગાતીરિ મિલ્યા મૈત્રેય.” 
(ડડ્િષે.. ૪૮) 


આ કૃદ'તતે1 આગત્તુક ત-ળઃ-- 


વૈદિક સંસ્કૃતમાં સદર ફેદત મારે સ, સાન, સી તે સીન ગતે 
ઘતા. પાલીમાં પણુ તતા ને ત્તાન આવ્યા. પરતુ પાણિનિએ આ 
આમન્તુક ન ને પતો મૂક સ્વા પ્રત્યય આપ્યો, છતાં પાલીમાં ચાલુ 
રહેલા નએ પાણિનિના મનસ્વી નિયમનને। અનાદર કરી પ્રાકૃતમાં ટકી 
રહેવાનુ' યોગ્ય માન્યુ', પરિણામે પાલીના ત્યાતમાં રહેલો ન તાતા 
૧ને જ થઇ શૂળ રપે પ્રાફતમાં આગ. તે પ્રત્યય ઇટ્રીભાતા પ્રાકૃત 
રૂપ પેણૂળમાં દેખા દે છે. આ સળ ઉપરથી પૈશાચી પ્રામૃતમાં તળ, 
શૌરસેનીમાં રજ, મહારાષ્ટ્રી પ્રાકૃતમાં જળ પ્રત્યો. આવ્યા. માગધીમાં 
વર્સચિએ પ્રાકૃત ગ્રકાશ સૂત્ર ૧૧-૧૬માં નોધેલાં રૂપ જરવ, 
શદ્દિયાળિ, વગેરે રૂપાના શશિ પ્રત્યયમાં દ સાથે પિમાં આ આગન્તુક 
અ ટછી રલો. તે ન અપભ્રશમાં પૃણુ ૪ સાથે આન્યો. ઇુત:-અપ. 
શુ કે પુિ, વિના“અપ. તિનુમાં જે'વું ૪ છે તે'વું સમાં ૪ હળી ળુ 


ફેદતે ર્લ્૧ 
થયુ પ્રાકૃત રેસા અપ જરેનિણુ-સસવિણુ ને છુ સિવાય પર્વ 
ને ૧રેવિ ર૩૫ આત્યા 
આ પ્રમાણૅ ન ને ન મખપ્યાર્ય કૃદતના અગભૂત હોય તેમ લાગે 
છે, પણુ વાસ્તવિક રીતે તે આગન્તુક છે આ ન ણવિણુ; વગેરેમા 
મહૈલા ન ઉપમ્થી અને મહામષ્ટ્રી પ્રાકૃતતા જન ઉપગ્યા મરડી 
ચતન, પેઝન, વગેરે રૂપોમાં ચાલૂ ગલો 
સદિક ગસ્કૃતમાં વપમતા ઉપમાનાચક સ ને મભાવનાવાચક જુ 
ઉપગ્થી સસ્કૃતમા નજુ શબ્દ થયો! તે ઉપમ્થી ગ્રાકૃતમા શ ને ળફ્‌ 
શ1 તે બન્તે અવધામ્ણુ અવ્યય તરીકે વપસ્ચ્તા આ ન ઉપમ્થા 
જુ આવ્યો તે પણુ અવધામણુ અત્યય છે હાન ગુજરાતીમાં “કઝી- 
ડર્‌ીને'મા વપગતો ને' પ્રાકૃત ન૬ ઉપમ્થી આન્‍્યો છે તેથી અર્ચનુ 
રૃહીકરણુ ચાય છે 
તા ક ડૉ ટૅસીટારી “ [50દ૯ડ 3 191”માં ગુજરાતી સ મધાથ 
કૃદતનો દૈ અપભ્રર ₹ ઉપરથી નથી આમ્યો, પણ્‌ ભૂતકૃદતના 
ગતિસમમીના રૂપ ઉપરથી તે આગ્યો છે, અમ જણાવે છે તેઓને 
વાધો માત્ર એ છે કે અપ રતો ચુજરાતીમાં રદ્‌ (દીર્ધ ૪) શી રીતે 
થાય, તેમજ પ્રા ફશ પ્રત્યવ અપ મા વપરાતો માતી શકાય નહી 
એત્વે આ ગુજરાતીનું ફરાળી રૂપ સતિસસ્મીના ભૂતકૃદત ઉપગ્થી 
આગ્યુ 
(૧) મક્તનઇ પાસિ-'રાશ્નનિ પામિ' જૂનું રૂપ ચાય, છતા હાત 
“શશનની પાસે'મા ફે દીર્ધ છે 
(૨) પ્રા સિળ ધાતુનું સૂતકૃદત ગિત્ત યાય, એટલે ભૂતફદ તના 
માતમી કિભશ્તિના રૂપ ઉપમ્થી મખધાર્થ રનત આયુ 
હાય તો ન મ$ઇ નહી” ભર્ત્ભ 2૮-૭,મા 
“જિણી' ને ગત્લે *ઝતી વાપમ્વુ નેન્તુ હતુ 





ધકાયઝાટનાત. બવ 
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(ર) ખાધો-પીધો-લીધો, વગેરે માટે એ રીતે “ખાધી-પીધી- 
લીધી? સબધક ભૂતફદતના રૂપ થવાં નનેઇયે. પણુ હાલ 
તેમજ જૂ ચુ. મા “ખાક-પી-લેઇ' રૂપ વપરાય છે ને 
વપરાતાં. 
માટે રનો ્ફ ચયો તે માત્ર લખાણુની તે'વી પડતિ કે જૂતી 
ગુ મા વપરાતા મ તો શ ઊડતાં ર ચય, એમ સમાધાન ફરવું ઇટ છે. 
(૨) હેત્વર્થકૃદત 

સબધાર્થર ભૂતકૃદતના પ્રકરણુમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સળ, ગળર, 
4) "શર્ભટું હેત્વર્થકૃદતના પ્રત્યયો પૈકી જૂની ગુજરાતીમાં લળ તે 
ભળદ્‌ વપરાયા છે, ને ળવ ને ખદલે જર્તવ્વજ અપ વતીણ્વ્તસ-જરેવ્સઝના 
અગ થરામાં રહેલે! છવા પ્રત્યય વષરાયે। છે. (હેને તળ (તેન) પ્રત્યય 
લાગી જમેવાનર-જરિયાતર વપરાયા છે. 
ઉદા. 

૧. “ખેલન વાવી સુખાલી ” (વ. વિ. ૧૫) 

૨. “મેહ મઠાભડ ભાજ્જિવા અવર ન જેઇસિ આહિ.” 

£(પ્. ચિ. ૧૦૫) 

૩, “એહ રાણ વસિ શ્પાણિવા બીજઉ નત્યિ ઉપાઉ,” ( ,, ૧૦૫) 

“૪. “એહ નગર લૈવા તણી ડુમફ! મ કરીજે ઝખ,” (પ્ર. 
ચિ. ૧૧૯) 

પ. “દ્રય ઊપાજિવા તણુઈ કારશિ દૈવરેવતા અરાધ?.” 

૬. “સદહ ૯ાંજિવાતઇ ઊભઉ હાથ.” 
૪ *પૂનરપિ પામેવાનિ પતિ «ણી ત્રત કરિઇ હિ સતી.” 
(કાદઃ- ૨૧) 


૮ “ચિત્રલેખા ઉષાની સડીયર્‌ ફીધી. દીધી 20"? જગુ રાખવા 
એ.'”' (ઉઘા2૦૩ ૭% . - 


ફદત ર્લ્૩ 


હ: “જાડ કૈલાસ જઈ ઉમયા પૂજવા , મૂઝનઈ.” (ઉષાટરણુ ૭) 

૧૦, “કરી મઢી તિણાં શમ પુટેવા ખીછી સીતા રાણી.” 
ઊીતાહર્ણુ ૨૯) 

૧૧, “મારણિ આવી, પામી મૃત્ય.” (હર્ષા. ૧૪૪) 








જર્ષ' શખ્દતે યોગે પણુ હેત્વર્ચ કૃદ્ત વપરાતું. ''જ્હું સર્શ્હુ 
અન્મા થતુ સમર્યેઃ” અપબ્ર'શમાં પણુ તે સાથે આ કૃદત વપરાતું હતું. 
ઉદા. 
૧. “તટ સવિ મ મઝ ઘરનું મત્ય.” (ભવિ. ૨૧-૫) 
ર. “ત સવર થો વવ્ળળટ્‌ં શયત્યું? ” (ભવિ, ૧-૬) 
ગુજરાતીમાં પણુ હેત્વર્ય દત ચાલું રહું છે. કરવા-જવા-ખોલવા 
સમર્ષ છે. “વિમળપ્રખ'ધઃમાં બત આપતુ (મારવા મારે) પ્રષોગ 
ચય છે. પણુ તે પ્રચલિત હોય તેમ લાગતું નથી. 
૧. “એ તુ આઘતુ કોછ ન ધાલઇ ધાઉ તુ.” (વિ. ગ્ર. ૧૯૭) . 
૨. “દેત્ય હુણુણ જહિ અવતરિણ ર્ધુવરિ શ્રીરામ.” (સીતાહરણુ:૨૪) 
આ છેલ્લા ઉદાહરણુમાં 'હણુણુ'નો અર્થ 'હુણુવા માટે? 
લેઇયે તો તે હેત્વર્થફૃદ્ત છે, નહીં તો સિ. હે. ચગ ૮-૪-૪૪૩ 
“તૃતોગગ:” પ્રમાણે ચળ ડરતવાચક ગણાય. તે પ્રમાણે “હુણનાર્‌? 
એવા અર્ય ચશે. આ સૂત ગ્રમાણે 'શવતાર્ણુ' જે'વા શખ્દોમાં 
સતત ગ્રત્યયનો કર્તવાચક અર્ય ગુજરાતીમાં આનો હૉય. 
(3) વર્તઃમાનકૃદ'ત. 
આ ફદતના સસ્કૃતના અત્‌ ને નાત પ્રયયોતે બદલે પ્રાકૃતમાં 
ગત તે માળ વપરાતા. પરસ્મૈપદ ને આત્મનેપદતો! ઝાઝો વિવેક ન 
જ રરતે-રરજજો; બે-એક. ખે ગણે ખર્તશાનરદસ 
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બનતાં, પણુ છેવટે માળ પ્રત્યય આત્મનેપદી ક્રિયાપદ પૅઠે નાશ પામ્યો, 
એટલે અપભ્ર'શમાં નત પ્રત્યય બહુધા વપરાતો. ગુજરાતીમાં પણુ 
થોડોક ફાળ ન્તમાંતાો નૂ ટકી રહલો, પણુ પાછળથી તે કથાવમેય 
થયો, વર્તમાન કૃદતતે સસ્કૃતમાં પણુ જતિવચનવાચક ગ્રત્યયો 
લાગતા, તેથી ગુજરાતીમાં તે પ્રત્યયો! ચાલુ રહ્યા. માત્ર ક્રિયાતિપત્ત્યથ- 
માથી કાળે કરી તે પ્રત્યયો ચુજરાતીમાં નાશ પામ્યા, એટલે હેમા 
અવિકારી રૂપ થયું. 


વર્તમાન કૃદ'તને ક્રેયાપદ તરીકે પ્રયોગ અપભ્ર'શમાં થયે! છે. 

છાલ પણુ ગુજરાતીમાં નિયમિત ભૂનકાળામાં ત્હેનો પ્રયોગ સખ્ય 
ક્રિયાપદ તરીકે થાય છે. વળી “હતે ભૂતકાળનું ર૫ વર્ત'માન- 
ફદ્ત ઉપર્ધી આવ્યુ છે. મવત્જ-ટ્રોન્તઝ-ટૂંતઝ-દ્તઉ-ડતો-હતે!. 
આ પ્રમાણે વતમાન કૃદત ઉપરથી ભૃતકાળનું રૂપ આવે તે અપભ્ર શમાં 
મુખ્ય ક્રિયાપદ તરીકે યતા વત*માન ફૃદતના પ્રયોગને આભારી છે. 
રન૩ શ્ય ગલોટ્‌ળુ હોત સો ૬૪ તિસ્યટીઝ સુંઝતઝ,” (ભવિ. 
૫-૧૨) 

ઉદ્દા. 


૧. “જિ ખકા અરકા રરક્કા વહુન્તા, જિ સબ્ભા સગખ્ગા 
ઝરબ્બા સહુન્તા.” (રણુમલ. ૧૪) 


૨. “અનેક દૈત્ય આવન્તપ્ઠ ચાલી, રામચ જુ ભાજ્ઇ.” (સીતા- 
ઉર્‌ણુ. ૩૨) 


* “મઇ જીવન્તઇં ખેટડણ મ ધર્સિ અણુરઇ બાપ ! 7 (પ્ર. 
કિ ૧૧૬) 


“આંગણિ જેનાં અતિય જ આવ્યુ, જાણ્યુ કાઇ સન્યાસી,” 
ન વાદરય 3૭) 


ફૃદત શ્લ્પ 


પ. “લહુડપણિ દિહાડી પ્રતિ ટ્ર" બિ કરસ ઘી જિમતુ.” 
(ક્રિયારત્નસમુચ્ચય.) 
“કચવા સામાન્વતોડ્સીતકાછે-આગઇ કરતઉ, આગઇ લેતઉ, 
આગઇ કર્તા, આગઈ લેના.” (ક્રિયારત્નસમુચ્ચય) 
કર્મણિ રૂપ ઉપરથી પણુ વતમાન કૃદત બનતાં. તેઓને પણુ 
લ ગ્રત્યયજ ગુજરાતીમાં લાગે છે. ફ્રેર માત્ર એટલે કે રસ્ત નો ફે 
ત્હૈમાં કાયમ રલ છે, તે અર્થ પણુ કર્મણિજ છે. નીચે આપેલાં 
કૃદ'તો પૈકી પ્હેલાં પાંચ ફૈવાળાં હાલ પણુ વપરાય છે, 
૧. જષણર્યમાળ%:-બોસવિસત્રતમો-તોડલીયસઝ-ઓળખીતોા 
૨. સાયવાનજઃ-ઝાખળિઝ્ઝતગો-ઝાળીયતઝ-નનણીતો 
૩, વાન્યજાનજ:-માળિઝંતગો-નાળીવતઝ-માનીતો 
૪. શસિન્યમાનજઃ-મચિતિત્તતઓ-ગચિતીયતઝ-ઔચીતતા 
પ 
દ્‌ 
૭, 





રસ્તમાનજઃ-રેવિલઝેલગો-શેલીવતઝ-દેખીતો 
સેવ્વમાનવઃ-સેવિઝ્ઝતગો-સેવીવતઇ-સેવીતો 
ર, ₹માનજઃ-(રિલ્લર) વિલ્લંતગો-ટ્ીલંતઝ-દીસતો 
ઉદા. 


૧, “ચ્યારિ સહસ માંહિ હાટ મડાઇ, તે સાહુ જાણીતા.” 
(સીતાહરણુ. ૪૩) 

૨. “થહ્મલોક જગિ નણીઇ, એહ વરીતઊં નામ.” 6પ. ચિ. 
૧૧૮) 

૩. “સેવીતા અડ રસ વિરસ ઇક્કાઇકઇ નેપ.” (પ્ર. ચિ. 
૯૬) 


૪. “કાનિ' પડિઉ કાંઈ નથી સાંભલીતુ'.” (કા. ગ્ર. ૬૯) 
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પ. “તીણુઇ મારીતઈઇ ખીન્તઇ ચે? ગઘલાઇ કહિયા.” (સ'ર્ભ- 


૯૫-૨૪) 

૬. “જે સુપન'તરિ દીસતા તે મઝ મિલિઆ આજ.” (વિધવા 
વિલાસ, ૩૦) 

છ. “ઇશી પરિ વખાણીતુ સ્થાનકિ આવિઉ.” (સ'દર્ભ. 
૧૪૯-૫) 


૮. “સાતમઇ દિહાડઇ કુ'ભીમાહિ' પચીતએ।ઃનરગિ ન્નએસિ.” 
(સદભા. ૭૬-૩) 
અર્વાચીન કર્માણિ પ્રત્યય ઝાવાળુ' રૂપ પણુ ૩વચિત્‌ વપરાતું. 
૧. “તગરમાંહિ પો!સાતા પાયક, તેહ ન મૃકઇ માણું.” (કા. 


ગ્રે € (વુધ્ધસાના) 
૨. “બાલા તાહારી જે આડૃતિ ચપલ નથી જણાતી મત્ય ” 
(ફાદ. ૧૦૦) 


ભૂતકૃદતની માધ્ક વર્તમાન ફદ તતે મણુ ૪2 ગ્રત્યય લાગતે!. 
૧. “વાટ' ન કે સલકી ચકઈ, જે રે ભણુતેલા ભાટ નાશી 
ગયા નાટતુ.” (વિ, પ્ર. ૧૯૮૭) 
માન ગ્રત્યયવાળુ' રૂપ પણુ વપરાયું છે, પણુ ત્ય્હાં સામાન્ય કૂદ તને 
માન લાગ્યો જણાય છે. 
૧. વિશ્વરૂપ ખાંધ્યુ નવિ ન્‍નઈ, બોધગુમાનઇ મોટુ” થાઇ.” 
(હરિષો. ૧૪૯) (યપ્યનાસે) 
(૪) ભૂતકૃદ'ત 
આપણે ભૂતકાળમાં ન્નેયું તેમ ભૂતકાળનુ' રૂપ કમ'ણિં' ભૂતકૃદ'ત 
ઉપરથી બનેલુ છે. જે કર્મણિ ભૂતરૂદત સસ્કૃતેમાં વિશેષણુનુ' પણુ 
કામ કરતાં તે પ્રાકૃત-અપભ્ર'શમાં ભૂતકાલિક ક્રિયાપદ તરીકે વપરાવા 
લાગ્યા, તેથી વિરેષણુનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા ગ્રાકૃત 'કાળમાં ભૂંતકૃદતનાં 


પ 


ફેદત શ્લ્છ 
રૂપને પાછે ર પ્રત્યય લગાડવામાં “આવ્યે. આ ર્ત પ્રત્યય પણુ 
સ'. રત પ્રત્યયતોજ વિકાર છે. ર્ત-રલ-ર્રૂ-ર્લ્ર. 
૧. “સવા મરતો ૩વાસો છયછુક.” (વસુ. ૯૫-૧૩) 
૨. “આજિજ્ઝિય વર્ત્ઝ વેતન વિજ્ઞોસમાળો છું પવતો.” 
(વસુ. ૫૭-૨૧) 
૩, “મટ્રિળા સેત્તસિતત્તળ ટ્જ્ઝુર્ય,” ( ,, ૨૦-૨૫) 
વિશેષણુ બનાવવા આ ટ્હ્છ નામ, વિરેષણુ, અને અત્યયનતે પણુ 
લગાડવામાં આવતે. 
ર્શિળગક્ત્ઝ-ટાષ્િભિસ્ઝ (વસ. ૭૩-૧૫) ઝમ્યસરકર-9રિમિસથિત 
(વસુ, ૭૩-૧), વાર્શ્વકર્લ્ક-વાસિષ્િજ (વસુ. ૫૫-૧૯), સાર્યનર્દ-ઃ 
સસ્િલ્જ્વ (વસુ. ૪૪-૨૦) છેવટે આવતો થ ૧ સ્વાથેને પ્રત્યયતો 
અવરોષ છે. 
ઉપ્રનાં ઉદાદરણુ પરથી જણાશે કે આ ૨ કર્માણિ ભૂતકૃદતતના 
રૂપતે લગાડવામાં આવતો. હાલ પણુ જે ભૂતકાળનાં રૂપ સિદ્ધાવસ્યાનાં 
છે તેઓને લગાડવામાં આવે છેઃ પૅઠેલો, બેઠેલો, સતેલી, લીધેલુ', 
વગેરે, પણુ પૅસેલુ', બસેલે!, લેવેલુ', વગેરે વપરાતાં નથી, છતાં વપ- 
રાય તો તે ખોટાં છે, તે કેવળ “કરેલુ, પડેલુ” વગેરેના સામ્યને 
લીધે આવ્યાં ગણાય. 
ઉદા. 
૧. “અરે રાઉ ભષિ મત્રિ! ન શીંધેલૂં કાજ તુ.” (વિ. ગ્ર. 
૨૦૧) 
૨. “ગૌરીઇ દીધલીઃ તતાણિ, :સાહેલડી રે” (ઉષાહરણુ ૮૦) 
૩: “ચદલડિ જિતલઉ સય'ક.” (વિ. પ્ર. ૩) 
૪. “સૂતક સીં'હ જગાવિઉ.” (રાવણુ મ દોદરી સવાદ છુ. પ્ર.) 
પ. “તેણુઈ નસમઇ સુરનર, પ્ક્સગ, કિન્નર ત્રિભાવનિ જકલા 
આવંદ” 1ા્ઈસો. પ૪૧ 


શ્લ્૮ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


૬૫) વિધ્યર્થ કૃદ'ત 


સ'સકૃતના વિધ્યર્થ કૃદતના “તથ્યક” ્રત્યયને ખદલે અપભ્ર'શમાં 
જૂજ્સરં'-'ય્કઝ' ને 'છા' એ'વા ત્રણુ પ્રત્યયો હતા. છા ગલય 
'છવ્યઝ'નું અંગ છે. પરિણામે તે જૂતી ગુજરાતીમાં હૅત્વર્થ કૃદત 
તરીકે વપરાવા લાગ્યો. આમાં વિધિ-ક્રજતો અર્થ પ્રધાન છે પણુ 
પાછળથી ત્હેશે સામાન્ય કૃદતનો અર્થ ધારણુ ક્મોઃ કરવું, જવું, 
રમવું, વગેરે સમાન્ય કૃદત આ ણ્ય્ક૪ ઉપરથી આવ્યાં છે. 
સામાન્ય કૃદત તરીકે વપરાતાં વિભક્તિ પ્રત્યયો પણુ લાગતાઃ કરવાને, 
કરવાથી, કરવામાં, વગેરે. 


મૂછ સ્કૃતમાં તથ્ય પ્રયય લાગી કર્મણિ રૂપ બનતું, એટલે 
શ્ચનામાં કર્તાને નોજી વિભક્તિ લાગતી, ને કર્મ પ્રયમામાં આવતું. 
સેજ રચતા અત્યાર સૂધી ચાલતી આવે છે. “દં વાવે મથા ચર્સવ્વ' 
તુ' અપભ્ર"શ રૂપ 'છઝ ૬ઝ્ઝુ મટે જારિવ્તરં'; જૂતી ગુજરાતીમાં શમે 
કાજ મે કરવું'; અર્વાચીન ગુજરાતીમાં “એ કામ મ્હારે કરવુ”- 

આ પ્રમાણે “મે” ને ખદલે “મ્હારેં હાલ વપરાય છે. માત્ર પ્હેલા 
તત બીન્ત પુસ્ષનાં સર્વનામર્માં આ પ્રમાણે બને છે, બીજે બનવું 
નથી. મ્હારે-અમ્હારે-ત્હારે-તમ્હારે. આમ્ઠતી વિભક્તિ ત્રીછ છે. 
પ્રથમામાં વપરાતા કર્મને હાલ બીજનો. “ને? પ્રત્યય “કોઇ વખત લાગે 
છી, એ સિવાય ખીજ રચના સ'રકૃત ગ્રમાણે છે. 


ઉદા. 









૧, “તે" તજ્વા તેઠનો દેઠ.” (રહુ? નરન્નતિ માટે “તજવેઇ 
નરક્તાતિ) 


ર્‌. “હયે કરવો! મે" કવણુ ઉપાય ? ” (“ડપાય' નરજતિ માટે 
ઉર્વે।? નરજ્તતિ) 





૩, રકિમણીતે સ ડરવી સહાય.” (સહુય' નારીનતિ માટે 
દુર્વી' નારીન્તતિ) 
હાલ ન્ય્હાં માંડ ઉપકારક કિયાપદ સાથે બનતા સયુક્ત ક્રિયાપદમાં 
સામાન્ય કૃદતનું' અગ વપરાય છે ત્ય્હાં નનૂની ગુજરાતીમાં તે'વું રૂપ કાઇ 
વખત થતું ન હતું. મુખ્ય તે ઉપકારક બન્ને ક્રિયાપદ્તે નાતિવાચક 
ત્રત્યય લાગતો. “કાદબરીના સ'ક્ષિસ ગુજરાતી ગઘકથાનક''નાં ઉદાહરણુ. 
ઉદા. 
કી ક વૈશ'પાયનનિ શોત માંડયુ,” (શોધવા માંકયો) 
શ. “સમાચાર પ્રછ્વે માંખો.” (પૂછવા માંગો) 
3. કિં કરવી માંડી.” (કરવા માડી) 


(૬) કર્જવાચક 'હાર' 

સરકૃતમાં મજન, મમ્ળ, ૧ર, ફટન, વગેરે ક્રિયાવાચક નામ ધાતુને 
અન પ્રત્યય લાગી બનતાં હતાં. આ ચનવાળાં રૂપ હાલ મરાડી, 
સિ'ધી, અને હિન્દીમાં સામાન્ય કૃદત તરીકે વપરાય છે, ગુજરાતીમાં 
તથ્ય ઉપરથી બનતાં રૂપ વપરાય છે આ અનવાળાં નામમાં તે તે 
કિયા કરનાર એમ સચવવા ૬૧0 ગ્રત્યય ઉમેરતાં ₹8ત૧1(-મ૧%૧૧₹- 
ચળતર-૨ટ્નળ, વગેરેના જેવાં કર્ણવાચક નામ બને. અનાદિ જતો 
મ્રાકૃતમાં લોપ થતાં ગમળગા€, ૧૨ના, મઝળગાઇ વગેરે થાય. ત્હેમાં 
જૂની ચુજરાતીમાં શખ્દનું એક'દર વજન ન્નળવવા માં ને પ્રક્ષેપ 
થતાં ગમણુહાર-કરણુહાર-ભજણુહાર-ઘડણુટાર, વગેરે રૂપે! બન્યાં. 
જૂની ગુજરાતીના કાળ પછી આ પ્રક્ષિત્ત દ્‌ પાછો મોળા પડતાં ઊડી 
નનો જ ચઈ “નાર્‌? કરનાર-જતાર-આવનાર-જે'વાં રૂપામાં આવ્યો. 
આ પ્રમાણે આ “નાર? સ્વત'ત્ર પ્રત્યય નથી, પણુ જૂના ભન ને ન 
ને જાતના યાસનો આ ભળી નતમાર-તાર રૂપે આત્યો છે, એટલે તહેમાં 
દિિતચક તે કર્તાવાચર બતે પ્રય આશ છે. 


જૂની ગુજરાતી ભાષા 





૧. “તઇ લાધૂ એ મિસ મઈ #'તિ છહાંડભુહારિ.” (પ્ર. ચિ. 
૧૦૦) 


૨. “ઘડણુહાર ત) ભ'જણુહુાર, તુલ ગુથુ તણુ નવિ લાભઇ 
પાર.” (સીતાહરણુ. ૬5) 


૩. “ત' કાલી નાથણહાર ગેરી સિર મ વહીસિ ખાર.” (મ. 
ચિ. ૧૨૦) 


૪. “પથવીસ સહસ અસવાર; બિમણા પાલા ઝૂઝણુણુર.”* 
(કા. પ્ર.) 


પ. “તિથિ ધ્વિસિ હઉ છુધવાર, સકલ લેક પ્રતિપાલણહાર.” 
(કા. પ્ર. ૯૯) 


પ્રકરણુ ૨૧ સં 
અવ્યય 
ન્મ શી 


વ્યુત્પત્તિતી દષ્ટિએ નામયોગી અનેક શખ્દવર્ગ માંથી બનેલા છે. 
(૧) નામ--તજે-તસસિ-તળે, વાર્શ્વે-વસ્લર--પાસઇ-પાસિ-પાસે, 


સાર્ષન-શહ્વિ-સાથિ-સાથે ૃત્તે-૧ઝિ-વસ્ર-૧૪િ-વડે-વતે, 
સિમિતેન-(સિ) મિતે-મટટ-માટિ-માટે, જમેનળ-જરિગ-ઃ 


અવ્યય “૩૮૧ 


અઝઝ 





કાજિ-કાજે, મેઝેનન્સેકિ-મિરિ-મેળે-મેતે, અતે-અરતે- 
થાગિ-ક-આગળ, ૧મે-કળો-લ્જ-૧ર્ટ-કનિ-કને, 
વૈદિક વશ્વે-૧૨૪૬-પષિ-પછી ) 


(ર) વિશેષણ--તદ₹*-મર્લમો-શિસ-ગરિસો-સરસે,, #થન-૧૫૯ 
મિઇ-જટ્રિનઝ-પ્હેવા 
(૩) ડર્મણિ ભૂતમૃદ'ત--સવે-અરે-લીવે; ઝતે-ન્મે-₹મ્મર-લગી, 
વિતુચ્ધ-વિહ્ટુ#ઝો-વિલૂધઉ-વળુ ધો, સપ હિય -મદૃણિય- 
હેક 
(ઉ) અવ્યય-ગીચૈ -તીચે, રવરિ-ઉપ? 
(૫) કૃદત્ત--મળિતા-મમિગ-ભશા, જતાં (વ ક.)-ડરતા (0 
(૧) ભણી--આ અવ્યય હાવ “ત?8' અર્યમા વપરાય છે તે 
સ્વરૂપે સબધાથ' ભૂતકૃદત છૅ ડો ટૅસીટારી «હેને મળિતે-મળિટ્‌ 
ઉપરથી વ્યુત્પ્ન કરવા પ્રયાસ કરે છે પણુ ત્હેતો અપભ્ર શનો પ્રયોગ 
નેતા પણુ તે કર્મણિ ભૂતકૃદતને બદલે સબ'ધક ભૂતકૃદત ઉપગ્થી 
આવ્યાની વિશેષ "માતી થાય છે આ 'ભણી' જૂતી ગુજરાતીમાં 
જુદા જુદા અર્થમાં વપરાયેલ જડે છે મૂઝ મળ (ખોવવુ ) ઉપમ્યી 
બોલીને, ઉદ્દેશીને; કરીતે, માટે, લીધે; તરીકે, જાણી, તથા 
હાલના 'તરર્‌' એ અર્થમાં વપરાયું છે 
(૧) અપજ%્રશ 
(૧) “ઝા તિય વૅવ સળિતિ ગળુ ગાનર્‌ તિ પણુ રેર અમિ 
રટ મમર્‌” (ભવિ ૧૬-૯-૯) 
(૨) “મનેવિ નર્વ સા તેગ ૧ નિતસિરિ સળિસિ દ્રિવાસ્ન 
જતન" (ભાવે ૧-૮-૭) 
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“ન્ન્ન્ક---  ૦5.ૂન્નનન-ત455:4455554455%* 











(3) “મો મિવવતુ મિનિ યળુમત્રટ્ર 1: ૫૧૬ આસીળક્ટ્ઝ અમન 
સ્ટ” (ભવિ ૭-૪-૯) 
(૪) “વિવાન વાતુ શ્છઇ કોટિલ2 મળિચિ.” (હવિ. ૫- 
૩-૧૦) ૧ 
(૧) જે સ્ત્રીને લોક વેશ્યા તરીકે એળખે છે «હેને ધન 
આપી અંગે સુખ માણે છે. 
(૨) તે કન્યાને તેણે માગી લીધી, (અને) કરિબલે નૃપ" 
શ્રેદ્ઠી જણી દીધી. 
(આમાં વપગયેલ છર્થ (લીધી) “લે' ધાતુ સં. મી 
ધાતુ ઉપગ્થો આવ્યો ત્હેની સાક્ષી પૂરે છે.) 
(3) એ'તે ત્રીમત જાણી તમ્હે અનુમતિ આપે છે, 
ભે) મ્હતે ગરીબ (શનણી) અવગણે છે. 
(૪) લૈહિત્ર ગણી (જાણી) લક્ષ્મીએ તે બાળકનુ' પાલન કર્યું 
(૨) જૂની ગુજરાતી-- 
(૧) “ન ૨ જા કુ તાઢર ધસી દૂત ભરણી કિમ લાંખુ 
હણી?” [વિ પ્ર. ૨૪૩ જાણી! 
(૨) “વડા ભણી જુ દીધી શોભ, તુ ડોકરનિ વાધિઉ લોભ.” 
(વિ. પ્ર. (૫ નણી) 
(૩) “દ માતા ભણી ચલણે લાગૂ.” (સીતા. ૨૫ જણી) 
(૪) “વયર ભણી કઇગઈ મોકલેઉ.” ( ,, ૨૮ ઉદ્દેશીને-માંટ 
(પ) “મતી પીડાયે શા ભણી દમયતી ઞરખી.” (નળાખ્યાન. 
માટે ) 
(8) “ઝરણું પડવા ભી લભી પવનનિ વલગુ જશ ” (કાઇ, 
લીધે ) 





અવ્યય ૩૦% 








(છ) “સુદમ્તા નેતા ભજી, મઠસનોચન થય3 સુગ ધણી” 
(લીધે) 
(૮) “મત્યવાદી ભણી લેક માહિ પ્રસિદ્ધ મિઉ” (સદર્ભ. 
૧૦૬-૨, તરીકે) 
(હ) “ત્રીજ કવન ભશઇવિ નાટ, જઉ અમ્હ છાડેમિઉ ” 
(૬ ુસ્કામિ ર૭-તરીકિ) 
(૧૦) “ગયુ તેલુ ઘીહ ભણી નણુષ્ર” (સદર્ભ, ૧૮૯૪-૨૧ 
ત) 
(૧૧) “મણિ મદિ* નગમ ભણી ચાલિઉ ” (મદ ૧૭૦-ર૯ 
તરક ) 
(૧૨) “વન ભણી પુઠતુ” (મદર્ભ ૧૬૫-૧૫ તરક) 
ભણી'તી પૂર્વનુ નામ આ રીતે કર્મ" તિભશ્તિતુ છે, (ધીઉં 
ભણી-પૃત મળિત્ત) છતા હાલ આપણે “ભણીને નામયોગી ગણી 
પૂર્વના નામ-મર્વનામને છઠ્ઠીતુ ગણિયે કિયે અને સર્જનામને તથા 
જાઇ વખત નામતે છટીતો પ્રત્યય લગાડિયે ઢિયે તે ર્ષગામ્યતે 
આભારી છે 
(૨) લગી--સ અતે ઉપરથી મતિ સપ્નમીના પ્રયોગમાથી આ 
નામયોગી અન્યયની ઉત્પત્તિ થઇ છે મુખ્ય બૅ અર્થમાં જૂતી ચુજ 
મતીમા આ અગય 4૫મયુ છે /૧) કામ્ણુદશક (૨) મયોદાનાચક 
ગ્રથમ અર્થ જતે છે 
દ્દ્દા 
(8) ડારણદર્શક-- 
૧ “મૂગ્હઇ એહ ઉપમ્ ક્િસા કારણુ લગી ગ્નેઠ તણુઉ 
અતિરાઉ” [સદભ ર-ટ) 
૨ “મક્ષિકાદિ શકા લ ઊી મનિ મગ ઉપજઇ ” (મર્જ ૫-૪) 
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૩, “ગુર્નદ્ર વયનિ વૈગગ્ય લગાઈ દીક્ષા લીધી.' (મર્દ્ભ 
૮૧-૨૦) 
(૨) મર્યાદાવાચક-- 

૪ “સુ બાલકુ જન્મલગી સુભભાગી હુથઉ ” (સદર્ભ, ૧૩-૨૩) 

પ “લાખ ધ? લગઇ સુમગ્ગ ખણાની મૂકી ૫/૪ ” ( ,, ૮૩-૨0 

૬ નિણુદામિ આપણુઉ કૃત્તાતુ મૂલ લગી મગલૂ કહિઉ ” 

( ,, ૪૫-૧) 
છ “તીણુધઇ ધુરિ લગ% મદઇ કહી મુહતઉ આણિઉ આયસ 
લહી” [વિદ્યાવિ ૧૨૭) 

(3) કરી--આ અગાના બે ઉપયોગ થયા છે (૧) ક્રિયાની 
સપૂર્ણુતા ખતાનવા વાસ્તે (૨) કરણાથેે મનને અર્યમાં ઇત્વા-૧રિથિ- 
કરી રૂપે વ્યુત્પત્તિ છે “હાથે ડરી? જે'વા પ્રયોગમાં તે કરણાર્ય છે 
સજે જરવા-શિરમિ જાના જે'વા પ્રયાગ ઉપમ્થી દત્તે જતતા-હાથે કરી 
જે'વો પ્રયોગ શરૂ થમો હોવો જેધ્યે “ખાઇ કરી' જે'વા પ્રયોગમાં 
તે સપૂર્ણુતાથે વપરાયો! છે જૃત્તેકત્ા'માં જહે” સાતમી વિભમ્તિમા 
હતો તે હાન (હાથે ડગી'માં અપભર દ્્‌ગ તૃતીયાનો થમે! છે 
અપભ્ર શમા આ બાજી ત્તતને। પ્રયોગ મને છે “ધનો તિમિત્તે જરિષિં 
મટામટ' (ભવિ પ-૪-૪) આમા સિમિત્તે તૃતીયામાં છે “નિમિત્ત 
કંરી' “માટે ડરી' અર્થ છે 
હદ 
ઉ) સપૂણતાથે"--ચબધાર્ય ફદતને “તે! લાગવો શરૂ થયો તૈ 

પ્હેલાતો આ પ્રયોગ છે 


ઉ) “ઇમ પૂર્ઝ્ભવુ ગાભની કરી ગિટુરહઇ જાતિસ્મરણુ 
ઊપનઉ ' (સદભ ૩૧-૫૮3 
ક “લષ્મી સુપાત્રિ દેવી કરી પગ્મ્રિહ પર્માણ કરી સૂતઉ ” 


૨૧-૦૦) 





૭? 


(8) ડરણાથે 
(૧) “જિમ ઇંધનહુ* કરી વૈશ્વાનરુ પ્રન્વલ્ઇ તિમ આપધહુ* 
કરી સુ શોડુ રેગુ શહિ ગયઉ.” (સ'ર્ભ. ૩૦-૬) 
(૨) “નાશિ કરી આગષ્ઠ લીલાવતી, તઇ આદરી તહ હઉ* 
ડમ્મિષહિ” કરી લીલાવતી હેોઇ્સુ.” (સંદર્ભ. ૧૯-૪) 


$ ૪) જિમ--આ અતવ્યયતો ખે રીતે ઉપયોગ થાય છે, ને જૂતી 
ગ્રુજરાતીમાં થયો છેઃ (૧) રીતિદર્શક અવ્યય (૨) નામયે।ગી તરીકે- 
(માફ્‌ક-પેંઠે અર્થમાં) રીતિદર્શક તરીકે વયાના અર્થમાં ને નામયોગી 
તરીકે 'રવના અર્થમાં વપરાય છે. હેમાચાર્ય સત્ર ૮-૪-૪૦૧માં વથા 
માટે સેત-ગિત-સિટૂ-ઝિષ અપભ્ર શ રૂપ આપે છે, પર'તુ થનો મ 
-થપઠ ગેત-ગિનન આવે, તે સ ભવિત લાગતુ નથી. 188 ને ઝિટ આવે 
તે મભવિત છે એટલે ગેત-ઝિમની વ્યુત્પત્તિ અન્યત્ર શોધડી રહી. 
ત્તે સત ઉપર જે*ઉદાહગ્ણુ આપ્યા છે. ત્હેમાં ગિ્વૅ-સેવેં રૂપ છે, 
એટ્લે આ રૂપ સ* ફક'ઉપમથી આવ્યુ છે, એમ ખાત્રી થાય છે. 
ગ્રથમ વાંધો એ નડે''ે રતે મિ થાય કે કૅમ. પાલીમાં તેમ થાય છે. 
ણ્વ ને બદલે પાલીમાં થેઝ વપરાળુ, તૅમજ ર્ટ્તે બદલે પાલીમાં ષિષ 
વ્રપરાતું. આ જાતતો પાલીતો સસ્કા* પ્રાકૃતમાં પણુ આનો છે. 
“છતે માટે શૌરગેતી પ્રાકૃતના રૂપ માટે વગ્રચિ (૧૨-૨૩) ઝેન 
આપે છે, ત્ય્હારે હેમાચાર્ય (૮-૪-૩૨૮૦) શ્વે આપે છે. આ “ચવ 
પાલી થેથ જે'વેજ છે,9ગ્યથવા છ્ત જે દવના અર્થમાં વપરાતે! તે 
ઉપરથી પણુ આશ્યો હોય. જુએ આપ્રેતે! કાષ 
આ ગ્રમાણ્‌*ર્વ-વિવ સિવ-ઝિરૅ-ઝિન-સેન રૂપ ચયાં લાગે છે. 
ત્તેજ ગ્રમાણું ઝિમ-ગેવના સામ્યને લીધે જિત-જેનન, ' તિત-તેથ, 
ફ્મ-ઇન અનય વ્યુત્પત્ન ચમાં છે. 
રૂ૦ 
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હ્ય“: ડે 
દ્દા 


(ઉ) મીતિદશ્યડ- 
૧ જિમ જિમ પડઇ અવત્યડી, તિમ તિમ સદ રારીર' 
ઊીતાહ ૩૫) 
૨ “જિમ મેઘ્રતણુઉ ગજિતુ સાભની કરી મયૂર નાચઇ તિમ 
તૈઢનઉ વચવુ સાભની 4રી મઉ હમખિઉ ” (ભદ્શ ૩-૨૧) 
(ર) નામયાગી 


૧ “સર્ટ દિસિ મિલિત સુભટહ વન માહિ ગજ જિમ 
વેહિઉ” (ગર્ભ ૮-૪) 
૨ “આપણા બાધવ જિમ મૂ દેખતા &તા તેઠ દેન 2૯૪ 
મૂં લપગિ મહાત પ્રીતિ ઉલ્લમી ” (ભદ્ભ ૨-૮) 
આ પ્રયોગ અપબ્રરામળ જેટલે! જૂતો છે 
અમદ વરુ છ્રરિં તુષ્ટ વાવસરણુ । 
મળમિત્ત્ટ્રો ગ્રેસ ગાન ન છુટ સ મરનુ॥ (ભવિ ૨૧-૧) 
(૫) વડઈ-વડે-આ પ્રમ પણુ ગતિસપ્તમીના ગ્રયોગ ઉપરથી 
આમે લાગે છે 
ઉદા 
૧ 'ઘઇડ વડઇ અન્હગ્હઇ ઘૃત-તેલ-ધાન્યાદિ તિમાહણુઉ 
આપિ' (સદભ ૫૪-૨૧) 
ર 'અત્પ મૃલ્ય વડઇ સુ4ણું કુરા વિષતઉ તૃપ્તઉ ન થાઈ 
શ પ૫૫-૩) 
૧ અ ટઉડા વડઇ વગ્તુ લેઇ કરી વેચઈ ? ( , ૧૩-૬) 
($) સીમ (પવત)-આ શક્ટ સીમન્‌ ઉપગ્થી આનો છે 





ડદ્દા. 
૧. “દસ-લ્વિમ-સીમ દીયમાનછ હતી માહરા ધગ #તી 
નહી નઇ” (ઞદર્ભ. ૨૧-૧૫) 

૨ ઇસી પમિ નવ દિવમ સીમ કગ્છઇ ” (સદભ. ૨૧-૩૧) 

(૭) પાખતી-પાખલી-આ ખન્તે ષક્ષત. ઉપરથી આવ્યા લાગે 
છી (આસપામ) 
ઉદા 

૧ “ઘ્રમઉ ચોતવી અદષ્ટ થિકઉ તૂ પાખતી ફ્રિન્હિ” 

(સદભ ૧૫-૧૮) 
૨ “ગજ પાખલ્િ પાયક સઇ પચ, તે પૂતાર ક2ઇ પ્રપચ 9 
(સુદ્ય4ત્સ. ર૭) 

(૮) સિઉ-સ્યુ-શુ-અઆ અન્ય સમ ઉપરથી આન્યુ છે 
સત-સમૅ-[િઝ-સ્યુ-રુ અપભ્ર રામા જનર-સિઝ આ અર્થમાં વપરાયા 
જે, પૂર્વ નામની વિભક્તિ ત્રીજ છે 
ઉદા 

૧ “દ્ાટિં ળન સત ગળ ચવિગ્તટ” (ભપિ ૨-૬) 

ર “અળવદ્‌ યુળાતટો સ્તિઝ પુત્તે” ( ,, ૧૦-૩) 

૩ “ઝકિ મિત્ર સિઉ વાર્તાતાપ માડઇ ” (પૃથ્નીચદ્ર ૧૧૨) 

૪ “આવ્યા મુનિ નાગ્દછ, તેણિ અનિસ્હ્ સયૂ વાત ફધી ” 

(ઉષાહરણુ ૮૭) 

પ “સિ4સપત્તિ તીઠહકડી છઠ જિણુઆણુ હિયદ સઉ 

જડી” (માતૃરાચઉપઇ) 

૬ “તમ નગ સિઊ” ગહુ ખેલ્વણી, ઘરે ઘરિ ગોડિ ભલમ'ત ” 

ભમૂતો) 


જ 


૩૦૮ જૂની શુજરાતી ભાષા 


તુલનાદશ ડે અવ્યય 


જૂતી ગુજરાતીમાં (૧) થી, (૨) પાહિ” (૩) પાઈ; (૪) પે, 
(૫) ડન્હા, (5) ઊપહિરઉ, (૭) પાખે, વગેરે તુલતાવાચક અત્ય 
તરીકે વપરાતા હતા. પ્હેલા ચારની વ્યુત્પત્તિ વિભક્તિપ્રકરણુમાં 
દર્શાવી છે (૫) કન્હા-કસ્યાત્‌ ઉપરથી આવ્યો છે. પાલી ભાષામાંજ 
સર્જનામના પ્રત્યયો નામતે લાગવા શરૂ ચયા હતા. સાતમીને રં 
જૂતા ગ્રત્યય પણુ તે'વી રીતે સ્ન્િન પ્રત્યય ઉપરથી આવ્યો છે. ઉને' 
ને શર્મસ્મિત્‌ ઉપરથી યુત્પન્ન કયો છે, નષ્હારે હન્‍્હા' પાંચમીના 
સમત પ્રત્યય ઉપરથી આવ્યો છે. ઝટા-તટ્દાં રૂપ પણુ તે'વુંજ છે. (5) 
ઊપહિર3-ર૧રિક્વિત ઉપરથી આવ્યુ' લાગે છે. (૭) 'પાખે? વહ્જે 
ઉપરથી આવ્યા છે. ઘર્શૈ ઉપરથી અપ, વાલિઝ આ અર્યમાં 
વપરષેલુ' જડે છે. “વરુ મળર રૃણતુ સઝ વાત્તિઝ મદુ ન૬ ૧૩૪" 
(ભવિ, ૨૧-૭-૩૩) “તારા કરતાં મ્હારી મતિ ગ્રવર્‌ છે.” 
ઉદા. 

૧. “નં હીંદૂથા બિમણા મર, તાં તુમ્ડે પાછા મન ઉસર.” 

(કા. ગ્ર.) 
૨. “તુ ઉપવાદ પાખે મરણુ વારુ” (વૈ. ૫. ૧૨૫) 
3. “અતા દિન રહ્યા તે ફેક, ભાઈ પાંહિ ભલા તે લોક.” 





(વિ. ગ્ર.) 

૪. “ધૂ પડિઉે નઇ સ; ઇ ધાયૂ% ભલા પાહિ ભલેરા.” 
(સીતાહ, ૩૦) 

પ. “તઉ સત્ય ડન્હા અધિક પુણ્યકારકુ હુયઇ.” ઉદર્ભ, 
૧૧-૬) 


૬. “પુત્રતો ડન્હા અતિવલ્લભુ સિ'હુ નામિ થેષ્િ.” (,, ૨૩-૨૪) 


અવ્યય ર ૩૦૯ 
છ. “પાંચસઈ હલ ઊપહુરાં ક્ષેત્રનઉ નિયમ,” (સ'દર્ભ. ૧૧૫-૧૨) 
“ચ્યારિ ગોકુલ ઊપણિરઉ* નીમ.” ( ,, ૧૧૬-૨૧) 
(હોપહિરઉ'માં “થી વધારે' એ'વો અર્થ છે.) 
૯. “આત્મા પાઇ અધિક વાહાલી, તેજતુ અખબાર.” (કાદ'. 
૬૯-૪) 
૧૦. 'લોહપે' વજર કઠણુ લે!ક વદે, પણુ વજરષપે' કયુ મારૂં 
રદે.”' (પ્રેમાન'દ) 
૧૧. “તેઢથી વલી વડું આકાશ.” (વિ. પ્ર. ૩૮૩) 
૧૨. “અછઈ ભલા વર તેમિહિ પાસ ” (નેમિનાથચહુ. ૨૪, ડરતાં) 
હાલ તુલનાદર્શક અત્યય તરીકે “કરતાં' વિરોષ વપરાય છે. તે 
મૂળા વર્તમાન ફૃદતતુ' અપ, છટ્ટીના બ. વ. તું રૂપ છે, આ “કર્તા” 
તે! આવો તુલનાદરાક અત્યય તરીકેનો પયોગ પેમાન'દના નળા- 
ખ્યાનમાં નજરે ચડે છે. તે પ્હેલાં થયો હશે કે કેમ તે શકા છે. 
“અતર શે અમો કાગ કરતાં, મિત્ર ને અમારી પેર રે.” (નળા. 
કડવુ', ૮) 
આ તુલનાદર્થક અવ્યય વર્તમાન કૃદ્ત “રતાં' ઉપરથી શી 
રીતે આનુ ત્હેની માત્ર કલ્પના નીચે રજૂ કરી છે. 
(૧) એ ન ડરતાં આ કરવુ. 
(૨) એ ના ડરતાં આ કરવુ”. 
નિષેધાર્થ અવ્યય તરીકે “ન' તૅમજ “તા' ખન્ને વપરાય છે. 
જેનો! નિષેધ કરવાને છે તે ખોટુ' છે, અને' જે'નો વિધિ કરવાતો 
છે તે સારૂં છે, એ વાત જે ગર્ભિત હતી તે સ્પ થતાં, તેમજ, 
નિષેધવાચક “ના' છઠ્ઠીના ગ્રત્યય તરીકે પૂર્વ તામ નનેડે જતાં 
($) એના ડરતાં આ કરવુ. (? સારૂં છે માટે) 
(૪) એના કરતાં આ કરવુ' સારૂં છે. 





૩૧૦ જૂની શુજરાતી ભાષા 











આ રીતે 'કરના' તુલનાદર્શક અવ્યય તરીઠદ્ે વપરાતા લાગયો 

હોવો નઇમે 
નિષેધાર્થ જ-તન 

સ'સ્કૃતમાં વપરાતા નિષેધાર્થ થાને બદલે પ્રાકૃત-અપબ્ર'શમાં 
8 વપરાતો જૂની ગુજરાતીમાં ઉપરના બૅ અવ્યમે! વપરાય છે. 4 
ઉપરથી “મ' ને મ ઉપઃથી 'ે થગક્ત ઉપરથી' ભન? આશ્રયે લાગે છે. 
ઉદા. 

૧. “પુર્પાર્થ મ બોલિગિ મામા ! વઘી વલી તુમ્હ વાર્‌.” 

(સીતાડરણુ, ૩૧) 
૨. “જાઇ ભ ડરઉ અમ્હારી ધીર.” (પ્ર. ચિ.) 


3. “તૂ' કાલી નાથણુકાર ગોરી સિક' મ વહીસિ ખાર.” (પ્ર. 
ચિ. ૧૨૬) 


“ખિઇઠઉ આસણુથો મન ચલે? બોજનિ અવર સાથિ સન 


ભલે” વિ. પ્ર.) 


પ૫. “મત રારે મધુકરિ ર્ણુઝુણિ નીઝણિ રહણુ સુહાઇ.” 
લૈમિનાયકાગ, ૧૦) 


જ 


૬. “ર હીંદૂધા બિમણા મર, તાં તુમ્હે પાઠા મન ઉસર.” 
(કા. ગ્ર.) ડી 


નિશ્ચય કે અવધારણુ દશષકુ. 


(૧) કિર્‌-કિરિ- અવ્યવ સ'. જિજિ ઉપરથી આવ્યુ' છે 
ઉદા. 


૧. “જાણિયધ કિરિ દુર્ભિક્યરહઇ રૈવુ ર્દડ.” (સ'દભ', ૨૭-૨૩) 


અવ્યય ૩૧૧ 
૨. “ધાઇ ધમછ અનઈ ધડથડઇ;, કિરિ આમાહિ અબર ગડ 
ગ્ડઇ” (સુધ્યવત્સ ૩૧) 





(ર હૂ-ડુ-આ અત્ય ઞ. શરુ ઉપરથી ગ્રાકૃતમાં ચતા છુ 
ઉપગ્થી આયુ જે 
ડિદદા. 

૧ “કાઇ પાપ કીધઉ દઇ તે હૂ કહીઇ.” (મદ. ૧૦૮- 

૨૫) 

૨ “ઝએંહનઈ હીયઇ અતેગ્ઊ ડુણુ છુ' ૭૦” ( ,, ૧૧૧-૧૪૦) 

(3) ઊ-3--ઉપ*્ના “હ'તો લોપ થતા બતેલુ 
ઉદ્દા 

૧ “ઇમ અનેર ઊ જિ કો વચઇ તે પમ શેચઇ.” (સદભ 

૯૬-૧૩) 

ર. “ચડપ્રવ્રોત ધરી જીવતુ ઉ ઘરિ આણિઉ ” ( ,, ૮૦-૧૫) 

62 જિ-જ-જી--સસ્કૃત છત ઉપરથી ઝગેવ પ્રાકૃતમા યઇ 
અપભ્રશમા ત્રિ-ઝિ થયુ તે ઉપગ્થી “હાવતુ 'જ' આવ્યુ ગ્રાકૃતનુ 
શિગ (ન4ળવ) પણુ કદાચ ઝવ ઉપમ્થી આવુ હોય આજુગમાજીના 
'ઊ' તે લીધે કોઇ વખત 'ઉ' વધારાનું ભળી જી' પણુ તે અર્થનુ 
મળી આવે છે 
ડિદદા, 

૧ “શ્રોડે જિ દિહાડે પ્રૌહ શ્રીવત વ્યવહાર્ઉઊિ થિઉ ”' (સદભ 

7 ૧૬૪-૨૫0) 
ર. “પૃણ્યૂ જી સમસ્તમતસ પૂરક” ( ,, ૩૯-૧૧) 
૩ “અતેમઇ ળે ધર્મ સાચઉ જ કહિવુ ” ( ;, ૩૩-૧૩) 





૩૧૨ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


અવધારણુ અત્યય ટિ ઉપરથી અનુસ્વાર ભળી ₹-હિં અવુકમે સમા- 
વેશાથ ને અવધારણુ અવ્યય આવ્યા છે. 


# 
૧, “રિ ક ભક્દયભેદ સ'ભવઇ તિ સગલાઇ કરઉ ” (ચદર્ણ. 
પ-૧2 ) 
૨. “વિદ્ુત્સુ'દસ્નામિ તિહાંઈ જિ દેવુ હ્યઉ.” ( ,, ૬-૧) 
૩. “હરિદત્તિ કુમારિ તિમિં જિ પૂર્વજવ સ'બ'ધુ કહિઉ,” 
(૩-૧૬) 
૪. “સવહીં આહારતણા સ્તાદ લિઉ. ( ,, ૫-૧૫) 
પ. “જિ દાતાર #્‌'તા તેઇ યાગકુ ટયા.” ( ,, ૧૨-૧૭) 
૬. “જતન કાટીતેઇ સુ બિલુ તિમહી' જિ ભરિણ દીસઇ.” 
( ,, ૧૩-૧૮) 
સાકૃત ળટ્‌-ળ 
ત્રાકૃતમાં સ'- નન્ઞના અર્થમાં નં ને નર્‌ અવધારણાથે વપરાતા. 
તે ઉપર્ધી જૂની ગુજરાતીમાં 'ન' અને “નઇ-ને-તે' આવ્યા છે. 
“હેમાચાર્ય સત્ર ૮ ૨-૧૮૪મા આ ળનો નિદેશ કરે છે, 'નઇ' નતી 
ચુજર્‌ાતીમાં છૂટો વપરાતો, હાલ પર્વ શબ્દ ન્નેડે વપરાય છે. તે 
ઉપરાંત વૈદિક ન ઉષમાર્યનો પણુ ઉપયોગ હાલ તૅમજ જૂની ચુજ- 
રાતીમાં ફિ સાથે થતો હતો. નર્માંથી ને આવ્યો! નથી, પણુ બન્ને 
નનન ઉપરથી આવ્યા છે. ત્હેના પ્રયોગ નીચે પ્રમાણે થાય છે. 
() સ'બ'ધાર્થ- ભતકૃદ'ત* સાથે--ડાલ ફૃદતને ન્નેડાઇતે 
લખાય છે, પણુ જૂની ગુજરાતીમાં જુદ્દો પણુ લખાતો. “ખાદતે- 
રમીને'માં જે “ને' છે, ત્હૅતે દિ. અ. ધવા સાહેબ નર ઉપરથી 


યુ 
આવેલોત્માને છે. (કાદ', પૂ ભાગ, [પૃ ૨૧૩૨) સુ નરસિંહરાવભાઇ 





અવ્યય ૩૧૩ 
અન્વત-ગત્ષર-મનર ઉપરથી નીપજ્તા કસતિ-સિ ઉપરથી નુત્પત્ર 
ચયેલો માને છે. (ગુ. ભા. સા. પુ. ૨, પૃ. ૫૭-૬૦, ૩૦૮) 

“વાસુદેવનણ તજી છાંડીનિ અનિ બીન્ન દેવનઇ ઉપાસિ.” 
(પાંડેવી ગીતા) આ ઉદ્દાઠરણુ ઉપરથી મુ. નરસિ'કરાવભાઇ એમ 
સાતે છે કે જાંડિનિ? માંનો પનિ' મૂળ અસિ હતો; અતે બીજને આજ 
આવી પૂનર્સાકેત થઈ છે. નને કે આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ હોય, એમ 
હુ' ઇચ્છુ' છુ. પણુ નીચેતી બાબતોને! વિચાર કરતાં એ પ્રમાણે 
હશે(કે કેમ તે રાકા ઉત્પન કરે છે (૧) સબ'ધક ભૂતકૃદતને સટ 
લાગવો શરૂ થયો તે પૂવષ “કરીં' આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે લાગતે!. 
અતે જે અર્થમાં તે વપરાતા તેજ અર્થને! ળટ્‌ છે. ત્હેણે “કરી તું સ્થાન 
લેતાં “ફરી'નેો પ્રયોગ ધણો! જૂજ ચગે લાગે છે. આ અતુમાન માત્ર 
“પ્રાચીન ચુજરાતી ગઘસ'દર્ભ” ઉપરથી કયું” છે. (૨) કાવ્યમાં ધણી 
વખત અ પૂતિં" માટે વપરાતો; તેમજ કરિઅ! “પડિઅ' એવાં 
રૂપ પણુ “કરી' “પડી? વાસ્તે વપમતાં. પછી સિ લાગે, એટલે “અ? 
મૂછ સ'બ'ધક ભૂતફૂદતનેો અંગભૂત હતો તે “નિ? જડે લખાતાં 'ગસિ 
જે'વું “અતે'ના અર્થનું રૂપ લાગે. ($) જે ઉદાહરણુ આપ્યુ છે ત્હૅની 
રા સાલ તથા ઉતાયાં માલ બન્ને કલ્પંનાધીન છે. અલબત સ'વત્‌ 
૧૬-૧૭ સૈકામાં તે'વુ' રૂપ વપરાતુ” હતું, એમ કખૂલ કર્યું પડે, કારણુ 
કાદ'બરીને તે'વો પ્રયાગ ત્હેમણે નોધ્યો છે, અતે બીજે પણુ મળે 
જે.“કૌતુક હુષ તુ સાંભલુ છી થઇ અનિ સાવધાન.” (૧૨-૧૭) 
આ'વે પ્રયોગ 'તઇ?ના પ્રયોગની શરૂઆતમાંજ ચમેલો નધાય તોજ 
વિશ્વાસપાત્ર ગણા શકાય. ખીજીં છાડીનિ અનિમાં ફાદબરીના 
જે'વો “અનિ' છે, પણુ તે ઉપરથી ,છડિનિ” માંતે “નિ' પણુ 
સસિ ઉપરથી આવ્યે તે માતી લેવું, હુ' ધારૂ' છુ. કે ઉપપન્ન નથી. વળી 
તે ફૂકરાને અંતે એકલુ' 'યણીનિ' છે. આની વાસ્તવિક ઉત્પત્તિ નાધવા 
૧૪-૩૫ સૈકાનું ગા લખાણુ નેવાની જરૂર છે, (૪) વૈદ્કિ સસ્કૃતયી 
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શાગધીમા (0 જિ પણુ વપરાતો એટલે “ત-'ને તે'વાજ માતવા 
વ્યાજઓ છે (૫) “કરે અતે “ય' નુ જૂનુ રૂપ કગ્તા “*2૭- શિ 
અનિ ન્ન૪”-ડરી અનિ નાઇ જે'વુ ર૫ ચતા વ૮“માન)ા”તુ રૂપ 
સબધક ભૂતકૃ"ત તરીકે ગણાયુ હોય તોજ “અનઇ' લાગી 'નિ' આવય, 
એમ માતી શકાય નહી તો નહી 
દદદ 
૧ “ગેક દર્પણ ડરિ ગ્રહી નિ તિવક 4મ્તી ભાવિ” (ટાદ » 
૨ એક લેઇ ઉવતુ નિ, રગતી'તી પાગ ” (કાદ 
૩ કૌતુક હુઇ તુ માભનુ જ થઈ અનિ સાવધાન ” (કાદ ) 
૪ 'વાસદેવનઇ તજી છાંડીતિ અનિ ખબીન્ન દેવનઈ ઉપાસિ ” 
(પાડવા ગીતા) 
પ મૃતક ઊડીનધ મહી મુજદ્દ આહણિસિઈ” (સદભ 
૧૬૪, સ ૧૫૦૦) 
૬ 'તે પૃતક લગારૅેક સલસલીનઇ ભઘ્વિ લાગઉ ”( , વિ 
સ ૧૫૦૦) 
છ “મરીન દેવ #એ।” (ભદ્ભ ૯૫-૭, સ ૧૪૮૫) 
(ઉ) આજ્ઞાર્થ બીન્ન પુરૂષ એક અતે અનેક વચનના ક્રિનાપદ સાથે 
'ગ્ની-બેસતે-ઊઠોને? જે'વા રૂપોમા પ્રાકૃત નર છે 'ન' તેમજ 
'તવ-નિ' બન્ને વપગતા શ્રીયુત મધુસદ્ન મોદી થુ પ્ર ૧૯૩૩ના 
જીનના ત્રેમાસિક અકમા જૂના ગ્રજરાતી ફૃહા”ના ઘરરિ 
ઉપર ટિપ્પણુ લખતા (પુ ૮૦% પૃ ૨૦૨) આ પ્રાકૃત ન-ન ને 
“કરની-બેસતે' જેશવા રૂપોમા વપરાતા “તે ગાથે કસો સ બધ 
નથી, એમ જણાવે છે કારણુ (૧) “કરોતે-બૅસોને? જે'વા રૂપ 
જૂની ગુજ્મતીમાં વપગેયા નથી (૨) 'બધસિનઇ' જે'નુ રૂપ 
ગઘપઘમાં નેેવામાં આવયુ નથી માટે જુ' શર! ઉપગ્થી 


અવ્યષ ૩૧૫ 





આવ હોય તેમ લાગતુ નથી 


માકૃત શ-નર્‌ અથે” એક હોવા છતા જૂની ગુજગતીમાં ત્હેમના 
બૅ જુદા 3૫ ચાલુ રહ્યા છે નીચેતા ઉદાહગ્ણુ ઉપમ્થી જણે કે 
બહુનચનમાં પણુ “ત?-'નિ' વપરાયો ઝે પાઠળથી અર્ગાચીન સુન 
21તીમાં સર્વત્ર 'નિ-તે' વપરાયો એટલે “ન ઉપગ્થી “ન' આનો 
એમ માનવા કામ્ણુ નથી 
દ્દા 
૧ જહ ન તુમ્હગ્હ૪ એહ રૂપ માહિ ક્મિ પ*િ પતતુ 
દયઉ ?”' (સદર્ભ ૪૪-૧૪) 
૨ર “જેવઉ ન; એ વાણિયા ધતતતતાભનિમિત્ત ગરી- મર્તસ્વૂ 
જેષોમિ ઘાતી કરી દૃ? વિતમ દેશાન્ત? પૂર ક્િગ્ઈ”' (ગર્દભ 
૧૫-૧૬) 
૩ છુ નિ કાદબરી તિ દીપ? બોગાળી તિ બા) ? 9 (કાદ ) 
જ [હા તાહારું સામી પ્રહ્હાદ! ગાહિ ડમ ન. તેદન# 
ગાદ” (હમ્ષિ ૧૦૧) 
પ “જઇ જતબમ્માં કીધૂ કામ માગિ ન એક અવુપ છનામ ” 
(સીતાહમણુ) 
૬ 'ઇશિ સસાઃિ દૂખભડાગિ લઈ ન જીવ કાય ધમ ઊગામ્ ” 
(માતૃકાચઉ) 
૭ વિઉન કચોની કુમ તણી, આન્‍્યા ગમ અજોષ્યા ધણી ' 
(સીતાઠરણુ) 
૮ “હછુતક એઘનધ કુણુ પરણુસિ?” (ઉડાડ. ૮૬) 
,) છડ્ઠીના પ્ર યયને ન્તેડાઇને-રય્હા બેતડા પ્રત્યા જેવો લાગે છે 
“દાદબરીનું ગુજરાતી સદ્ષિપ્ન ગવ-વાનક”માં આ ઉપ- 
ષોગ નજરે પષો હતો 


ર૧૬ જૂની શુ-રાતી ભાષા 





ઉદ્દા 
૧ “વાત ડહડી વિમ્હની મહાશ્વેતા કાદબરીનાતી ' (કદાચ ઝસિ-નિ) 
(૪) છઠ્ઠીના પ્રત્યયતુ સ્થાન પચાની પડે છે આ*વે પ્રમગે ળતા 
રૂપાન્તરને પૃર્ત શબ્દ નેડે લખિયે તતો ૭ઠ્ઠી વિભક્તિ સામાના- 
વિકરણયે મનાય, અને જુદૂ લખિયે તો તે કેવળ અવધાગ્ણુ 
અતવ્યય ગણાય 
છુટ્ટા. 
૧ “ઘાટ ઘડિયા પછી નામરૂપ જુજના અતે તો હેમ નુ હેમ 
હોયે” 
* “તે તુ તે ભાસે તુને લો? બપે? શરી? ” 
૩. તેને! તે” છોકરો 
૪ તે ની તેજ છોડી 
પ “પૈમા ના પૈસા ગયા ને ચો? બન્યા 
આ પ્રમાણે ખઠ્ઠીના પ્રત્યયનુ સ્થાન લે છે એટલે જતિવચનના 
પ્રત્યયો લાગે છે પરતુ આમ બતે છે માત્ર પ્રથમા વિભશ્તિમા, બીજે 
સ્થળે “નેજ તપરાશે “ત્તેને ને ત્હેનેજ દેખી રહો છે' 
(૫) “લે! ત્હતે તો ખધુ આવડે છે 1” મા જે'વો પ્રયોગ થમો છે 


તે'વા અપભ્ર રામા ચતો હતો તે પણુ પ્રા. નટ ઉપરથી “આવેલો 
લાગે છે 
ઉદા. 
૧ “જુર સતિઝ મિસ પુઆાવરરુ” (ભવિ ૧૨-૧૧) 
૨ “જુર જુ તામ ઝસઝસ-સ્મ્યુ ” ( ,, ૩-૨૫) 
3૩ “અર્‌ થદ્‌મિ શય ણ્યફો ચર્ઝિ 9 ( ,, ૮-૧૫) 
૪ “ર્ત ૧૯૩ વિવિ સ વિર્વિઝ-..... સિટ્વિઝ ' ( ,, ૩-૦ 


(૬) આ મો વૈદિક ₹ ઉપમાવાચર જે'વો રિના ઉમેરણ સાથે 
થાય છે 








૧, “સહસ ભુજ કલ્પાંત કાલન્‌' નહિ દેખાડિ હાસ્ય.” (કાદ'. 
૧૬ જાણે) છ 

૨.'“જેહે પાએ આગઈ ભુ૪ ષિવી ન હુ'તઈ તેહે પાએ ભૂમિ 

“માથઇઃ નહીં' હીંડતઉ પુષ્યપ્રમાણુ પ્રકટિવા તણુઇ ફારણિ 
સય તણી અપગ્રમહિષી છઈ મહી તેઠનઇ માથઇ જાણે પગ 
ધરઇ ૭૪.” (સ'દર્ભ. ૩૯-૧૭) “નહિ' ન્નેઇયે. (નનણે) 

પરચુરણ 

ઉ) જિહાકણિ-જિહાં-તિહાં-ઇહાં કે જહિ-તહિં-દદિ સાથે 

*ણિ' લાગી આ અવ્યયો બન્યાં છે. માંકારાંત પાંચમીનાં રૂપ છે, બીન 

સાતમીનાં છે. ત્હેમાં ઉમેરામેલો “કહિ' સ. વરે (આજુ) ઉપરથી આવ્યો 

છે. સિઉ-સ્ચુ”-શુ* નીચે આપેલા ઉદાહરણુ ન. પ માં “તીહહકડી'માં 

આ ૧૪ વપરાયો છે. વળી ભભવિલ્ષવત્તસ્ટા'માં 'ગુગરવવર% સંવત્ત વે 

વિ' (૧૩-૧૩-૩) વપરાયો છે. જ્મ ઉપરયી લેતાં જેમ 'કતે'માં ન 

થયો તેમ અહી' પણુ થવે! નેઇતો હતો. પણુ 'કણિ'માં 'ણુ' છે, માટે 

તે ૧૪ના ૪ નો થયે! છે. 

ઉદા. 

૧. “તિહાંકણિ બીસી નિ ધણી વાર ડદ્દિ આજ્ઞા કરિ કુમાર,” 
(ફાદ. ૧૫૫) 

૨, “જિહાંકણિ કર્ણુકમલ તાં લોચન, દતછવિ અગરાગ.”' 
( , ૧૨૮) 

૩, “મત્ન તાં અહીં'કણિ ક્યું”, અહી” પૂન્ત્આ ત્રિપુરાટિ.” 
( ,, ૧૫૧) 

(૨) જિહારિ-૧%-સક-જિત્‌ ઉપરથી સિ-તિ-જિ થળ વાદ 
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ઉમેરાતા શિતાર-વિવાર-જિવાદ શબ્ર થયા નતી શુજરાતીમાં 
હેમતા માતમીના રૂપ ડિવારન-જિવારદ-તિવારઇ છે. વતે! લોય 
થળ રહેતા નમા દનો પ્રજ્ેપ થતા જિહારઇ-તિહારન-ક્હાગ્ઈ 
જે'વા રૂપ થના અથવ્રા વાદ ને ખદલે વાછ રાબ્દ ઉમેમઈ થયા 
હેય તે જૂતી ગુજરાતીમાં વપમયા છે તે ઉપરથી હાલના નારે 
તારે, વગેરે આત્યા જે 
ઉદા 

૧. “જિવારઇ સદન ૭૭૪ તિવામ્ઇ પાષિયા ભતતઇ નામિ 

ખોવાવઇ ” (મદર્ભ ૧૬૬-૧૩૨) 
૨, “ઘકહારિ બાદુ માલીઇ ગજ્ગામિતી સગિ ગાય” (ડાદ 3૭) 
૩. ' મી પૂછી જુ વાર તિહાર, લાજ તી ખોલી તા નારિ ” (કાદ ) 
૧૬૦) 

(૩) કૉઇ-ડ-શા માટના અર્ષમાં (અપ સફ ઉપરથી) 
ઉદા. 
* “૩૬ ગદ્દોકૃદ જગ્ઝુ ” (૮-૪-૩૬૭૦) 
“તણ મતોવાણ્તિ કાંઇ ન માગિયટ ?” (સભ, ૫-૫) 
“તુમ્હે માગ્ણિ કાંઇ નડી ? ” ( ,, ૨૧-૭) 
“અમ્હ સામુહઉઊ ઢાઈ દેખણ નહી ?” ( ,, ૨૫-૦૫) 
“રહિએટ વર્તઉ પાણિમ્રહણુ ક-૪ ડાં નહી?” ( ,, 
૧૭૦-૯) જ 

(૪7 ક્મિગ-સ વિ્વિ-ડિમછ-કિમહિ-કેમઇ-ક્રેમે અર્ષની 
દૃષ્ટિએ ૧૫મવિ વિશેષ યોગ્ય છે 
ઉદ્ટા 

૧. ફિમઇ ધર્મયકી ચૂશ્ટ નહી” (સર્જ ૧૬૩-૧૫0 


ન” ત્ટ «# ત્ઇ ડક 
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૩. “છહુવઇ આશ્રર્ષની વાત ગમાંજાલિ ( ,, ૧૬૭-૨2૮) 
૪. “તુ હવ એ માહ? ભક્ષ.” ( ,, ૧૬૯-૪) 
પ. “મિત્ર! ચિ'તા સી કિજઇ ! હિવ ભાગ્ય જ ક્લઇ.” ( #, 
૧૬૯-૧૩) 
છેલ્લા ઉદ્દાહરણુમાં શયના અર્થ બ'ધબૅસતો આવી રહે છે. 
(૮) પખે-પાખે--૧૪૪ ઉપરથી સામાત્ય રીતે વૃત્પ ટ2* 
વામાં અવે છે. તે નુત્પત્તિ સર્વમાન્ય થતી જય છે. અપ ૧૧૫૬ છે. 
ઉદ્દા. 
જ ઉપવાદ પાખે મરણુ વારુ” (વૈ પ. ૧૨૫. ડરતા) 
* “પાંચ દિવિમ પાખિ.” ( વૈ. પ'. ૧૩૨ પછી) 
૩. કા પાખિ ભોજન ન કરી” (વૈ. પ. ૧૪૦ સિવાય) 
૪. “ધન પાખઇ ગ્રભાતિ કિસી પરિ યાચક્મુખ દેખીસિઈ ! ” 
(સંદર્ભ. ૨૧-૧૧) 
(ઉ) જેતલઇ-તેતલદ--થાતસ્‌-સાકતના અર્યમાં. 
ઉદા 
૧. “જેતલઇ માંમ ઢાપવા લાગઉ તેવલઇ રાદ્દસ હષિઉ 
કેહ.” (દર્જ. ૧૬૯-૫) 
(૧૦ જિસઇ-તિસદ--ઉપરના અર્ષમાં અગર જ્ય્હારે-(૨હારે 
અર્થમાં. 
ઉદ્દા. * 
૧. “તિસઇ ચકલેખા કુમારસ્ી પ્રતિ કહપ્.” ઊ'દ્ભ. ૧૭૦-૧૯) 


(૧૧) છછ તીછુ-સ. મદિમણ, લરિનન્‌ ઉપદ્થી -ઝસ્તિ- 
તશ્નિ, ગિહ્તિ-તિસ્મિં, જછે-તીછે. 


અશ્યય ૩૨૧ 





૧ '“જીછે તિહઠયણુમરણુ ઞામિ પૂજજઇ જનિણુવમ ” (મમ- 
ક્ષેતિમસુ ૨૯) 
૨ શ્તીછ તાનારમ પડઈ બહુ ભાટ પઢતા ' ( ૪૭) 
(૧૨) પાછ૬-૫5૪-પઠી-વૈદિક વચે ઉપગ્થી અપ વર્છર્‌ 
દદદ 
૧ “તણું પાઘ તિણિ દેવિ મહાત્મા પૂટિઉ ' (મદ્ભ ૨-૮) 
૨ “પછ૭ કન્યા ડહઇ” (મદર્ભ ૧૬૮-૮) 
(૩) સહી--મ સક ઉપગ્થી કે અમ્મી ₹ટ્ટીટ ઉપરથી 
ઉદા 
૧ *સનિ ચીતવર્ત એઉ સહી ગયુતણુઉ આગઃ (ગદર્ભ 
૧૪૫-૧૩) 
૨ “સહી કાઈ માહગ ન્તપમાહિ દોદવઉએાં દએ ” ( , 
૧૬૪-૧૪) 
(૧૪) જડ-જી-ત્રણુ અર્યમા વપરાય છે (૧) વરિ-સર્‌ જઉ- 
જી (૨) થાતૂ-ગાવ-ગ્રય-ઝર-જી (૩) વત-જઉ-જીં 
(૧) ચરના અર્થમા- 
ર્દયા 
૧ “૪૩ તુમ્હે ભણુ3 તઉ મિટ માધી *રી ચનાવિયઇ ” 
(સર્દ્ભા ર૫-*) 
ર આજુ જ પિયાણુઉં આ43 ગિહ ન *2 તદ ?? 
ઉર્દ્ભ રપ-હ) 
ર૧ 
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ડઝ 
(2) ચાવતા અર્થમાં- 
૧ “જઉત લાધે તઉ 2ઉ નગ? બાહિરિ નીસમ્હિ ” (ઞદલ 
૩૩-૯) 
૨ “જઉ ₹્નિ ૫-૬ હઆ તિહા તઉ પાક બીજેનન્ન્ડહિઉ ” 
( ,, ૨૫-૬) 
(3) મત્તા અથમાં- 
૧ “મહારાજ! જી (૫) તુગ્હટ એનડણ અતુતાપુ ૧0, તિણિ 
ડરી તૂગ્ફુઈ અપરાધુ કા નદી ” (મરધ્ભ. ૩૮-૭) 
૨. “અધન્યુ હઉ જી (ભત) માઠરઇ ધરિ ભગનતુ ન આતિઉ ” 
( , ૪૯-૯) 





(ઉપ) જા-તાં-તતર્‌-સાવસ્‌, યાળ-સામ, ગામ-સામ, જા-તા. 
ઉદા 
૧ “%ર્ણ્ીવેરેધુ તાં હુષઇ જા દર્ચનુ ન હોઇ ગ'તહ રહ ” 
(સંદર્ભ ૪૦-૧૫) 
૨ “જ લગઇ આપણુઇ મુખિઈ ચોરી ન માનઇ તાં એઇ 
દૂધ નિત્રહ કમાઇ નહી '' ( ,, ૧૦૮-૧૪) 


ઉ) પુણુ-પણિ-પણ--આ અત્યય ગ વુમન ઉપમ્થી 
પાલીમા વન-પતા થઇ પ્રાક્તમાં ઘુશ રૂપે આવ્યુ છે અપબ્રશમા 
વપગતો ૧૬ પણુ વુન ઉપગ્થી આગે છે જીગએા પૃ ૧૪૯ 
પ્ણુ' «તે વદ-૧૪-પણુ રૂપે યુત્પ્તત ષયે હોય તે. જેમાં કેવગી 
વિર્દ્ઘાર્થ હોવો જેઇમે પણુ સપાવેશાર્થ-કવેના અર્થમાં પણુ 
ગુજમતીમાં તે 4૫મ૧% છે માટે યુઝ ઉપમ્થી વ્ત્પશ ક્વ! ઇર 


છે ૧૬ કેડ; વાક્યતી શરૃઆતમાં વપરાય છે, ન્યારે “પણુ સ્થા 
તૅમ નથી વપગતે 


અવ્યય ૩૨૩ 
“ઝડડડ---ડ---------------- 
ઉ) વિસ્દ્વાથ-- 

૧ “મઉ દ્યા લગી મેલ્ડાવિઉ ૭૪, પુણુ બીજઉ કોઇ મેવ્હા- 
વગિ નહી ” (મદર્જ ૪ર-૧૦) 
૨ “પમાહગ પ્રાણુ હ૨ઉ, પૂણ તાઇ ..પીયઉ નહી ” ( ,, ૧૫-૩૨) 





(૨) ગમાવેશાર્થ-ગવિના અર્યમા- 
૧ “ડુમારુ ધુણ ઞગ્સઉ નીમગ્ઊિ ” (મદર્ભ ૨૫-૧૫) 
૨ *ત્તેહે વેરી પુણુ માગ્યા” ( ,, ૩૭-૬) 
૩. “હઉ પુણિ વાદી કરી તિહા બઈ ” ( , ૨-૭) 
(1૭) નહીંતરિ-નહીતરિ--મટિક્સટિ ઉપગ્થી 
દ્યા 
૧. “બાહમ્થિ ભિક્ષા વિઉ , નહીંતરિ નડી ” (મરદ્ભ ૮૦-૨) 
૨, “મુઝતઉ આહાર વહ તઉ વિઉં, નહીતર ન વ્યુ” 
( ,, ૭૧-૧૭) 
(86 જે (હભયાન્વયી) વત સદ-જે યત મમ્કૃતમાં પણુ 
ગાંણુ વાર્યતી શરૂઆતમાં વપગતુ 
ડિદા 
૧ “અવિત્રક લીધુ-જે મિં ધણુઈ જ ગાર્ચિ ?હિવુ ” (સર્દ્ભા 
૮૧-૨૧) 
2 તવારું વીનવઇ મહાગજ ' જે ભૂમિગાચરુ ચોરું હુયઇ તઉ 
માહચ્ઈ પાડિ હુયછ ” ( ,; ૨૩૩-૨) 
૩ “તુ # નછ્ળિણુ મનિ પશુ ચીતવ# [ડેમ એ મહાત્માનઇ 
સમાધિ કમ્સિ_કિમ એ માજઉ ચાસ્યિ ” ( ,, ૭૪-૫) 
છેહના વાક્યના ૧ફેમ' (સ જિ) ઉપન્થી કિ-કે રૂપે હાવતો 
“જ્ુે' ઉભયાન્નયી વ્યુત્પ્ન ચઇ રકે તેમ છે 
(૧) વિકલ્પાથ 'કઇ?-1૬ે'--સ ક્શિ ઉપગ્થી 


દો 


ક 
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૧. “&ઇ સે।નગિક પાલતુ પ્રાણિ કઇ અમ્હ આયુધ નાખુ.” 
(કા. પ્ર.) 
૨. “ફઇ મઇ મન્મથ દૃભવ્યુ' ડઇ #* નિર્ઝુ'થુ નારી ” (ક!. ગ્ર.) 
(૨૦) નવિ--યત્ર ૮-૨-૧૭૮ “વષિ વષર” ચૂતમાં આપેલો 
ળવિ 'ઊલકાપણા'ના અર્થમાં વપરાતો. આ “નવિ' નકારાર્ય છે. 
પણુ બન્નેતુ' મૂછ એક જ લાગે છે. સઝગજિ (તિ)-નવિ-ગકિ રૂપે 
આવ્યો છે. 
ઉદા, 
૧. “વલિ વિમામઇ હધ્યડવા માંતિ, રૈવચિતા નવિ નતણીઇ.” 
(વિધા વિ. ૩૪) 
૨. “એ નર નવિ, છપિઉ જે ન નઇ.” (પ્ર. ચિ. ૧૧૯) 
(ર૧) અરહુ-પરહુ--સ આશ ને ૧૯૦: ઉપરથી વ્યુત્પત્ર 
શયાં છે, 
ઉદા. 
૧. “પાદુકા તીરિ મકી આરહઉ પરહુઉ નઇ કરી” (મદર્ભ. 
૩૨-૧૫) 
૨. “ઝએારહા આવઉ; થ્રીમતાવીર વાંદઉ.”' ( ,, ૫૧-૨૧) 
૩. “ચ'દનબાલાનુ હાથ પરહુઉ ફોધઉ.'" ( ,, ૭૦-૧૦) 
૪. “તુમ્હે એઉ પરહઉ મેલ્દ્ઉ. (નમૃતો.) 
પ. “જુ તુર્કાણૂ આણ અરહ'.” (કા. પ્ર.) 
હ (૨૨) સામ્હુ'--મ. ચન્યુણ-ચ્સુટ-માસુહ-(વિશેષણુ તે અવ્યય) 
હિદા. 
૧. “ મિત્રાણુદુ પૂર્જ ગ્રતિપ્રતા લગી રાયમ્ઠઇ સામુહુઉ 
ઊકિઉ.” (સભ. ૪૦-૧૪) 
૨. “આવતણઉ ગાંભલી કરી સારહુઉ આવિઉ.'' ( ,, ૫૮-૩3? 


મડરણુ ર૨સું 


પૃદવિન્યાસાદિ 


અર્વાચીન ગુજરાતી ને જૂની ગુજરાતીના પદવિન્યાસમાં બહુ 
2 નથી. સસ્કૃતથી માંડી વાકયરચના એક પ્રકારની ચાલી આવી 
છે. છતાં જે થોડાઘણુ ફ્રેર ન્નેવામાં આવે છે તે ખને તેટલે 
નોધ્યો છે. શબ્દની ગોઠવણુ પઘસાહિત્યમાં ગધસાહિત્યથી ભિન્ન 
હોઇ શકે છે. પરતુ ત્હૅને પ્રમાણભૂત ગણી શકાય નહી', માટે આ 
સબધી ગઘસાહિત્ય તરફજ દષ્ટિ કરવી ર્હે છે. 

'બ્રાચીન ગ્રજરાતી ગઘસ'દર્ભર 7 માંથી તે જેવા થેડાં 
ઉદ્દાહરણુ લેવાં યોગ્ય ધારી «હેને નીચે આપ્યાં છે. 

(1) સાધારણુ બોઘીમાં તે ગધ્ધ લખાણમાં અત્યારે આપણે ખાસ 
ભાર્‌ મૂકવાનો ન હોય ત્ય્હાં વિશેષયુને વિશેષ્વની પૂર્વે મૂકિયે કિયે, 
પણુ નતી ગુજરાતીમાં તે'વે પ્રસગે વિરેષણુને વિશેષ્યની ઉત્તરે મૂકેલું 
જાઇ વાર નેઇયે છિયે. 


ઉદ્દા. 
૧. “ગ્રામિ એકિ અતિ દરિદ્રતા કરી દુકિખિત ડે[કરિ ગએક 
હતી.” (૫૮-૨૩) 
૨. “નગરિ એકિ સેઠિ એક તણા બિ પુત્ર લેસાલ ૫૮ઇ.” 
(પ૫. ૨) 


૩, “આજુ જઉ પિયાણઉ' ગમ સિંહ ન ફરજ.” (રપ-૪) 
(ર) ગ્રત્યય લે!પ (વિભક્તિને) 


ઉદ્દા, 
૧, “વૃક્ષ તણી શાખા છીકઉ' બાંઘી કરી આપણુપળ તિષાં 


૩૨૬ જૂની ગુજરાતી ભાષા - 


ચડી કરી વિધા જપઇ “ (૬-૨) 





(3) કાઇ વખત સમાસભગ (ષ. તત્પુ ) થતાં પૂર્જપદને પ્રત્યય 
લાગે છે અડી ગગદોષથી ઉત્તરપદતી જે વિભક્તિ હોય છે તે વિભ- 
ક્તિપ્રત્યય પૂર્વપદને પણુ લાગતો! જવામાં આવે છે. 


ઉદા. 
૧ “ચારિ પગિ લાગી વાહર વનમાહિ આવી.” (૬-૧૨) 
(ચોરપગિ ) 
૨. “તિણિ આહારિ દોષિ રાઉ મૃયઉ ” (૫-૧૬) (આણહાર્દાધિ) 
. ર. “તઉ પાઠઇ તિણિ નેમિત્તિકિ વચનિ કરી” (રહ-૧૦) 
“ (તૈમિત્તિકવચનિ) 
૪. “ઇમ છવ અણુછતીઇ વસ્તછે મોહઇ કરી” (૯૯-૧૩) 
(વસ્તુમાહઇ) 


પ. “જુ જવુ સટેડુ-પજ્ે હુયઇ સુ ગાસય સુહુ ન લહઇ.” 
(૫-૯) (સદેહ-પર) 

(૪) અવધારણુ અત્યય “જ'તે હાલ આપણે વિર્ભાક્ત પ્રત્યય 
પછી મૂકિમે કિયે, પણુ જૂની સુજરાતીમાં તે ગરકૃતિ ને પ્રત્યય વચ્ચે 
મુકામેલે! જડે છે. 
ઉદ્દા. 

૧- “પેલી આપણા કર્મજિહઈ દોસ દિછિ.” (૧૬૩-૧૪) 

૨. “પસ્તિઉં ચી'તવઈ સ્રીધજિના જ૬માટિં થિષી ૨૯૪- ” 

(૧૬૮-૧૧) - 

(ય) વિમેષ્ય એકવચનમાં ને વિશેષણુ બહુવચનમાં-ખાસ કરીને 

શકારાંત કદત સાથે. આ પ્રયોગ અપભ'શ સમયથી ચતો આવ્યો છે. 


વિબ્રત એ-ઓની પૂર્વાવસ્થા ૩૨૪ 








૧, “આ તાદરી માતા ત3 દેખતાં મારિસુ.” (૧૧૨-૨૦) 
૨. “મઝ જેઅ'તાં મમ્યક મહી, હરિ મમોવડી કે! સમરથ 
નહી,” (દરિયો. ૧૪૭) 
૩. “મઝ નેતાં તિટ્ટાં બાલિઉ 'ગઇ ” પ્ર. ચિ. ૧૧૩) 
4) “તલોં' અવય ક્રિયાપદ પછી 
ઉદા. 
૧. “જેયપયુ મય ઊપરી હઉ «ઉ નહી.” (સ'ર્ભ. ૨૪-૨૦) 
(૭) સગદોયથી ગ્રત્યય(પૂર્વ રબ્લ્ા મગદધયી) 
ઉદા. , ફી 
૧. “શીતલિ તસ્તલિ વિશ્રામિ નિમિત્ત બઇાઇ હ'તઇ” 
(૭-૧૧) [વિશ્રામનિમિત્તુ) 
(૮) વિશેષયુવિમેષ્ય એક વિભક્તિમાં, હાલ ભિન્ન વિભક્તિમાં-- - 
(૧) “બાપ જઇ આંધલઉ હુધ તઉ બૈય્ઈ આંધલઈ હવઉ'? ” 
(સંદર્ભ. ૧૦૪-૨૨૫) (હાલ “બેટે આંધળા થવુ' ? 7) 
(ઉ) બ ભિન્ન ભિન્ન ન્તતિના કર્તાને લીધે હાલતી માદક ક્રિયાપદ 
નાન્યતરન્તતિ બહુવચનમાં-- કે 
૧, “ભેદ ઘણુ કાલ તિહાં રહિઆ ” (સંદર્ભ. ૧૪૦-૭) 


મડરણુ ૨૩ સું 
વિવૃત એ-ઓઔની પર્વાવસ્થા 
જૂની ગુજરાતીના સમયમા વિકૃત એ-ઓ નિષ્પન્ન થયા નથી. 
માટે ત્હૅની પ્હેલાંની અવસ્થા-સ્વરૂૃપ અહી નોધી તે ઉચ્ચારની 
પાછળયી સમીક્ષા કરવાની જરૂર છે. 


“૩૨૮ જૂની શુજરાતી ભાષા 


ડડ54-_--._._-: 555 “----ડડડ5ડડકકક5555 


ઉદા. 
૧, તે ન્તેવા જણુ મિલિવ બહુ, સેન ગહિત તિહા બઇઠઊં 
મદ.” (મીતાઢમ્ણુ ૭૦) 
૨. “નિતુ નિતુ વહઇ સુધાકર સોઇ, વયરીન3 ભય એવડુ 
હાઇ” [પ્ર, ચિ. ૧૦૯) 
* “આપમુપા પીપલ સરડિઉ, મોહ ન્ટ મર્લઉ મૃલિ ” (પ્ર 
ચિ ૧૪૧) 
, “ગઉખિ બઇ્ટી મયમએ નેમિનાહુ નિગ્ખહ,” (આશમધના 
૧૭) 
જસઉઠ્દિ તણુઉ જઇ ટલ્યુ ગતાપુ.” (પ્ર ચિ. ૯૮) 
* “ડામધેન તે (અ) ઉખર્‌ કરઇ.” (વિ. પ્ર ૭૫) 
“બોવતી છકેડ લેતાગ્ઇ ” (પૃથ્વીચદ્ર ૧૨૫) 
* “સાઢિ પદ્સઇં, જુક્ઇ, «#ઉ:ઇ.” ( ,, ૧૦૪) 
* “પ્ણાગના રમી ઘરિ મઉડઉ આવઇ ” (મદ્ભ. ૧૭-૨૩) 
૧૦. “રાણીનઇ સુહેણા માહિ નગ્ગ દેખાડઇ.” ( ,, ૮૮-૧૩) 
૧૧. “રાઉ પુણિ ચોર પૂદિ દ્રવડિઉ ” ( ,, ૨૪-૬) 


૧૨. “તુમ્હાગ્ઇ ક્રીડાઘાનિ ચહમાસિ રહિયા ટ્ર તા ..ડપનઉં ” 
( ,, ૨૪-૨૫) 


૧૩. “મધિ ગમુદ્રિ ધનવતિ ચઉથઝ દિવગિ પડિગિયા ” ( ,, 
૧૧-૧૨) 


૧૪. “પર્હુણુઉ પડી .....ન જણુઇ ” ( ,, ૧૨૦--૧) 


૧૫ “તેહ મેડિતિ ભર્ધસિનઉ ચામ્ણુહાર સુભ નામિઈ પીડાર.” 
(,, ૧૦૯-૮) 
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હ 


નનન 


હિ ૧ હુ 








૧ 


સજ 


૧૪. 
પફ 


૧૯ 


૨૦, 


૨૧. 


ર્‌ગ 


૨૩ 


મ્જ 
ક્ષ 


૨૬. 
ર્છ 


૨૮. 


ર૯ 


વિબ્રત -એ-ઓની પૂર્વાવશ્થા ૩૨૯ 














* “એવ ચઉરાસી ચઉઠથા *ણિરા” (સદભ, ૧૨૯-૨૦) 


“જ્વહરીઠટી” ( ,, ૧૨૯-૬) 

“દીય ભરી ચહિના અગાઃ ધાતી નાઠએ ” (સદર્ભ 
૪૪-૨૦) 

“અદૂષ્ન નસર આભમ્ણુ પહિરાવી પર્હદાડિઉ” ( ,, 
૧૦૮-૧૬)) 

“ભશહતઉ *1ઇ બનાત્કારિ હિં બઇસાવી કરી ભહણિઉ ” 
( ,, ૪૦-૧૬) 

“પહિલઊં પરમેસર નમી અવિકલ અવિચત્ર ચિત્તિ ” (પ્ર 
ચિ. ૯૬) 

“ભણુષ્ઠ વિભીષણુ, પુહરા કીજઈ આવી રાત અન્ધારી ” 
(સીતાહરણુ ૫૭) 

“સેલ સહસ સાહણુ ડરી ગાપી ગેલિગહિલ્લ ” (પ્ર ચિ 
૧૧૯) 

આવ્યા સજન સધ્ધે તુહતરી” (પિ પ્ર ૧૬૧) 
“જેહતઇ ચડિ દીડા ખવઈ તે તૂ જઠનઇ લેઇ ” (સીતા 
હરણુ ૫૭) 

“તપ તુમ્હે મુઆ હઉત ” (સદર્ભ ર-૧૭) 

“આ ખટખડિ ગજિઓઆ દઉ્લાતિ દાત ઉદ્દાર ” (સિ હા- 
સન ખતીશી ૧-૨૨) (સવત્‌ ૧૬૭૬-સાહિત્ય-એપ્રીવ) 
જમાટીતી પાલિ બાધી ખગરના અગાર્‌ ધાલ્યા” (સદભ 
૮૧-૧૨) 

“ઉર્‌ માહિ ચ્યારિ માતરલિક વર્ત્યા ” ( , ૧૪૮-૨૮૭) 


2૩૨ જૂની ચુજરાતી ભાષા 








જાતે પદ્મા ચાલૂ સ્‍હ્યુ તે અધ્રાપિ કાવ્યમાં વપરાય છે, અને ઢયારે 
પ્રયામમાથી નષ્ટ થશે, તે કહી ન શકાય વિ સ ૧૪૫ન્ના 'મુગ્ધાન- 
બોધ ઔક્તિકમા' કઉણુ' વપરાયુ છે, ન્ય્હારે સ ૧૪૭૮ના “પૃથ્વી 
ચદ ચન્તિ'મા ધુવણુ? વપગાયુ છે આવી ન્નતના ખીનન રૂપ તળો, 
વસે છે તે અપભ્ર શમા વપગતા તે'વાજ રૂપે હાલ વપગય છે, ને 
વપરાશે નળાખ્યાનતુ “કવણ ગાયની દીકની કંવણ તેહવું ગામ?” 
નૅમજ લોકપ્રિય દૂહામા “કવણુ ખટકાવે કમાડ મહી છે ગણુકદેનની «” 
મા વપગમેલુ જવળ જૂ શુ જરળ ઉપરથી આવ્યુ, એમ માનવુ 
વ્યાજબી નયા એ પ્રમાણે તો અપ ૧યનળતુ નૂ ચુ મા જળ 
થયુ, ને પછી જૂની ગુજમતીમાજ પાછુ જવળ થયુ આમ ભાષા- 
વિકાસના એકજ કાળમાં કેઈ રૂપ વિકૃત યદ પાછુ મૂઝરૂપમાં આવે 
તે સભવિત લાશતુ નથી 

જૂની ગુજગતીમા નીચેના શખ્દોમા મૂછ યનો ૪ થયો છે 
મધામા વિશૃત ઓ છે પાછે મ૩નો જૂની ગુજગાતીમાજ અ૧-મય્‌ 
વિશ્વ ઉચ્ચા? વાસ્તે ચયો એ ગભવિત નથી, તેમ બસતા અમ 
થયાના ઉદાહરણુ પણુ ઠીક પ્રમાણુમા નથી 


૧ પતજ-પ૩છ-ધોળ ૨ (રે) ઇયટ્રી-૪૩₹-ઠોડ 

૩ વવણ૧-૫૩૭૩-કોાળિયો ૪ શવાક-મતસ-ગાોખ 

પ૫ ફેત-2૧૬-૨૩૨₹-દોડનુ ૬ સપવતતી-લવતી-૩૨-શાકય 
ષ૭ 


હ્િબરષ (દિવું-વિવટ)-૨ર૯-દોહ (હિ રેર) 

હમેશા ડ્રેગ્કાર્‌ થવાજ જઇયે એમ કહી શકાય નહી, કાગ્ણુ 
પરિસ્થિતિ તેમ હોત તે ગ્રા ત્તળ પ્રત્યય ગુ 'એ”વાતણુ'મા, અપ 
“0 ગ્રત્યય “ગળપણ, બચપણુ'મા, ગ્રા જન ગ્રત્ય સૂરાતન, 
ડુર્ષાતન'મા, પ્રા અપ જ પ્રત્યય “મોટપ, સારપ'મા ટી ન ર્હેત 
એટલે નેમ અપ તળો તેમ ૧૧ન ખન્ને અવિકૃત રૂપે ચાલુ રલ 
છે, ને લતિધમા કા યમા ર્હેમે 


વિવૃત એ-ઓપની પૂર્વાવસ્થા ૩૩૩ 

ખીજે વાધો એ છે કે ગવ ઉચ્ચામ્જ રાય નથી ગકમાના 
થતો સ ઉડે, એટલે તુગ્ત ૪ થવુ જઇયે, કાગ્ણુ ઝ#શ-ર, એટલે 
થનો ત ઊડતા ૪ ચવુ નઇમે જે એમ માનિયે કે આ ઉચ્ચાર 
કાગ્સી ભાષાતે આભામી છે તો ઉદાહ ણુ ૨છમા ફ્‌ાગ્સી શગ્દ ર્થ્‌- 
ઇસ છે (હેતો ગુજમતીમાં “હલતિ' યમો છે, તે બતાડી આપે છે 
જે ફારસી ઉન્ચા? ગુજરાતીને અનુકૂળ નથી, એટલે યૂતે! ઝ થવો 
જેઇમે જે વસ્તુસ્થિતિ આમ છે તો જૂની ગુજરાતીના અદ-ગઝ 
ના અય-સવ, સજ્‌-ગવજ્‌ કમની આવશ્યકતા જણાતી નથી 

ત્રીજો વાધો એ છે કે ઉદાહરણોમાં બતાન્યા પ્રમાણે જૂની ગુજ 
મતીમાં બડુધા અર્‌-સ૩ રૂપ મગી આવે છે «હને! ડિશૃત ઉચ્ચ? 
થવામા નને અવ-મવ ક્રમતી જરૂમ હૉય અતે તેવા રૃપ ઉચ્ચારમા 
પ્રચલિત થયા હોય તો તે જરૂમ મારા પ્રમાણુમા નધાયા વગમ ન્‌ રહે 
ઉદા ૨૭ સવત્‌ ૧૬૭૯ની સાનતુ છે પછી ૧૮મા સૈનમાં તો વિજૃત 
ઉન્ચાઃ? થયો છે, તો જે મવ્‌ કમની જરૂર હાય તો મગમૂત ફાગ્મો 
સયૂતો થઝ સ ૧૬૭૭માં શા માટે થયે તે સમકાતું નથી 

આ કારણોાયી બતર-મક ક્રમ કૃત્રિમ લાગે છે વ્યાજબી કમ 
ભર્‌-અ૪ છે તે આધારે શયાક્ષ શબ્દતા પ્રા મવવલ ઉપગ્થી નતી 
ચુજમતીમાં મયોગવોપ થતા પ્હેલા ખોગાનુ મતાન મવા મવગત 
આગળ ચાડુ રહેતા ત્હૅનુ પસ થયુ આ મુલ રપે “પૂખ'તે 
*મ આપ્યો ને નઝલ-મરલ ન્તતે ચાનું ર્હેતા છેવટે 'ગોખ' 
શખ્દન જન્મ આપી મૂળ રૂપ પ્રયોગડુપ્ત યયુ ૧ પુનમના ગ્રા. 
કેઝળ-જરળ રૂપે અપભ રાના જયન રૃપને જન્મ આપ્યો! અપ ૧૧% 
શ્પે નૂતી ગુનભાતીના ૬ર ગઘરૂપનતે જન્મ આપ્યો આ ૧૩ન 
રૂપે કણ' ને પછી કોણ ને જન્મ આપ્યો ઉત્તગવરયામાં યત્ર 
વાગ્યું 2હ્યુ નથી, તૅમ “કોણુ તે ત્હેના પુન નદી, પણુ પૌંગ 
થત ઉપમ્થી શ્તબનો જન્મ થયે! તે ૨ થવા છતા ત્હેતી જરૂશ્ને 














૩૩૪ જની ચુજગતી ભાષા 


લીધે તે ઠેઠ ટશ ગ્યુ છે -«કે જતહરું થક્રિચએ ત્યણુ પગ૪ 
આમ' (હહામાતગ ૪૯૫ નીચેના વશટક્ષ ઉપગ્થી આ ગાગતત 
ગિગે4 સ્પષ્ટ થગે 

ન થવાલ (ગ ) 


શવ (પા) 


સઝ 
(નૂ ચુ) મવાલ (નૂ ચુ) મવ ઝત (જૂ ગુ) 





(જૃગુગેગૃખ ગાખ(અ ર) 
1 ન (અપ) 


કૂચ 
(નૃ ગુ) જળ ક (અપ) કી 


| 1 અનિસ રપે 
ભૂ અશ) .શુ ણ ( ચાનુ 7 
(અચ) 


111 તાર (ગ )ે 
તાક (પ્રા) 


જ (નૂ ર) 

૬-7 53 
| 

(અ ગ)તો તત (વમા) ઉ૬ (હિં? 

શટ-ગરમાકી સ હત એ-એ તથા ડિમત એ-ઓ થયા સ્4૨ 
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ભાર્‌ અ ઉપ પડે તો વિવૃત ઉચ્ચાર થાય ને ₹-2 ઉપ પડે તો 
સવૃત ઉચ્ચા? થાય, એ ધોરણુ વ્યાજબી લાગે છે ડો ટેૅમીટારી 
મવૃત ઉચ્ચારતે વાસ્તે થવ-મવ થવાજ ન્નેઇમે, એમ માને છે, તે 
વ્યાજ્મી લાગતુ નથી તેમ જુ નરસિહરાનગભાપ્તો વિશૃત ઉન્ચાર 
વાસ્તે ગય-ગ૧ થવા નેઇમે, એ કમ પણુ ઠીક લાગતો નથી 
ઉદા 

૧ “ગેતત્રી નઇ જૂઠી વેઉન ખઉલ ત્રીદમણા મરૂઆ ” 

(સદર્ભ ૧૫૦-૧૨૨) 
૨ “દ્નિ પ્રતિ એક ખીજ3ઃઉ આણી આપ] ” (, 








૧૬૫-૨૩૨) 
૩ “હુર્સઉરા ચિત્રઉડા, નાગલર, આપણુ દઉરા.” ( ,, 
૧૫૫-૧૭) 


૪ “તીતઉ ષટઉલઉ પહિરી” ( ,, ૧૦૬-૩૨૦) 


(૧) બે।2(મલ્લી), (2) બાન્નેર (૩3 હગસોગ, ચિનોડા, નાગાગ, 
(૪) પટોળું -શખ્દોમાં પિટત ઉચ્ચા? નથી, પણુ મણૃત છે તે 
'અઉા ઉ' ઉપ? પડતા સ્વગ્ભાગ્તે લીધે આ યે! છે પ્રાકૃતમાં મયૂસ- 
મોઇુ ન્તન-ન્ઝળ-તોન, ૧૨૬-૧૩૪-થોદ ગ રીતે થયા આ પ્રમાણે 
સ્વગ્ભાર નિયામક તત્ત્ત છે, બા સજૃત ને વિર્ત ઉન્ચાર બન્ને 
અજ-ઝ૩ ઉપરથી આવે, તે સભવિત છે 


સપ્રમાગ્ણુ અને પ્રતિમપ્રમારણ મતધી મુ નગ્મિહચ4ભાઇ 
તશા ડો ભાણ્ડારકસ્તુ શુ ફહેડુ છે તે નેધયે અતુકમે નોધ ડરીશુ 
1110 છુલાલ્ડાડ ૦? પ્રતિશક્રયાર્ભ 0035 10 115, પ્રડલા 
ધોલ ₹-ઝ કવે ધોલા0જીડર 308 ત ડ08ઇબાતો॥ાવાર ૪૦૩૦ 
1101 12] ડટ, હ૩ 18 પ્લા, 80૦006 810[0016 * ક્લો.- 


૩૬ જૂની શુજરાતી ભાષા 
“ડડ 
[006૨0૬86101 વાતે તા ઘપપ્લાઉ010૫8 અ £0€[23 30 €૦ 101* 
ઊાો હાલી 80100078, 16500 10 ધર પકાર 8૧001 
દ્તગગ્ય વાવે ૩ગ-૧ 1200011158 ૪110, દો વળસિ ૦0 ભતાંલ્ક 
ઊલટ, દડ 010 1૧ 0#૧૯૦૫1% દઢ 6૫05૯ ]7₹00૯%5 
ર ફશ્‌વળ સત્રતાનફ' (ચુ ભા મા પુ ૧ પૃ ૧૨૮) આ 
ઉપરથી એટલુ તો. જણાય છે કે ફ-૩ને ટકી રહેવા માટે 
વધારતો મ આવી પ્રતિસ પ્રમારણુ થાય છે, એટલે ₹'કે ફઝ પા૭વા 
34૨ સાથે નેડાઇ ન નય અને શગ્દનુ માપ જળવાઈ રહે માટે 
મ્તિમ મમામ્ણુ ચાય છે 

“૧08 થ-% (૦૪ #૧1લ દલ થ દલાઇ) 15 800ભાગ* 
લતે ધોલલ 38 8૧૧019૧ વાડા કારે દ 10 15 10010૮૯॥1લા 
કલાછીરડવાઃ પરજ 3૩ 100૪૯0 છ ૯ ડમાં ૦ ઇલ 
820011 ૬૦0 દૌ1૦ 8પથલ્વા॥છુ અ (૦ થથ-ઝવ)ે, ધૌપડ દાઇ 
કછુ દર ગ ૦ ૫-૧ 1000 ॥ કુતતર અ તલે ૦૦૫૧૯૧૫૯0૫1) 
૧10[0011છુ 16, 103 11છુ મયૂ-ગજ ઘડ €]0 110પ0તે1૧૬૯ ૦81180 
01 દૌ૦ 1006 8૦૫૫ [ચુ ભા સા ચુ ૧, ૫ ૨૭૯) આ'મા 
એમ જણાવે છે ક અથ-મવમાં સ્વર્ભાગ પ્રથમ અ ઉપ? પડે એટલે 
સગ્રસાગ્ણુ ન લે, અ અત્ય અ (ષ ને ૧માને।) દુતત* બની લડી 
4 માત શયૂ-મવ રહે તે વિસત ઉશ્ચાગ બનાવે 

હવે ડા ભાષ્ડારકગ્ને આ બાગત શુ ફરેત્રુ છે તે જઇયે 
“10 8પલી ૧॥ ૦૦૯15 15 દડ ॥1ઇ 0 તદ દલ્લે 
હ ૧1110356 1111૫61541 વૌપાછુલ બ ગ નાઉ ગય (૦ છે 
પા ગૌ તદ પ્ર ૦ 1૧૫૦ મલાડ 0૮ દાત્લવે 110 જ ૦ ધ્રોલ 
પાધવો 3314101૮ ઇલાજ 80૦્લાલવે, તૈ! 15 6૦ 165૯1 દ૦ ય 
૦* ૧ ૦1 દો૦ 1૦10૫ ॥1છ ઊપે પેરા॥1૫૯૩ પ ૦? 113 શ, 19 
0લી ૦૧૭૯૬ દઉ % ૦૪ ૪ 1000011104 ૬ ૦” શતો દ10080 





વિત એ-ઓની પૂર્વાવસ્થા * ૩૩૪ 
ધટ 1070 1010 છે ઘાલ સ.” (ભાષણો પૃ. ૧૬૩) તેજ વાત 
ચન્યત્ર પણુ કરી છે. 

“૧૧૯ લોત્રાકુર ૦ અન ૦ મૌ 1000 લ) 2006૯ 1 
€015વૈલ” 83 વેપટ 1૦ 112 2154022 ૦ ધટ 1104] ઝર 
01 થ €૦॥ડ0તુપદાઇ 11000 8પ 102011 ૦॥1 (1 [1786 
83110016, ૦ણ દલ ા'તૈડ દલભલ 15 8 80 દ્ટાા1ા૪ુ ૦? 
ધૌહ ૧ ૬૦ ૭.” (ભાષણો. પ્ર. ૧૬૮) 

આ પ્રમાણે મુ. નરસિહરાવભાઇ ને ડૉ. ભાણ્ડારકરના મતમાં 
ભેદ છે. બન્તે જણુ જણાવે છે કે સ્વગ્ભાર સથ-મવની પ્રથમ શ્રુતિ 
અ ઉપર પડે તો અ'ત્ય સ (થ-૧માં છેવટતે) ઉડી શય, પણુ ડો. 
ભ્રાણ્ડારડરના માનવા પ્રમાણે અ ઊડતાં અવશિષ્ઠ રહેતા ય-વ ને 
૬-૩ યાય, ન્ય્ારે ગુ નરસિહરાવભાઇતા મતે સમગારણું ન લેતાં 
ચૂ-થૂ કાયમ ર્હે. 

પ્રતિસ'પ્રસારણુ બાબત કહ્યું છે કે ર-૩ ગૌણુ સ્થિતિમાં આવી 
પડતાં વધારાનો અ આવી ૨-ઝને ટકાવી રાખે છે. તો સ્વર્ભાર્‌ 
પૂર્જ શ્રુતિ ઉપર ખસતાં ફુતતતર ભનેલો અ ઉડી જાય ને પ્રતિસ- 
મસારણુથી ઊલટા નિયમ સ'પ્રસારણુ લાગી અથ-ગતો મર-શ૪ 
શને! જેઇમે. ડી. ભાણ્ડારકર હિ'દી ભાષા સબધી ફહે છે, એટલે 
«હૅમાં દે-સૌ (અર-ગઝના) થાય, પણુ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે નય્ઢાં 
હિ'ીમાં જે-મૌ છે ત્ય્હાં ચજરાતીમાં વિજત એ-ઓ યાય છે, એટલે 
ભન્તેનું મૂળ એેકજ છે. 

હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય કે ને સવ-સવતો અત્ય ક 
ઊડતાં અટ-મ૩ઝ થવા જેઇયે તો નવળ, સ્થળ, વષગ પ્રાકૃત શબ્દો 
ઉપરથી નૅણુ, રેણુ, વેણુ રાબ્દોમાં વિશ્ત એ છે તો ત્તેનાં પૂર્વ રૂપ 


જરે. 


૩૩૮ જૂની ગુ૪માતી ભાષા 
3૬ળ, વટળ, રર્જ એ'વા નધાયવા બતાવવા નેદયે પમ્તુ તે'વા 
રૂપ લખાણુમાં બહુ તધાયા નથી, એ ડાત ખરી છે # “તા ઉપ? 
બતાવ્યા પ્રમાણે (1) ૬ ને યના ઉસ્ચા?-થાન એક છે, (2) નકન 
ને બલ્વે નળ રૃપ ફની ગોણુ મ્થિતિ આડી ન ખ્ડે અને કાનમાં 
શખ્દના લાગા માપની ૪ર્‌૦ પડતાથી તે -૫ ટકી ગ્યુ છે જનતાવી 
વાણીમા લખાણુ પ્રમાશે હને કે ડમ તે શકા છે પમ્તુ ન૩-મઢ 
મબધીના ઘણા ઉદાહર્ણુ શ આતમા નોધ્યા છે આ બામતનો 
વિચા? ડગ્વામાં ખામ રૃપ તો શવ-ગર્‌-મ૩ છે, કાગ્ણુ વ કેવળ 
ઝો*&્થાની નથી પગ ઇતો'ડ છે, એટલે ઉચ્ચા2ન્થાતોમાં ક? 
ભેતાથી થ ને ૪ થયા સિવાય વિ#ત ઓ બને નહી મમળ્તુ “તેર” 
(યાપાતેગ-વારાનેર) થાય છે ૫?'તુ નવસ-મ૩# છેનટનું રૂપ લખાખુમ 
ઝાઝ નટી મળે છતા ઉચ્ચા2્માં સટર થાય ને પી “નેર' બતે 

(૨) વળી ટ્કાગ્મા વિત એ-ઓ ૩મગ્વાનતુ ગઢ મામર્ય્ય છે 
પણુ તે પૂર્ટ કતિ તગ્ફ ખમતો હોય અતે લથુપ્રયત્ન બનવો હોય 
જ્કારે ૬, નદ, અછુ; અટ, ર૪, વગેરે અક્ષર ગમૃહનો ૪ પૂર્વ શ્રૃતિ 
તરફ ખમે તતો વિત એ-ઓ થાય જતહરી-ઝનૅરી મઢતઉ-મ્હેતો, 
ગહિ”વ-વેલુ, તુહતરી-ન્હોતરી, ચુહમ-પ્હોમ-પોગા પહતિતલઉ-પ્હૅલુ, 
વગેરે ઉદાહમ્ણુમા નોધેવા રૂપમાં પિડત એ-ઓ બને છે 

ગુજરાતીમાં જે-તે-શ્એ ગ્રયમાં ને પાચમીના 'ઘી' ગ્રત્ય। પૂર્વે 
ચ'મનાં રૂપમાં પિ#ઝત ૨ચ્ચ્ાગ નથી, પૃણુ અન્4 વિભક્તિઓના 
રૂપમાં વિ#ત ઉગ્ચા? તે હરા? બન્ને છે રો છટ્ટીના જૂના દ પ્રત્યયને 
આભારી છે જેને, લ્ઝ્ને ત્હમા, વગેરે. જીબોા દાહમણુ *પમુ 
જેહુનઇઃ. 

મું નરમિહગવભાઈ અમ-ઝજ, સઅમૂ-અથ, એ-ઝો-આ કમ મા 
કડ. 


£ 'માહરાચઉપઈ માં સ વતત શબ્દ મારે ત્રાગ વખત થડ્ન 
ર 
વપરા છે થર્શ (ર૨ , તર્ળુ (૦૮), રર્‌જુ (૫૦) 
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આશ્રઢ ગખવા છતા પણુ જણાવે છે કે “ 1લન્લ £૦ 1૯૫૫૯ €)6 
બર્‌-મઝ હાલે ડવલ્તૃપલાદ ૦૬૦1૫ધટક સઇ-ગવ 116 દૃ 5117 
પાછુ 1૦ પોલ ઇલાજ (રૂફળી-જરઝઝ) લ હાઇલ 8 506 
00૧ [0 ધ €0॥6161015 ૦1 દલ છાલેટ ૧૦, ૩લી 
૫૦૫1લે 106 ઈટ 8૦ પ્રલય લલ્વદલ્લે 13 દઉ ₹ દાજ 
ભાર્લ-પ્રતા'વે ૦ 11 વા1૬ ૦ ભ ૫૪૧1, (ચ ભા સા પુ ૧, 
પૃ ૪૩૦) 

આ પ્રમાણે ટ્નુ પ્ત શ્રતિ તરક ખમડુ તથા લયુગ્રયત્ન 
બનવુ એ ળૈ વિબત ઉન્ચા૨ ગમાં સહાનભૂત થાય છે વિત 
ઉચ્ચાગ્નુ થનું ને દતુ ખમડુ લગભગ ગાથે માથેજ બને છે ત્હેને 
લામા ઢાળ લાગ્યો હોવો જઇયે નટી 


૧ મમિની-મર્ળી-વટિજિ-બહિન શ્હન ર મસ₹-સટદ-નદા-ન્હોર 
૨ મદિતજ%-શંટ-% માટ્છઝ-4તો ૪ જ્રટ્ર-પટ€-૫છુર-પ્હોગ 
પ શયુન્જ-૫રુછર-પ્હાળુ ૬ જ્તટૃદ (ફા ] ઝેર 
૭ સદ્ત્#-મટસરઝ-મ્હેતો ૮ ક્ષમ ૧ટમિ?-વદ્દિક્ઝ-પ્હેલુ 
૯ લધિશ્ળી-ગટ્માળી-ગર્િમ-અ મ્ણુ 

ઉષ- પ્રમાબે ગરૂ-ગર સ્વગ્યુગ્મોમાં સ્ત2ભામ પ્રથમ ઝ ઉપર 
પ્‌-તા નિરૃત એ-ઓ થાત છે તમજ દ પૂર્ટ તગ્ક ખરી મોળા 
પૂડતા પણુ પિટૃત અ-ઓ થા4 છે આ બ ઉપરાત પણુ એ-એઓ 
નીચેના ગ્રમગોમા બને છે 
(૩) ૧ ૪ટે-પદિ-ધિગ્-વૅમ 

૩ ત્રજા-૫ઝાર પવાર-૫૧૬-૫રિ-પિમિ-પૅમ (તૃતીયા) 

આમા સગદેષથી માતમીના કે ત્રીજના ₹ ગ્રત્યતે લીધે પુર્ગ 
પૃગુ ૬ આડી છેન?ે વિટ્ત એં થવો છે 


૩૪૦ જૂની શુજરાતી ભાષા 
ઉદા 

૧ “ઝડ સમિ તે ભૂપ આત્યુ કામિનીનતિ ઘિનિ. 

ગઇ સામા ખીડી દીડી શેક કેરી પિરિ ' (કાદ ૨૯) 

૨ “રકિમણી પમ્ણી4ા, પૂકી 2 પિર્‌” (ઉવાહ ૮૪0 

આમા પ્રથમ ત્રતિ ઉ૫? ગ42ભા? પડતા તે અત્ય ર્‌તે।૬કે 
થતા પૂર્વ ડતો વિદૃત ઉચ્ચા? યમો છે મેને, બેને, ડેમે, તેજ 
ભેગ, મેર્ય (મગ્-મિ2િ), વગેરે શશદોમાં વિ#ત ગ આ ગ્રમાણે 
આનો છે 

(૪) આગળપાઠળ અતુનાસિક કે અનતુસ્વામ્ને વીતે પણુ પિ?ત 
એ-ઓ થાય છે આભા અતુનાગિક વિત્ત ઉન્યા? કરવામાં સાધનભૂત 
થાય છે શિષ્ટ ગુજરાતીમા ઇટ; ભી ત, વીલુવુ , વી'વુ, દી ડુ, 
વી'ઢી ઉશ્ચા? કમ્મિ હિયે, પણુ હેતે! ગામડાના અભષુ લોકે એ ટ) 
ભૅત, વેણવુ', વૅય્લુ, કે ટુ વેથી એ વો ઉ-ચા? કરે છે આ'તુ 
કારણુ અનુરતા2 છે તિશૃત ઉચ્ચાર થતા અનુમ્ના? મોળે પડે છે ઝિમ- 
તિમ ઉપમ્થી કે બેત-તમ ઉપરથી હાવ જેમ, તૅમમાં વિકૃત ઉચ્ચાર 
છેનટના મ ને લીધે આનો લાગે છે અનાધાળ, ગનર્મહ ઉપરથી પ્રથમ 
થતા લોપ થઇ બનતા નાડાર નાગલના હાવ ઉચ્ચાગ નોધારો, 
નોગળેલો થાય છે ત્હેમા પણુ “ન? અનુનાસિક ડાગ્ણુભૂત લાગે છે 
(તદાથ નાધારો-નાગનેવે જુએ પૃ ૨૩૭) તે ઉપમત સામાં વિદૃત ઓતુ 
મામર્થ્ય હોય તેમ જણાય છે આપત્તિ ઉપરથી એપપઢી ને ગધાત 
ઉપગ્થી ઓપાન શરખ્દો તે'વી રીતે બન્યા છે 
(૫) ૧ રદ્રવ ઓધ4 ૨ શુ ગોળ 

૩ જવા -મોખા ૪ જતસવ એઓસચ્ઠ્વ 

વગેરે શબ્દોમા માત્ર ગ્રયત્તવાગરતે માટે પિ ત એ થયો છે 

આ પ્રમાણે પિનત ઉશ્ચા? કોઇ એક નિયમને વશ વતષતો જાય 
તમ જણાતુ નથી 
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ઉ) અત્ય ચર્‌-ઝ૩ને વિત એ-ઓ. 
૧. શત-સવ-તર-સે-(ચાગ્સે) ર શત-સગ-સર-સો 


૩, મ8-મર્‌-ભે 


૪ મક-૩૩૪-ભે! 


પ શાદ્તાય્‌-અન્છઝ-છઝ-૭ો (૭ બેઠે) 
૬ મવતુ-ટ:-ટ૩-હો-હો 


વિવૃત એ-ઓવાળા શખ્દોની યાદી (અપૂણં) 


ક 


ન્ખૅ 
એદી 
એમ 
એ'ણૅ 
એને 
એનુ 
એ'મા 
એશ 
એમ 
એ'વાતણુ 


આચરવુ 
આળોગોળેદ 


આધવ 
ઓક્4 
આરતો 
આદાળવુ 
ઓઔઓતળનુ 
ઓચિતો 
ક 
ગણા 
ઓરિયો 
એકનું 
ઓગળવુ 
ઓળવવુ 
આઓપરી 
આમ 
ઓળ 
આધાન 
આવમળા 
ઓછાડ 
ઓડણુ 
ઓતમ 
ઓગલેો 
ઓખણુનુ 
આલાદ 





ઓસરી 
ઓમાર 
આસાણુ 
ઓળો 
એળવો 
આગળછપો 
આથાર 
આથરવુ 
ઓઆધાગ 
ઓલિયેો 
આવારણા 
ઓમ્માણુ 
આમ્માઇ 
આતરા (સ્રી? 
ઓતમા (નક્ષત) 
ઓરત 





ઝૉયવ 
કોદાળા 
ઢાગળિયુ 
ક્ળિયો 
કૉળિયુ 
ફૂહાણી 
ફહાડેા 
ફૉર્ણુ 
કાંસ્ય 
ઝોશવ 
ફહ 
ફહાનારે 
ફોજ્ટ્ક 


ગયલો 





ઘંન 
ઘૅમરાજ 
ઘેરા 
ઘૉતર 
ય 

ચન 
ચળ્વ 
ચ્હૅરો 
ચ્હે 
જ્હકયુ 
ચ્હેમ્તુ 
શ્ષમૃ 
શ્રાટ્દિર 
યોખ કુ 
ચોગણું 
ચોપામ 
ચૅ'ગમ 
ગોદરા 
યાપારી 
ચોસદ 
ચોત્રીશ 
શારાશી 
ચારાણુ 
ગ્‌ા 
ચકી 
ઝાક 
ચરમ 
યાસકુ 
ગૉંકવું 
ગાડા 
ચોળા 
નળી 





જૂની શુજરાતી ભાષા 
સઝકડર ૬ 5:5. ડ.મ કડ 


| ચોકો %મનામાં 
થાતારૂં કૅ 
ચોધરી ઝૅર્‌ 
ચાય ગેમત 
ચાથિયુ ઝાળ 
ચોરા ઝાડ 
ચોમાસું ઝુ 
ચોકડી ટલ 
ચાકડું ટોળ 
ચાકદુ' રડે 
ચાટવુ કેરે 
ચાક દેશ્યું 
ચાગાન શ્ર 
ચાપાઇ હેં 
ચોતરે ડ્હેલું 
ચૉકાળ ડહેરે 
ચોપડી ડ્હાળનું” 
છે ડાળ 
છેલ ડૉળિયું 
ક્ઠાલ્ય દે 
છોળ ઢેલ 
ષ્ઠાડાં દ્વોગ 
છોતરાં તે 
હાલાં જ્જ 


છ (સરઇ૩) 
હ 

જ 

ને 

જ્મ 

ર, 

જંનું 

ન્ટ'્રે 

જેમાં 
«મનુ 


તેક્ય, ત્હેવાર્‌ 
તૈમ 

ત્હૅમાં 

હશે, 
ત્લોમત 

લ્હૈનું 

«મનું 





ત્હેમનામાં 
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ક 











તાલડી નોકર પ્‌ંડાર બેક 
તેથ નોક પદ બેઠક 
તારી ન્હાર્‌ મ્રેમ ખ્હૈન 
ચે ન્હોરા પૅગામ ખલ 
યારા નો'રતાં પ્હોર્‌ ખ્હેરો 
થોર્‌ નોદર્વાં પારે ખ્હ્તર્‌ 
શોલિયું ન્હાતરાં પોંક બૈલાશક 
ચાર્મિ નોંધવું પ્ઢાળા «| બેશગ્મ 
શોલ નોધ પારસ બૅડેળ 
દ્ે નૌમ્ય પ્્વોચનું બેઆબરૂ 
દેન નોબત પ્હા બેકારી 
દેણુગી નોખો પાણો બ્હેકવુ' 
દ્દણુ (નોધારા)? | પોબાર ખ્હોતેર 
દ્હેરાત (નોગળેલો) ? | પોલ ખ્હાતાળ 
દ નૌકાર્શી પાલવુ' ળાત 
ટ્વડનું પનૌતી, અણોજ્ે| પોશ્ય બ્હોરવુ 
દો'ણી પે પોર ભૅ 
દ્ઘાલે પેદળ પાઢવુ” ભશ 
દોલત પૈસવું ર્‌ ભૅ 

દહ પ્ટૅગ્યુ ફટા ભુખ) ભેર 
દાદશ પેક કેકવુ” ભાઠા 

ધૅ પ્રય કરલ ભૌ 
ઘ્ૅ'ત પેકે ક્રુ ભાર 
ઘ્યાળા પ્હેલો ફેસલો લૉંય 
ધ્રોળવુ' ષ્હેવ કેદ્વુ' ભાનઇ 
ઘ્વાળ પદ્ય ફેર ભૉંયર્‌ં 
ઘાતાળ પૅરવી કાજ _ | 
ધ્રોલ પ્રો ફ્રોતરાં મેટા 

નૈ પતર્‌ ઠં મલે 
નેળ યૅડા હિ મૅલ 
નહર પણા બૅ મ્હૅતે! 


મ્હેતર 


4૮ 
હ 


નુ ષ્ધજ 


૩૪૪ જૂની ગુજરાતી ભાષા 








"મળે મોજ (હાણ શહેર 

મેશ *હાયર્‌ લોબ રોક્ય 

મેહ સ્‍્હામ્મ લહ રાખ 

મેના  મ્હોયડો હ્હાન્વુ સ 

મણુ ન્હા વૅ મેય 

મેર્ય મ્હાડુ વલણુ મૅ 

મ્હ્ણુ ટ વય સછે 

સહુ રહમ નહર મેથી 

મેદાન રહુ ત્હળા સ્હૅલે 

મ્હ્વ ર્હેટ વ્હૅત સ્હૅવુ 

મ્હેસવ રહેણુુ વણી એજ (શય્યા) 
મ્હેક્મ મ્લસવુ વ્હેંગ્નુ મ્હુંજ (જમ) 
મૈદી ર્હેફળોા વૅળ મા 

મ્હેમાન *ગલેો વૅ? મોડય 

મહેતલ ઝેટ્યિ વય સે!ડિયુ 

મ્હેબ નેણુ જ્હેલે! ગાઘુ 

માડ કરેળી વ્હેલ મોણ 

મોર નણી વૅન ઝોપવુ 

મ્હાત રાળીડાળી વ2ાગી મૌગ્લુ 
મ્હોડાણુ ક્‌ ્હરુ ગાય 

ચ્ઝામત ભમસો વ્હૅમ મોત 

મુ પને'ણો વૅણાચૂટા સ્ઞોગન 

માળા લ વૅભળ ગોગાત 
મોળચ લ્હેર વહેવા? ગાળ 

મોળિયુ થ્હણુ જ્હૈપા* માધો (સુગધ) 
મોડા વહે વૅગણુ મદ્ય 

માખરૂ લેલ્‌ વૅરાન હેં 

મોમાળ લેધો વ્જૉચ્યુ હેરાન 

મળવુ લૅધાયુ નહ હવા 

મોળાઇ ઃહેકા વ્હોગ્તિયાો | ટ્ૅવડ 
શ્હાતિયુ અ“હેતી ગે હેવાતણુ, હોષુ 


મોકઝી લૅ શૅખળુ હાય, હોત 


પરિશિષ ૧ લુ' 
ફેટ્લાક નાનાર્થ' શખ્દોની વ્યુત્પત્તિ 
પાત 


શ્‌ ચેન ં વ્રગ્મા“ના ચૅન જણા છે 
શ-ચથળા-ચરૂત-ચેન | આજે કાઇ ચેન પડતુ નથી 
સવૂર-મઝર મગ | માગ ટહુકે છે 
કુફ્ટ-મરક મોર [થિ મો શિર માર્‌ છે” 
કુઝુઝ-મ૩ણ-મરર-મો? | આખે માર આવ્યો છે 
શનટ-છર૪૩ રા! ઇગો હાકે છે 7 
ઘષ્#-ઇજટઝ-ઇનરઝ-૭ગડા [ છગડા લખે છે 
થછાવ-કતાવ-જાર-ડળા ] મો2 ડળા ડરે છે 

કતા કળા / ગુયણુકળા 

ેની-વેળિ વૅણુ | છરી વેણ 
કછુ વૅણુ [કહ વળ વાય છે 

થચરન-વથળન-વેણુ 1 “વેણ કાઢયું કે ના લટવુ' ના લટવુ' ” 
સુધા છુટ્ટા છો!) ભીતે છા કરી છે 

જીવી (દે) ઇઝ (રી)-છા » સાઠાની છે। નતડી છે 
ગાલ્તામ-ગરછઇઝ-ઇઝ કો) છોઈ મેકો અછેોવાના કરે છે 
ગીનર-ગિન્ઝ-છશે-ઝીણા શા તા4 આવે છે. 
ઘીમશ-જીનમો-જ્ઞીશઝ-ઝીણા [ ઝીશ્‌ા દાણો 
રુર્વા-રર૪-દરો-ધરે પા ગો ચરે છે 
₹કક-દ્રદ્મો-પસ્ઝ-ધર। [ વરામાં પડવો 

સમ્જિત -વુરિગિ-ખોડ ખાટવે ન્ય ખોડ 

ક્ષોટ-લોડ-- ખોડ [મ્હેડુ ખોડ ફાડયુ 

«૪ (મૈન્ય)-દળ ] પાયદળ, હયદછા 

ટણ (પાન)-દળ ( દળદા2 

દન્તિ- ૬3/7ઘઉ દળે છે 

થાન (અનાદિ થતા) માસ્ઝ-ગાળે] ] કૅમીગાળો, લગનગાળે 
મ- (બ ૧) ગાળા / ગાળે! ભાડે છે 


2૪૬ જૂની ચુ-૪રાતી ભાષા 


સઝ ડડ ડડ 





૧1ળ-કાળગો-૧ાનઝ- કાણાોઆખે કાણે। છે 
થપાનત-કરાળક-સ્ટાળર-ડા ણો-કાણોદન મામાં કગ્તા ડાણ 
સામો મારે 


મુલજ્યાસિકા મુસદા ળ-(*4)- ણુ કાણ કન્વી. 
સત્રન-મવળર-સળઝ- ગણા | મળત રણા અકડ નેના ? 
નિ્જોળ-પિરાળર-₹ળક-ગણોા [ દીવા રાણે! થયો 


કૌઃશ-્રતઝ-નિઝ-ગ્યુ-શુ ) તે ગું કે છે? 
શમમ-મિર-ગ્યુ - શુ ? બાધી એગ પ્રીત 
સસ-શિઝ-સ્યુ- શુ 1 ડાક મોતી!” ન્‍તયાય છે 


થાલન-વ્રામળ-સવળ- મમણુ ) ગમણ 8૫ 
નિર્યાવમર્નળઘત્રળ-સવળ- ગમણુ [ હત શી ગમણ થમે ? 
શવતન્રમાન-”્મ્યન-શ4ળ-મમણુ ( રાભણુ દીવા, નામુ દીવ! 
(કડી પ્રાતમા) 
ઘ્તેશ-જોળ-કોમ ] ગામ ચાર કોસ દૂગ છે 
થોસો (દે)-મગઞ ] ચા? કોમ પાણી છે 
શવજત-શોટ- એટ ] ભગ્તી ગાદ માતરીની ઓટ 
૩વ૧૪્ય શોક ગએથ-ટ ( “રહે આનર્યા ચુણુતી આટ 
**ટી ઓથ છે 
“સોપો (દે) 1 ઓનર એપે ) તેગ ઝાતા ધે લીધે 
માવ- સ ગ માપ, અનાજનું માષ 
માટ *-૫રિ'૨-માપત્હણે મ્હારૂ સાપ ન ગખ્યુ” 
સેનુ-પેનુ-વેખ- ન ગોખર હિડિ ગોઞણુમા” અખો 
(ઢવચ બન) 
ધના-ધજા-પળ-ધણુ) 1ણની પ્રચ્ડા પૂટી કરને 
શન- મ્ણુ)ત્હેશે નણ મખ્યુ 
શ્રન-પિત- રણુમ્માપતુ જશુ વાવ્યુ 
શ્રણ-(૯- ગુસ્સા સ્મડવો મઇમનતું રસે. 
કજ વડ)નડનુ ઝાડ 
₹ર-૧ટ- હ, વડીઆઇ), એવડું 
યર્ષા-વરશા-વરતા- વડડવડસાસા (મર્વાસસ) 


પરિશિષ્ટ ૧કું  ૩જછ 
ડર. પ્રમૂ-પરમૂત-પછુતત-પછુઘ-પ્હોચ પ કોણુ પ્હોચે એ'વુ' છે? 
જ ળ્ખ્ત-વલ-વદુલ-વછુચ-પ્ટોચ તે ઘેર પહુશ્યો. 
૨૩૩ હવ-સુલગો-સુર્વઝ-સરવો, પ સાઇ સરવી કહી (મધુર) 
ઘુહ્વ-શુદ્યમો-સફ્વઝ-સરવો / સરવી શીપ, સરવી આંગળી, 
૨%. રગ્િ-ઘત્તિ-ઘતિ- રાત ] રાત પડી. 
(સીગો (દે) રાત? શાત હકમત કરવા આવ્યો છે. 








૨૫ થત્મ-વત્ત-૧ટ વાટ | વાડે ચાલતાં, વાટ નેવી. 
| પૃળિયાંમાં વાઢ પડી. 
ઘાસિ-વટિ-વાટિ વાટ [્‌ દીવાની વાટ 
જટ્ર્લતે-રવ્કટર-વ#ર વાર ) દવા વાડે છે. 


? જ 

૨૬સેટ (દે)-ેદ લોટ ] બાજરીનો લોય. 
શોજ-સૌરં લોકૃ- લોથ [ બારણે લોથ આવી ખડી છે. 

૨૪૪૬યામજ-થાળઝં થાણુ । પોલીગથાણુ'. ક 
શળ (દે.) થાળઝ યાણું ( ગલકીનુ થાણુ'. એરડાનુ' થાણ'. 

૨૮, કુરજ-શુદ્મો-સુર્ઝ ખરે ] નેડાનો ખરે. 
જ્રલર-વલત્ઝ-શહઝ ખરે હખરા બપોર. _ 
ગક્ષર-ગર્લમ્ઝ-સલ્ઝ ખરે ) પૂછીને ખરૂ' કર્ું. 

૨. પટુકઃ-વરુઓો અ સવિ નાડા 
ઘઘત્‌-૧૯૧ઝ-બડવઉ- ખડવે શિસ્ડીનો ભડવો 

૨૦, મસ્ટ્ર-સટદતિ-ઘષ્ટાર સાભર)સાંભરી લેવું. 'બી્ન સગેડાં 

કા સાંમગ ?” અખો. 
શનસ્જૃ-સદ્મથઉિ-ગશ- સાંભગ્ડવાન સાંભરી આવી. 

૩3, પાજત-વાઝસો-વાઇક-પાના ) ગોપાળ. 
૧૪-૧#૪-પાલઉ--પાલે। 1 બકરી બાવળને। પાલે ચરે છે. 
પરાતિ પાળે! ( પગષાળો. 
વિવ્ાસટ (રા ) પ્યાક્ષે-પાલે 7 પાલામાં પાણી છે. 

૩૨કતિસ્ાયા-વકિન્ઝટ પકછો)ઝાડતો પડછે પશ્નો છે 
વક્ષજ-વરકલઝ-વરછઝ પડછો સમાલને પડછે નાંખી જુએ. 
ક્ર્વર-૫૨૫૩-૧૨૫ઝ પરચોઉપ્રભુએ પરચો બતાવ્યો. 


“ 





૩૪૮ જૂની શુજરાત્તી ભાષા 





૩૩. પ્રાષ્ઝ-વાછુડ- પાડ ) ત્ટારા પડ માત છું. 
વષાશ-વાટાળ-વાટા#-પ્હાડ 1 પ્હાડમાંથી નદી _ જે છે. 
વાર્થ્-વ્લ-૧૬૪- પાડ (તે મ્હારા પાડતો છે. (જે'વેડે 

સેનાના પાડનુ" 

કઇ વલ_૧-૫નાપરમતુ પાણી. 
ઘર્વત-૫ત«- પરબ[વારપરેએે જમવા બોલાવે છેં. 

૩૫, પાટત-ગાઝગો-૧૪૭- પાડો)ઘીયાને પાડા) બહુયરાતો પાડે. 
વ્ક-પઢગો-વ૩- પાડે ?આંકનો પાડા. 
છી (દે) નરજતિ-વભો-પાડેઈલે'શતો પાડા. 


«રા નાકર, પણા પરણી પછ (ાવ૧) 


.« કરફભજા-વદ્ભર-વરટ્ળસ-પરો'ણે |બળદતો પરોણો, 
રહ, પુ-પુટ- પડ)ષટીતુ' પડ. 
ઘર(૪)-૫૧#- પડઝપૃથ્વીનું પડ. 
પલ્‌-વતતિ-પરટ- પડ)ડળ જક્ષમી પડે છે. 
૩૮, સવુટ-પુરચો-વરઝ-પ્ડેતમાદુનો પડે, 
પરટ-૧૪ટ૩- પડે (નગરમાં પડે વગડાલ્યો. 
૩૯. ન ઘર લાગે છે. 
મક્મ-સુગ્ટ્ડ-સુલઉ- સૂતુ'[નાન્હુ'સૂસુ” કામ નથી. 
૪૦, ઝી રાશ. 
₹ક્ષિ- રાશ [વરકન્યાની શળતી રાશ આવતી નથી* 
જય. કા ગેહડી વન્તવ્યાં તર્‌.” 
જૂઝ-તૂર [આકડાના તરે પડે ઊડે જશે. 
૪૨ રોતે (રે) ડેળેદતે ગ્હને રાજા ટાહે છે. 
રેમ-મફે- પમા ડાળો ભરાતો નથી. 
૪૩. રા3-૪ણિ-બતી) મ્સેઝાંકી શતી દતી નયી. 
થાઉ-વ-- બત્તી કજ ભતત, 
૪૪. રેસુ- સ વાતનુ «તણી હેત.” 
ટૃજ-દિઝ્મ-હેજ-હેત “માથ વિના ઝુ ભાધનું' હેત.” 


જ 


પરિસ્િટ્ટ ૧ થું ૩૪૯ 


“ઝડડઝ્ડડડ 








દ્ધ પજ, ઉ. . જ 
૪૫,.માત્રન્મૈત્ત- રન વતત સન્માન આયુ". 











જ 


પ્બ્મિતસ્તિ-વિટૃરિષિ-ન્હેત કે બ્હૅ'તતો હાય 

ન્ન કિમસ્દિ-વિદૃત્તિ- વ્હૅત/માલનો વ્હૅત કરને. 

૮૬. માજુ-માળુ- પ ક ઊગ્યો. 
માગતજ-માવળઝ-ભાણુ ભાણું પીરસ્યાં છે. 

૪૭ તસિત્-તિક્ન- તીખું તી મરી. 
તીશ્ન-વિઝલ- તીખું (તીખી ધાર. 

૪૮, ઘાર્કા-વસ્ત-પાસ)બૅઠો મ્હારી પાસ. 
દ્વરી-૧૯ણ-પાસ#ડીંગને! પાસ બૅડે। છે. 
ઘાશ-વાનો-પાસ)કઠે નાખ્યો પાસ, નાગપાસ મત. 

૪૯. વિમાતિ-વિટરર- વાય વ્હાણુ' વાય છે. 
થાતિ-વાટ્‌ વાય/પવન વાય છે. 
વાવ્ષ્તિ-યાળ્₹- વાયતવેણુ' વાય છે. 
થી-વથતિ-૧૫૬₹- વાયાગાય વાય છે. 

(૧0 નિગ્રાયતે-વિવાર-વાય 

૫૦. વાળવતિ-વાતવર્‌-પાલવવુ'તે ગાયતે ઘર પાલવૅ છે. 
વ્-૧૦૧૬- પાલવવું'[(“ડાલિ વેલી છેદી પાલવઇ ” 

૫૧, રજ્ઞયસિ-સ્સદ- ૨જવનુ' “પણિ પરિ નિતુ પ્રિવ રજવઇ.” 
સર્દ્વહિ-અરજઇ-રજવુ'[મ્હતે શુ' કરવા રજો છે ? 

પર. પ્રામૃષ -૧ા૩લ- સા શવ શ્રડતુ બેડી 
ત્રતરગ્યા-વય્વભ-પાવજ-પાવમ બગલો પાવસ બેઠ. 

૫૩. થને-થળા- વા વાન, વીશે વાન; વાન વળ્યાં. 
વચન-વ્રયળઝ'-વાનુ ત્હેણે મ્હને ઘણાં વાના કહાં. 

પ૪. વશા-વઝ્તા-યાગતરી-પાયડી-પાવડી [માધવપાવડી (પગચિયાં) 
વારુકા-વાઝટી-- પાવડી ચિ! માસામાં પાવડી પ્હૈરે છે. 

પપ, ર્યાય-૧૦1વ- પાળી રાતપાળો, હક્તમતની પાળી. 
ઘાહિશ-વાજિય-પાળી [ધૂળની પાળી કરે છે. 

પ૬, ૬ત્ા-%*્ગિ- કા કરીતે, કામ કરી પરવાર્યો. 
કષયિત્ા-જટ્ગ-કરી [દામોદર ડરીને છોક હતે. 


3૫૦ જૂની ગુ“૪રાતી ભાષા 











પછ નહ્મિ-્ટ્ટ્#6િ” હહ) હાડપામળા, હાડન્ત્તર 
શાઘા#-માટાઈ-હાડ] હાડ જગુ (છેઃલે યારે જવુ) 

૫૮ સણ-શત્ત માત]અઠવાડિયાના સાત વાગ 
સટઝ-મ્હેજ-ગ્હા7 મ્હાત |રહાત વામ્મા આનો (૪૩) 

પક ઘુ-કુર્ટ-જુરું- કાઢ-ડપગે કે ચયા છે 
જતુ#-શેરેત્ર-જોષ-કોડત્તને ગણુ જેવાના ડોડ છે 

૬૦ ચાશતિ-વાસટ્‌- વાગે] રાત વાશી આનો 
વાનયતિ-વાલે-વામે ત્હેબ નગર વાશ્ચુ'. 

૬૧ ઝિર્જાધિજ-નિશ્રા*્શિ-નગ્વો]રારીરે તરવો છે 
1શર્તાટ-સયવપટ- નમ્વાન્હરવાની જમીન 

૬૨ ૨₹૪%-૪૪ગઝો-૪૪૪- ડડો] મોઇડ'ડા ગ્મે છે 
₹#૬શો (દે) (ગ્ગ્તો)-ડડો[પગડ ડે ચા*મે 

૬૩. અમુવાનટૂ-ગળુવાળઝ-અડનણુ] અડવણ પગે ડરે છે 
શક્વ-૭સતૂ-અડવુ- અડની ડોડ કે] અડેવી દેખાય છે! 

૬૪/ રતજ-રરભ્મઝ-એજછુ ] ૭ મામ એઇછા થયા ર 
ઝત્ઝુન₹-રસ્ઝ્નડ-એડ (“એડી પા ને અદકુ ભણ્મો' 

૬૫” દ્ર-૪૧-૧૦ઝ૦૪-૪૪ ઠાના માર વગ્ય છાના ગલા 
૩તતતજ-૩સ્છળ્જગઝ-છતઝ-છાનો[ “છાના હઆ છ મામ” 

૬૬ ઝપચતર્ય-મસ્ર્ટું-ગર્ઝુ-ળષ /““અઊડ હાયના હવેડા દેઠ ' ઊઠા 

ભણે છે પુ 
ઝુગ્-ઝુટુ- ઊ'? મિ ઢા વાત ઊઠી કહો ૭૪ 
જૂરી) 

દછ [₹ત) વાત-(૫) 3ન-(મત) વ!)ગ્તવા, વા થયે! છે 

(શશ્રિ) વાલેસ) યાટ-ગત) વા[રાતવા મલો ગધવા ગમતો 
ય 


તથી 
(વાળ) પાવ-(વાળ) વામ-(ગાષયુ) વા )લોહીવા, બાખૂવા, તીશ્વા 


દટે શૂટ્ળા--રલસ-માકશળ- માક્ળી) મની સાંકળી 
(થિત) શકર-સકરસ-(તવ) ગારળી [તલસાંકળી 


પરિશિધ ૧થુ ૩૫૧ 





૬૪ શહૂ-કસ્-આવિ-આગ) “શું આળ કરૉ અત્રળાની ગગે રે 
તજના લાતા!” 

શતી”-ગહિગ- આળ (મ્હારે માથે આળ ચડાન્યુ 

ઝ#-મન્- આશ અણી ચામડી 

૩સ્મિવ-ઝકિલવર-ઉખેવવુ -ઉનેખ) “અગગ ધૂપ ત્યા ઉવેખે ” 

સવેક્ષ-રવેક્ણટ-ઉવખવુ- ઉવેખ] મુતે શા માટે ઉવેખો ?”' 

હિચ-તિચર- મીચડુ ડી સીચે ઢ 

સ્કચિ-તચિળ#- ઢીકવુ [એવો શી કે છે ચિતા મોચી 

૭ર તૈતા- ક વેળે તૈયા* 





છ 


સ 


છ 


નક 


શા ગિમખા-વિગ વૅણુ-વૅળ-વેળ ન ઘાલી છે વેળ 


આવ 
૭૩ વામીગ વાજિગ- પાણી] પાણી પીએ 
૫80-૧-શક-જટળી-પાણી પાણી પાણીપત્રક (પાહણીપત્રક) 
છ૪ સ્તૈન્-મ-ૂ્ઝ- નેહડા-નેડો? ત્હાગ તેડા વાગ્યો રે” 
મિ1શજ -નિઇલરઝ- તેગડો-તેહડો?મ2 રાડતે નેહડો (કે) તેસડા 
નિવક-નિમન્ઝ- નેડો)નેડા લેના 
૭૫ (સિટ-ન્જિ)-૧#-(નિવ) વટ “હતા નિતવટિ 
ગાથિઉ ” 
(શિન્ઝત્ત-મિન૧ટ- મિતાતટ-મતાટ/ઞિતાગટ નાણાવટી; 
૪ મહામ્વડીઓ,”"હાણુનટી 
૭૬ ગ્સન્સીન્મ્રા-સીછિશ- ખીલી)ખીલી 31૭ 
થીક્તિ-લીઝિમા- ખીલી[ચાદ? ખીલી (બે ફાળ 
ચાધ્યા) 


૬-₹ીન્વા-સઝરતીર્સિ-સીજિમા-ખીલી |કળી ખીવી 
છ૭ મિગઝ મિળ્ળર-ભીનુ )'૭ડો ચીમ”ીથી નશ એ, મમ તબો 
રગ ભીતેો રે” ભીત્તે વાન 
/ન્ઞન-- ભીનુ )ભીતે પડે 
૪૮ વર્ષન્-૧ન૪- પાપડ)મેરયો પાપડ ભાગતે! નથી 
કજ ૩૫૬₹-4૭ ૧૫૧૬- 


૫૧૪ (તલ) - પાય ”તે તવધાષડ થા4 9 
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૭ િકૈસિવ-મિન્વસ્ગિ-નિવગે-તવરો]તે નવરો બેડો છે. 
નવવદ- નવરો [નવરા (વ2-મમદીમા) 

૮૦ અહિ નાગે પુમ્તક નાય ન આણ્યુ) 
જ્ઞાન-સાળ કે નાળ-નાણુવુ [ત્હિસે પદાર્થ નાણી ન્નેમો. 

૮૧. થર્રમ-જરદ્વ-કર્‌ઝ-કાદઉ-ખાધે] ખાંધામા પમ્‌ બગડયો 
દ્કધ-લષ- ખાધ[મામાપતે ખાંધે ચડાવ્યા, 

૮2. યુષ્યત્તિ-ગુઝ્જટ- સફે જથીગ્ઝીને કામ કર્યું છે 
વિષ્માયતે વિગ્સગર-ખૂઝે [અસિ સૂઝે છે. 

૮3 જ ખમે છે, ભા? ખમે છે 
લ્મત્મ-સમ- ખમ[ભારેખમ, મલખમ 


૪. જત- જા ણમ માત્ર જરાશ્યાધિમ્રગ્ત છે. 
અટ (અગ્બી)-જગ જરા અડી આવન્ને 

૮૫ વિનતિ (નમ) ત તિ ચગ્મા વિનતિ કર્‌. 
પિ્તતિ-વિભ્નત્તિ-વિનતી/ પિન'તોપૂર્વ'ક 

૮૬ જાળ- કાળી?કાળી ગાય 
વ૯્ય- કાળી? કાડીગાદી 
કતવ-કાલી?તે કન્યા “હુ ડાલી છે 

૮ ક્નસ્ય-મષ્ડિ- **્વી, ગાંઠ વાળડી 
ક્ડ્તિ-જટિગા-ગાદી કાળીગાંડી, * 

૮૮ અઝ (૬ )-લાવ લાલચોળ, લાલ ફલ 
૬૪ (દે) લાવ/વાલ ગાહેમ, લાલા «હૅની 

૮૯ વવય્‌-જજટ-ડટવુ સતા ઉષ* દૂધ ડડ છે. 
૧42-સહ₹- કહવુ/તિ મ્હારા ઉપર ડુહે જી 

€૦ વિઘત-વિઝ્ઝુ- જ મ વીજ ઝગકે છે 
વ્ષ-ષ્ય-વિગ્ત-નીજમ્સ્તામાં મ્હારી વીજ ખોદી છે. 

અ્તિ-મગ્તિ-આગ) ગ મૂકવી 

અતર-મ1- આમ ભઆગમચ (સધ્રવત્મેનિ) 

શામમ- આગ)સોરતો અહીં આગ નથી 


હ 


ઝક 
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શસ -. ક... ....... ન. 
“ડડ ઝન 


૨ ચ્વા-સલા- રેખસુનણુંની રેખ જડી છે 
[2૨0રલૂ-વિક્સ(ર નો પ્રક્ષેપ)્રત-રેખ [ઘની દેખરેખ મખજે 

૯3 શિષિજ-સિક્િ-ટીલો]તે ઢીલા મનનો છે હીલ ક? છે 
છીઢા-છીક- ટીવ[હીલગડોા 

૯૪ પાર દી ભાન્તે લાખ પામો આપ્યો 





પાશ-૧મ૩-પાસો [પાસા ગમે છે 
૯પ પ્વઞઝ- ધજ્‌તજ ચડા યો પજ રૉોપ્યો 
મપ્મધિક-ગદ્રધ- ધળ-ધજ (રજ માવ ખાડા જોઇયે કે 


૯૬ વાશજ-જાલન્- ફાગો 1 ગળે ફાંસો ખાધો , 
વાસુ (ધૂળ) જષુ-ફાસ [ 'ો| કાગળ ચીતગનો ફાંસુ ?' 

૯૭ *્યૂ-ત્વતે-૨૧ર-માપે-ડ૫)જળમાં ચદ્ર કાપે છે _ 
થર્મ-જકરટ્ન-કામ- કાપળત્પાણી ઉતરી ગયા પકી કાંપ માછ 
જેશ્વ (અ )- કાપ)ડાંપમાં રહેના ગયો ઢે 

ર૮ સમ- સકતે દમ્માગ્મા વાવ કગ્વા ગળો 
રામન રમ-તઝ-રા4 રાવમાહેગ રાવજભા# 

દ૪ ૧”્ક-યાટમો-વાઇઝ-વાડો | લોઇવાડે વાધરીનાડો 
થાટ₹- , , તાડ? ગરમગનતો વાડે ગાયતો વાડે 

૧૦૦ સ૧%- સમગળ મ નિ ળનો એમ તાતા 

સવળ-સમજ-સમળ  જળફળ સગળ દેખી નળ હગ્ખ્યો ?' 

૧૦૧ સમેત કે તમહ્સ- ગૌતપગમગખા સૌત મદિમ્મા પટે 

સમાપ્ત-લવત્ત-લઝત-સોત-ગાત [ વિપ્ર તજે જેમ યત સોતો ” 

૧૦૨ મિત મરિમ- માડમ્કોગગુથી પૂરી માડમાડ થાડ છે 

મતાજ-મળા-મર-માડ [માડમાડ ગે ક્તાક બેગ હશે 

૧૦૩ દ્રર્રીબજ વતિત્તઝ - પલીતો | પલીતો ચાખો 

(મ ) તેત-૧૪ેત કે (&ા ) વઝીટ-પનીત [કતુપલીન હ 
પલીત જે વો છે 

૧૦૪ વિચિનોલિ-વિચિતફ-વિદ્નર-વીણ્વુ)કૃત વીશે છે 

વિ-સ-જિત્તામિસ-વિજાજમ-ડીણ્યું [જણ્યુવીપ્યુ* 
૨૩ 
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પગમા મ્હોડુ ના૩ પડ્યુ 
ટે 

શાનર-નાનઝ- નાર્‌ )અમ્હે કાત નારૂડારૂ નથી 
૧૦૬ જરા ૧૪-(બ વ) મો ગલી કળા 

ક્્ભ્ટ્- કળો | ત્હેશે મ્હારી માથે ફળો કર્યો 
૧૦૪ વૈલયટર- વર | ગરમ થડ વેર 


૧૦૫ નાશેત્ર-નાજિસ-ક (કા » ન 


વિજૃ-વજિરલિ-વિર્ર- વેરે ? આમ તૅમ ધામ વેરે ટે 
૫7શ-૨ર?-મરિ-વિરિ- વરે! નળ દમયતી વેરે પમ્ણો 
૧૦૮ ઝવત-શવ્વસ્ઝિ ભેવવ-અવર ) ઘગ્મા ગારો અવેગ ફરે છે 
અવધીરતિ-સવટીર-અ હેમ 0 શરદને (મરાદીમા) ધિક્ાગ્વુ 
૧૦૯ 4વ- જવ ડ્‌ જવખાર? 
વાયતલુ-ઝાવ-ઝ૩-જત [જન આવ્યો મ્હારી પામ 
૧૧૦ ગયહાન-ગવહમ-ગએાળગ | બઝિયા ૭4ની એળગ કરે છે 
3૦૫૪ તિ- ઓળબગ / પરત એળગે છે 
૧૧૧ ક-મુત મિશ્- મેત/હાથ મેલી દીધે 
[મમિત-નિશિજ 147-મેન (જમીન પમ શગડી મેવી 
મેન “જોમવાઇ જગદીશે મેલી ” 
શ્ન-મર્ઝ- મેવ)શરીરે મેલ ચઝો છે મેલી છોડી 
૧૧૨ ચેળી- વેણી) વેણીગકામ છૂટી વેણી 
થચન-ત્રજન- વણી » વણીમધ માણુઞ 
૫7 ઉમ શિપ ય- વેણી! વૅગીશ ક વેણીભાઇ 
૧૧૩ માતા-ત્ત્ર- મ, માવડી 
માધવ-માદય- માત | “મ્દારે ઘેર આવને રે માવા!' 
૧૧૪ (પાર) કટ%-(૧4) ૧૪૩-૫) ગડુ )ત્હૅના પૅગડામા મ્હા 
મથી પગ મુમય ? 
હ ) ક્િવટ૧ ક (૬) ૨૪ (દં) ગડુ( 1 ઘડાતુ દેગડુ 
સ (દ્રિ) ૫૦% ક (કા ) વેન (બે) ગડો )મહમદ ખંગડા 
૧૫૫ મૃદ- ભૂગ] તેઠ ડયુવુ બૂર' 
મીફ-ભૂગ શાને ચુ વગેગે ભૂર જે *ણુમાં જીતે તે «? 


બ 
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“તઝડ--:-:----ડડ: 


૧૧૬ કસત- પ કાસ ખૂમ ઊગ્યા છે 








છીનઝરલ્ય-કાલટ-ડાસ (લા ટ્થગુતી કાશ કાઢી (કામવ) 
(અ) કિત્રાસ- કાશ/પચકાશ કરાવી 
ત:પ૧૪ ૧ઘષ્-છઇકક૪૩- છકડુ [છકડ ઝરીઓ 
૧૭ળુષિવ-ઇજાક્મો-કકડિઓ [હાથે છકડીએ। છે 
૧૧૮ 'ધાતર્યેનિક-ચ૩ન્‍ેફ્શ-ચોગે)હિ દુસ્તાનતો ચોબો 
શ્રુમિત-છુમિ#- ચોભીલો ને ચાબીલે! (ચે ભીલે) પડમે 
(ફા) ચ્ોવ- ચોાગ)ચોાબદઘ્યર 
૧૧૯ શામ “ગળનળો-ડવરુળો- આફરો ] “ આકુરો જરે રોગ ” 
ખ્સામક-શવજુભજા-આફણા-આફેરો મળદને આકરો ચચો છે 
૧૩૦ સુર સુલિ-સિષ્વિ-છીપ)માતીની છીષ 
છુલ-છિત્ત-છનપ- છીખ્ટ્લોહડે છીપે ભાયે પગ છબ્ના 
નિત-મિલ-સિષ્ત-છીપ)તગ્ગ છીપે ટે 
૧૩૧ પાના-ષાળા- ધાણી)નાણી ગશેકાવી ખાય જે 
ૂસત-મમિસાન-ગટેળ્શાન-(ધૂળ) ધાણીકકયું કાગ્ગુ પૂળવાણી 
થુ 


૫૨૨ સત્ર-મચ્મ- આભ)]ઊંચે આભ ને નીચે ધગ્તી 
શહૂમુત-ગચ્યુમ-આભે [આભે! બતી ગયો (અન્યગામી અર્થ છે) 
૧૨૩ ઝન્વ-ઝળજો- નતત)વર વિનાની જાત 
(૬) ગાન- જાન નમાવ જાન4ર 
(ફા ) ઞિવાન-સ્યાન) ને પૈમાતું «યાન ચયુ. 
ક 
૧૨૪ ગર્મન્સ-મગ્મહર-આગને! નારયાને આગને પાડન્ને 
જીત્રક-ઝમ્મઝઝ- આગલો [આગલે માણુમ આવે 
૧૨૫ વાદ્તે-૩૩ત્૬-વાજ-ગાગ] ગાજી વાગે છે 
યસ્મા-વમ્ના-ર#4- વાગ ધિડાની ષાગ ઝાલી (વગામ) 
૧૨૬ (ર) સ”૪-ખાડ) દૂધૂપાકમાં ખાંડ નાખો 
શન ૧૪- ખાડ પાંઆ ખાંડે છે 
જૃરછ વાવ્તે-વઝ્ઝર- વાજ)'ગોાપિકા ગાય વાજિત્ર વાજે જી ” 
વમ્ઝ-વગ્સ-ગાઝ-તાજ “તગ રે જી4ડા વાજ આ પો ધણુ” 


૩૫૬ જૂની ગુજરાતી ભાષા 








૧૨૮. સનિ-સની-શાની- ખાણુ) સેનાની ખાણ 
(ખાષ્ય) 
સાન-તાળ- ખાણું [ દાણૃષખાણ. 


સ્સ્તમ્મન્સ્નલમ-મ્મુખમ્પ, (રમ) ખાણુ ) રમખાણ મગ્યું છે. 
૧૨૯, આ ખેલે છે. ચપચપ ખાય છે. 


ચુષૂ- ચૂપ[|ચપ રહે (ચપ રહે) ી 
૧૩૦. દુય-ટ્રિત- હેજ /વેહ ઉપરિ અપછરનાં 
હેજ ર,” 


શમ્યકન-મિત્રળ-મિત્ર-ભેજ-હેજ પા હેજ (ભેજ) ચાવ્યો 
છે, 

૧૩૧, ઘોરર-સોન્ટ- સોળ સોળ આની પાક થગે છે. 
મઘળ-ચવ્લયળ-લરળ-સોળ [શરીરે સેઠીનાં સેઈઈ ભદયાં છે. 

૧૩૨. સૂનોતિ-સુળર- સુષુ)મ્હારી વાત સુણે છે. 
શૂત-સૂગ- સૂત ત્પમ સૂણી ગયો. 
જત્તા-પળામાદિ-સૃણુ)વાંસની સણી મારી. 

૧૩૩૮૪ રુ'્વજ-સુઝ્સર-સુત્રઝ મોજે [શાખાને સોજા કરી વાપરજે. 
શમતે-સુર્નરૂ- સજ-સોજે [પગે સો।જા ચકા છે. 

૧૩૪, ૧ -કટેંગારઝ-ફ ડારો [આજે ખણુ ડારો થાય છે. 

શાણા જ-કટમાત્ય-ડદારો તે બારીના ફહારામાં બેડી છે. 

૧૩૫, ઘોવ્તિ-પોશટૂ: ગોખોવિવાર્થી, મત ગોખે છેન્‍ઝ 
મવાક્ષ-પવરલ-મજીલ-ગોખ”“છક્ત ઝરૂખા બારી ગોખ. 

૧૩૬, સક્ષ-ઝત- લાખ લાખ રૃપિયા. 
છાકા-છગ૩ણા-જાસ-લાખ પી'ળાની લાખ. 

૧૩૪, કુ સ ભાવી સૂઝે છે. 
સૂવતે-સુર્ત્રર-ચજે મ્હારા પમ સજ ગયો છે, 

૧૩૮. વિના-વિણુ- વણુ-વતે!;પાઘડી વતે ખ્ટ!ર નીકળ્યો. 
શિરવ-પળર-વિનઉ-વતે. વતેય વેરીને વશ કેરે 

૧૩૬, પામત્‌- ધામ ડાકોર રણુછોડજીતુ' ધામ છે. 
જ-પાર્‌-ધામ દોડધાસ 
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૧૪૦. ₹િ- *વિ ] રવિવાર. 
(અ) ર્થીગ-રવી [ ચાલુ સાલે રવીના પાક સારે છે. 
૧૪૧. અનુદ- અગર )અગરઅત્તી. 
શત્રન-સમ₹- અગમ (ગોયનુ' અગર. 
ગાજલ-ગાય(-અગર [ખારૂઅગર. મીઠાનો અગર. 
(ફા) ઝથ(- અગર)કેરી અગર દાડમ્‌ લાવને. 
૧૪૨. મેરી- ર ભૂગળભેર. 
૪% 3રેળ-મરિ (ત્રીજ) મિરિ-ભિર[આન'દભર. સુખભેર. 
૧૪૩, 


૧૪૪, 


૧૪૫ 


૧૪૬ 


૧૪૭), 


૧૪૮. 


૧૪૯ 


૧૫૦ 


* સજમ્ન-મજમ્મ-સળગ]સછા'ગ કાવ્ય. સળગ દોરી. 
#» ક»,, સળગ/અગિ સળગે છે ધર સળગે છે. 

 મન્ર- કે મન્દમતિ, (ડૉ) 
(કા.) મ૬ (મતવ )-મદ/અકલમ'દ (વાળે!) 

, મત્ત-મત્ત- સઝ ભ્રાત જમે છે. 
સાતિ-મત્તિ-ભાત [“પોપટભાત પટાળી.” (ભાત્ય) ભ્ાતિગર. 

* ત્રઝા-તેઝા-વેન્ન-રેત બાર બાપની રેજા એકડી થઈ છે. 
(ર. રેસટૂ- રૅને સાડીને રેજે. 

. જ (નિષેધાય) ન- ન]તે ઘેર ન હતો. _ 

ન (સ'ભાવનાર્થ) ન-ન [તે નરણે ઊડતો ન હોય. 

સિયા મ ખડ. 

ઘળ્ઝ (સમૂહ)-ખડ[તરખ ડ. ઉમૂથ) 

. શમ્ઝ્તિ-લરિો-ખાંડા] ખાંડા કૂવા; ખાંડી ધાર. 
સઇમ-સમ્મ- ખાંડુ'[રાનએ ખંડુ' મોકલ્યું. 

* સેરજ-તતેઝઝ- ખેડુ“ ઊજડ ખેડે વાગ્યું ઢોલ ” 
્ષેત્રયુત્ર-એેત્તગત્ત-ખેડ્‌ [ખેડૂ ખેતી ડરે છે. 


૧૫૧. ફર્ષિ (્રતિક્ષેપ) દધિ]“દૃધરિ મયિઉ નઇ પરણી નારિ.” 
મ હ દિ વલેવે નારી. પં 
૧૫૨. 


નીદ્ઝ-મિસ્મિ-નર્યો] “પ્હ્લું સુખ તે જતે નર્યા.” 
“નન-સ૧(-ળયદ-નર્થા [નિયા ચોખા ખાય છે. 
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૧૫૨ તસ્‌-તઝ- તજ તજમમી 
લવા-તગા-તન્ત|ગજાખાવ તજાગમ્મી 

૧૫૪ મતમવિ-ળકિ-તથિ-ન4) “તવ કગ્નો કોઇ ગોડ *મિકડા ” 
નયન્‌- ન્વભ્નવ વાગ્યા 
નથીન-નવિગઝ- નવોનવાં કપડા પ્હેયા 

૧૫૫ જ-સ૨-વાગ) લાગ આવ્યે, પૂઠે લાગ્યો ટે 
# ક લાગ[અમિ ભડભડાટ લાગે છે 

૧૫૬ પિષ્ટજ-વિ્્ેઝ-પીઠુ અડ પીઠુ* 
પીટજ-વીટર-પીદુ [લાકડાનુ પીડું* દારૂનુ* પીઠુ'. 

૧૫૭ ૬-વિટટ-પીઠ] “પામર રેહની પીઠ પડી ” 
પીટ- પીદ? વિધાપીઠ શામ્દાપી& 

૧૫૮. પૂઝ-(અપ) પૂઝદુ- પૃગો]ગૃહદેવતાતે પૂજો 
ળીગ્છન-વુછઝ-પૂ છો-પૂ ને [વગ્નો પૂજો કાઢવો 

૧૫૪ /મરિજુળજ-વિસ્મર-ગિવણે-ગમણો ભમણે રપિયે શે? 
વિમળસિ-વિશનર્‌-બિમણે-ગમણે ] માખી બમણે છે 

11૦ સ્થાપ-સથ-ટાર-સા-થમ ) રહેવાનુ હામ હાસડેડાણુ ઠામ 

ખમ 


?' » 2# ઠામ રમાં પાણી પીવાનુ ય હામ નથી 
પ્વાસણુ) 

13૧. થીત્ત- વીત્‌ | “આવ્યો માતતુ વીત 4૨4” 
૨-વિધ્ત- વીત / વખત વીતે છે આપવીતી 

પ૨ ગસતિ-ગન્સ- જ) રહ જગે જૈસી લકડેઇ ભારી 

નિ (વિન્દી) જળાઉ લાકડુ 

સૌર્યત-ગ્વિર્‌-૦રે- જળે ધોતિયુ જઇ॥ ગયુ છે 

૧૬૨ શુસ્મ-જુશ્મીવાક- કુંભી) &'ભીપાક નગ્કમાં પડવો 
કટમ-૫મ-તમ-તુભી- કમા શી કું ભીને અઢેવીને બેંકે છે 

૧૪ છજ્મી-સસજન ખેડત તગ્કૂણુથી વાવે છે, 
ફા) વરજમૂત-તરગકેશુ [ત્હેણે મ્હારી તરફેણુ કરી 


પરિશિઇ ૧ લું ૩૫૯ 





દપ. 


૧૬૬. 


૧૬૪, 


૧૬૯. 


6૦. સપન 


* મેશ (ક્‌ા ક મા થાળામાં લોઢાની મેખ. 


તક 


૧૪ 


૧૭ર્‌. 


૧૭૩. 


૧છ૪. 


૧૪૫. 


૧૭, 


થાવ- #મ“પૂર્ણિમાં મધ્યજામની ?” 
ઝ્ન્મતે-ઝમ્મર- શમ)દહી' જામ્યું”, 

ગ્ાઝદ (કા) ક જાજર્‌ ગયે છે, 
સ્ગવિતિ-ઝગ્ઝસિઝ-#તજર્‌ [શરીર જાજરૂ થઇ ગયું છે. 


ઝાની (ફા)- કિ મ્હારો જાની દોસ્ત છે. 
થાસક-તળિસ- નની મૂળશ'કર જા 


ઝાય (કા.) ન પિ પાણી પીધુ. 


લટ્‌ત-તરદ- ખેર?ખેરનુ લાકડુ 

કહન ખેર)ખેર્ટા. ખેચ ઊઠ્યો. 

ઘોટજે-પોરર- સ ભેકો. 

તુલ્યે-ત્ુરિ-તોડે-કોડે-ગોડે [ગાંડા ગાડે શુ' ખકે છે? 
-ઝ૪નળ- આડણ]ગાયનુ' ઓડણુ મ્હોટુ' છે. 

ર (દે) (નારી? સા આડણુ. 


- સવર (કૂ!.) સ એટલા રૂપિયા આપ્યા બૅર્‌ છે. 


મેવ (ર1 શિ)-મેખ એ'માં કાઇ મીનમેખ કરી શકે તૅમ નથી 
લુવાદ (ક્‌.)- મિ સવાર. 

સુતવાદ-કે (સુત્રમાત)-સવ્યાર [સવ્હાર થયું. 

સનરેણા-સદ્ેજ- સા) કામ રહલ છે- 

(ા.) સથર-શયૂઝ-સ્છેલ ભાષ રહેલ કરવા ગયા છે. 

આ મેલુ” વાળે છે. 


નમી (કા.)- ભગી[ જગીભગી 

શિક્ષા-નિક્ત-સીખ-શીખ સીખ સાસછ દે દે છે રે વહુજી! 
રણા હગ 

સૌ (૬.)- શાખ શીખ મારી કોથળામાંથી ધઉ' 
કાઢો 


સસ્ી- સખી]પ્રિયવદા શકુન્તલાની સખી હતી. 
સણી (ફા.)-સખી [સખી ગૃહસ્થાની ઉદારતાથી નભે છે. 











૩૬૦ જૂની શુ*રાતી ભાષા 

૧૭૭ વચ-વા%- પા-્‌ચાત માલે ખક મામ થયા છે દ્ધપાક 
વા7 કા)-પા.[આ માણુમ પાડ દનતતો છે 

૧૪૮ શળ- ગણૂ[ખતમ્મા ગલ પાકે છે 
શઝુન-મરળ- રાણુ |*ણગાક બાધી ગણવા 

૧૩૯ મણ- સખ્‌મકએે ભખતેો આમ તપે 
મિષ-મિત્ત- મખ!) દડાનુ મખાંતર કીધુ ' 

૧૮૦ ળા તા- તગ્મ]્‌તન્સ વાગી છે 
તુ-તલ્ચ્ઝુ-તમ ૭-તગ્સય તરસ કાડી ખાનાર પ્રાણી ટે 

૧૮૧ ચરતિ-તતર્‌- ચરે]ગાય ઘામ ચગે છે 

/“ ગશૌરધત-ઝરદ-ઝમર-ચગે[ ઝમ શરમમાં ચરી ગયુ 

1૮2 


1૮૩ 


1૮૪ 


૧૮૫ 


૧૮૬ 


૧૮૭ 


૧૮૮ 


૧૮૯ 


થાદશ વેટર- જહા) જુકેા ભાવ તેવી ભક્તિ 
થાવતૂ-સાવ-ઝઝ- જે'વો જે વો નાથે કે તુગ્ત પડબો 
સાઢિદ (દા) ક સાનર કની 
શ્રજ્ના-મ/-સાધ2- સાદ? [“સાદગ્નાત ન પૂછે ડય ” (દોડ) 
અતસી-ગસી- અરી ) અળશીને 
પાક મારે છે 

(કા) પુર્શિસ ઉપમ્થી આદિ દ્દિર્ભાન-અળલી ( અળશી 

| પરી કરે છે 
વિર સિકુદ સમ મે ચ્હિરો 2ખા યો છે 
(૧) સન્મ્દ-્હેરોત્હેને! ચ્હુરેી ખેડેશ છે 
તરા કે ક] આવે તે1 ગાર્‌ 


તવત-તાવ તર- તો લહુ તે આવીશ 

છ (ધ્4નિઅનુકમ્ણુ) છમ છમ ઝમ, છમકાસ્નુ 
છવિ-છવ- «મ લીલુછમ (સૌયછાવિ) 

જતા (૬0)- તા)કાગ॥તો તા 

લાપ-તાત-તામ- તા[ભિટીમાં તા મૃકયો છે 
શ્યાન-યાળ- યાનૃ)ગૌ પોતે છાજે ૨૫. 


સ્તન્ય (દૂધ) થજા-પન્ત-થાન[માતાને થાન ગડુ 


પરિકિદ્ટ યું ૩૬૧ 
1૯૦ ટ્રિ-ગિ- બે] બૉ દિવિમ. બૅભત્યુ 
“7 ઉ-થિ (સ. કે ફા) બે]બૅનમૂન, બૅદગ્કારે બલાશક. 
1૯૧. યુષ્ખક-તુદ્રસ્‍-ખૃહઉ- ખૂટે પાટલાતે બહે ભાગી ગને. 
અનુષધક-ઝગુટઝ-ખુહઉ-ખુહા રી માણુમ બુહા જે'વો છે 
1૯૨. સતતથ-તળઝ-તન] “તે મેઠુને અઝેકા તન ” 
તસુ-તળુ- પ તમ અર્પ'ણુ કર્યા. 
[€૩. થખ-વળા-જન્‍્ન- કાનકાન પાકે છે 
કન નાસા નત ખેતસીની ચાલ 
,૯૪ મટ-મઇ- ભડ] “દમથડ પૂ ઠે નળ ભડ આવ્યો ” 
શમ્યત-ઝાચ્મિઈ-મિસ્ટ- ભડે[' હન્ડિગ્ના કિકવડા ભડિયા ” 
૯૫. ઇકાર્શિકા-ણ્મારટિસા-ઇગિયારી-અગિયારી અગિયારી અગિ- 
યારી એકવીસુ મો 
અમ્માર્જિ-મમ્મિગાસ્કિ- અગિયારી (પાગ્ગી લોકની અ- 
સુખ્‌સગાઃ રિ યારી છ 
૯૬. લુશ- મા નથી. 
અ શુભતિ-સુસલરરિ-સઅડી [પખડીલાતો ખાધન્તે. 
હછ સિશાન (કા) પ તાકવુ , 
નિ હ્ાન-નિલ્સાન-નીસાન”“વળ્યા નીશાને ઘાય ર્‌ ” 
૯૮ શ્ાનર્‌ (સ કે ફા)- દામણી)લલારે બાધી દામણી 
શ્યાયની-ય્યાવળી-દ્યામણી દામણી/* દમય તી દીસે દામણી.' 
નૌદ્વામિની-નુર્રામિની- દમની હરની દમકતી વ્યોમ 






વેષે.” 

કહ. કફ વ ગાયનુ” ફવ 
-દુહ- દધ? ,, » # 
ઝ જલા પમા-શઈ- ક માગી દૃધપુત્રની જેડ” 


2૦. સસ્વમાન-સુગ્સતો- સ મ્સ્તા સઝતો! નથી 
ચુશનાન-સુગ્સતો-સઝતો સઝતી ભિક્ષા ન લડાઈ” 

૧ ચાઈ ચાર ?ગ*ત!ા ચારચક્ષુ હોય છે. 
ચત્વારિ-ચિ્સાશિ-્યાર ભમાયને ચ્યાર ક જ્રે 
ચદચારિ- ચાર્યગાય ચાચ્ય ખાય છે 





૧૧. 


હે૧૨. 


૨૧૩. 


૨૧૪. 


(ફા.) સાઝં-આરજુ-આરજ-આરત 


જૂની ગુજરાતી ભાષા 


સ નનન્ન્ન્ન્ન્ન્ન્ઝ્ઝ્ઝઝ 


માધવ સાથે છે કિત્રાચાર.” 
શ્રેકડાની દાદી. 


૨. ક્િવિમિ-૬3૪-વ્દિરિ- પમપ દાદિ કહે! છે ભરથાર, 


જજ્કા-૨૩િશા-રરિમાં-દાટી 


- ઝો દે.) ક લોક કૂવાતળાવ ખોદે છે. 


પૂત-૬(-૩-એડઇ-ઓએડ હાય એ છે. (ધરે છે) 
નથતિ-ેટ ફેવી સ્ટેશન પર લં. 
ળર્‌-(પ્રા. જેદ-લે લિ ! ત્હતે તો બધુ' આવડે છે ! 


૧ 7:૪૩. કોણ કાય આવે છે ? 


થોશ- જાણુ [ત્રકોણ. 

પ્રા, મન્ઇન્સો-ઇતો- ઇતો]“છતે બાપે નખાપાં ભલાં.” 
મ ક ઝતા ઇસા સૂતો છે. વાત ઇતી કરી. 
ત્રતનવિશ્લેષ) વરત]ગાયવરૃત ડ્યુ છે 

થાતિ-વરતિ- પર) કાગ આણ્યાં 

ત્વળ-ઝરળ-છોન- લુણુ) લુણ-હરામ, અલુણુ*. 
રેનુ-(સામ્યથી) શન રકા જું. 

જટજં-૧૬₹૩- ક ના કડાં. 
જતર-વ્મ-૧૪૪-ક૬ [આ અતાજ ફૃતરાના ડંડાનુ' છે. 


- મત્તમ:--મણર- ભત્યુ' પ મળશે. 


વિમત્તજ-વિમત્તઝ-વિમત્યઝ-(બૅ) ભત્યુ[ધઉ' ળેભત્યુ છે. 
સર્ષા-મશા-મઝ્ઝ-આજ- ક કડકુની આડ ડર છે, 
અવમતજ-સવગર્ઝ-મગસઝ-આડા [વડુએ આડા લીધા છે. 
હમમ પૂગ] પાન પૂગ રગ બીડી.” 
ફ્તે-ુઝ્ઝ-પૂજ-પૂગ તિ આવી પૂગે છે. 
સુત્તજ-સુલડ- સતો)તે રામ્યામાં સત્તાઃ છે, 
ચમાત#-સમલઝ-સવત્તઝ-સઝંતઝ-સૂતો “જેટલ સહુ ગીત 
ર્સાલ.” 
શિ મારિ: આરતિ?“ મરસિ આરતિ યઇ” 
ઝી આરતીને! વખત ચયે છે. 
મ્હારે ત્ય્યાં આવવાની આરત નથી. 





૫૨૧૫ યૂજ ઝૂમા-ગૂમ-ન્તૂ પ જ્‌ યી છે 
છુત-ગૃગ- “ઇણિ ન્ીણિ જૂ રમઇ” 
૨૧૬ ધ્વગજ-સરઝો- ઝમ ઝ્ડા 
થુળ્ડ-શ્ન્ટુ- ગોમાઇતુ ઝડ 
૨૧૪ ગુઇ-ઝુટ્ટ- નૂડાણુ ]જાહુ' બહુ ન નને 
યતલ્થાન-ઝૃઝદ્ાળ-જૂડાણુ છાણુ જૂઠાણુઇ જૂ રમઇ.” 
૨૧૮ ગ્રયૂ- અધૂગ “અતૂસોજગવિન્મિણાન્નઈ હિ 
ર (હગ્યુ-રોઝ) 
અષ્વનિ-મધુ(ભ-અધૂરિ-અધૂગ) અતૂરા પૂગ કરે છે 
૨૧૬ નમોળ- જ 
7 ફર૩૦- ગૅળિગ્ડીનો ગોળ 


૨૨૦, જાતો વાત ફહોા 


ક્ય 


૨૨૨ 


૨૨૩, રકતિ- 


૨૨૪. 


યૃત્ત-વલ્-વાત [“સાદગ્વાત ન પૂછે કય ” 

ત્તનક-ઘળઝ- ઘણુ ક. ઘણુ દાન દીધુ . 

મુનજ-સુળઝ-ગાયુ-ગણુ [એકગણુ' દાન સલસગણુ' સુણ્ય 

હ્ામી-તામી-વાર- સાઇ સાંઇ! આપતે કહા 
મૈને સુના ગોસાઇ 
ત્હેમને મ્હારા સાંઇ કહેનને 
“સ્તેહ ધરીને સાઇ ત્ળિ ” 

ન લેધ્ને આવન્ને. 
જલ-ગ# (તટ) જટ-ઝટ[જગલીઝટ (જટ) 


(5) ૧યજ-(૧૪) મગ્ઝુઝ-(૫૨) ગઈ માણુમ પરગજ્‌ા છે 


દ્યામત-સામવ-લાયય-તાય-સાદ-સાઇ 


માત્રવ-મસ્તઝ-મઝ્તઝ- ગજુ 7ને કામ કરવાતુ નુ 
ગજી* નહી. 
૨2#₹-ર૪૪- દાડે]ન્‍મળતો દાંડા 
હટશો (દે) ₹૪૪-ડાડે [વસતુ લેઇને ડૉડે પડયો (*સ્તે) 
રાગ)દીવાની શગ, 
અ ીસિક્ક-જે (મોતી) ચશગ?“હુ તો! ચાળ ભર રે ગગ- 
મે!તીએ ” 


૩૬૪ જુની ગુજરાતી ભાષા 


4-૭ વા'્જા- વાડ]વાડ ચીભડા ગળે 
(₹ન્છિજ વાત - વાડ/અડઠવાડ, ગદવાડ, મંદવાડ. 
ર૮ ૬જ- ડાળગ્યડડનુ ડાળી _ હૃ ઝે 
ટિજન્- ડોડાળ] “શકે નેત્ર ખેન છે મોહતું ડોડાળા અ છુ 
રર (૪) ભ્તેનિ-કત્ટ- કરે[તે ગસોઇ કરે છ 
ઉ) કિરત-વિશ્-કર [મોર કળા કરે છે 
-૩૦ ચોર (તહિત પ્રત્યય) -ચેોમી]ચે12 ચોરી ર૩ છે 
તતુરાણવ1-વરલ્વિયા-ચસ્તટ્ભા-ચ૩રી-ચારી [લગ્નની ચારી. 


પરિશિષ્ઠ ૨૬ 
પુસ્તકના કેટ્લાક વ્યુત્પત્તિના શબ્રાની ઞૂચી 














અ અનર ૭૪ આપવીતી ૮1, ૧૯૮ 
અડગા ૪૭ અન્દતુ ૮૩ આષમજ્ુ 2૩૦૦ 
અનામત ૫૪ અનેર્‌ ૪૫, ૧૩૬ | આગમવુ ૦૦૫ 
અજીદુ ૭૧ અગુજ્ી 2૧૦ આડ ૩૬૨ 
અજબ ૭૧ અધૂમા ૧૫૮, 8૬3 | આગળેો ૩૫૫ 
અચરજ "ર્‌ અગરે ૮૪, ઢ૫૭ | આગ ૩૫૨ 
અડવણુ ૪, 28૫૦ | અગહુ ૩૨૪ આભ ૨૫૫ 
અણુથી ૮૩ અગિયારી ૩૬૧ આરતી ૩૬૨ 
અનોખા ૮૩, ૮૪ આ દ 
અવાટ ૮૫ જાવડનુ ૪૫ ઇધ્ણા-21 ૭૩ 
અગમ્યિ ૮૪ આગમચ ૭૨ ઉ 
અમૂઝણુ ૮૭ આપરે ૭૪, ૩૫૫ | ઉગટ ૩૬ 
અથમબે1 ૮૮, ૧૦૮ | આણુ ૭૮ ઉખેડવુ ૧૦૫, ૨૨૫ 
અમ્હે ૩,૫૦, ૧૨૪ | આળુ ૪૫, ૭૮, ૩૫૧] ઉકેવવુ ૨૦૫ ર૨૫ 
અભડાવુ ૧૮૯, ૧૯૦| આળ ૮૪, ૩૫૧ ઊુલાળવુ' ૨૨૪ 
અવેશ્વુ ૨૦૧, ર૦૩, | આચ ૮૮ ઉપણુવુ ૮ર, ૮૫ 
ની 3૫૪ [ આપણ્‌ ૧૩૨ ઉપરાળી' ૮૫, ૮૮ 


આવવુ" ૪૦, ૧૮૮, ] ઉઠ? ગ ૭૩ 


અ4ચય ર%ય ૧૯૨ | ઊગકો ૭૨ 


દૂ 





પરિશિંદ ૨ જુ ફ્થ્પ 





છુખેવગું 3૫, 3૫૧ | એટ ૩૪૬ કાચા ૩૫૫ 
ઉવેખવુ* ૩પ, 3૫૧ ક કહવુ ૩૫૨ 
& ન કોફ રૂપ ખાધ પ કપૂર 
વકયુ ૨૦ ફે ૦૮, ડપ્ર 
હજુ” ૧૮૫ કી હ.“ 1 ખત રગ, છાં 
ઊજ્મ ૪૫ 9 9 ખીવો ૭૬ 
ઊંગઢા ૭૫ કીમ 25 ખોળે છર 
ઊમરવુ ૧૬, છપ | ક) «પ ખરખરે! ૪૫ 
ઊવળૂ્વુ ૧૮૮ કીન ક ખાણુ ૪૭, ૮૪, ૩૫૬ 
ઊપદિગ્ઉ ૨૦૮ ી કાગવારા ૮ ખેડ ૩૫૭ 
ઊંઘ 3૫૦ કામફી ૮૮ એ? ૩૫૭ 
એન-એ કશું ૮૮ પસુંખાવી ૩૫૧ 
એવડું ૧૨૬ કાળુ હક, ૧૦૯, ખમ ૩૫૩૨ 
એ ૯૩, ૧2૮ 2 , ૩. ર3૨ -૪ | એડ ૩૪૫ 
અમ્હને' મા કેર્‌ હડ, ૧૫૯૮, કી આડ ૨૫૫ 
'એધાણુ પ૦, કાલ્યુ ૧૮૮, ૧૬ | ૩ ર૪૪ 
“'વાતણુ ૪૪, કને ૩૦૧, ૨૦૮ ગ 
જ ટગ્તા (થી) ૨૯ | ડત્વુ ૧૯૦ 
'ઝોમવે % કા ૧૨૧, ૧૪% 1 ગરવું ૧૮૧ 
એકડુ પ ઝમે કટ ગોખ ૨૩૨-», ૨૫૬ 
ગણુ ૩૩ ઈ ગાખ ૮૬, ૩૫ 
જ કિ જ 
પટી 3૪૦ કમી ૩૪, ૮ ૨5૪, ડર ૭ 
આધાન ૩૪૦ ૦, ૪૬ દ ગડમડ૭1 
ઝોણુ ૩૫૦ ક ગેડી ૩૫, ૪૭ 
ોળગ ૨૦, ૩૫૪ | કાપ ગડ ગડે 2૪, ૩૫૬ 
“ગતા 8૦ ક (અવ્યય) 2ગ્૩ ગુજમ્‌ત્‌ ૧૦ 
ઓળનડવુ ૨૮૧, ૨૦૩ કોળિયો ૨૩૨ ગાગ્મળ નપ 
તએળખંવું ૨૦૦ કુલી ૩૫૮ ગાવમસુમ્યા ૪૪ 
ઓડકાગ ૪૬ કાણો ૩૪૬ છા 
એડ ૩$2 કેડ ૩૫૦ ઘટવુ ૧૯૭ 


ચેઝ ૨પ કાળી ૩૫૨ અબુ ૭૬, ૧૬૬ 





૩૬૬ જૂની ચુજરાધી ભાધા 
કે ગક 
5: 
ધ્રાઘર્‌ા ૨૫ ૩ હમ ૪૬, 8૬૨ ચીનુ ૮૦ 
ધૅલો પ૩, ૩૩૯ ' છતો ૩૬૦ ઝખયુ” ૮૦ 
ધૂરીકોડે! 8૫ ડાતુ 3૫૦ ઝંખના ૮૦ 
ઘૂમ્ડે। ૭૦ જ ડા ૭૧, ૮, ૩૬3 
ઘેડ? ૭૧ જિહાડણિ ૩૧૪ ઝીણા ૩૪૫ 
ચ જાણે 3૧૯ ઠં 
ચીધવુ ૮૫ પુનજમ પ ૩૦૫ હ2 છ૩ 
થમકતું ૨૦૧ જણુષુ ર૦૪ હામ છર, રપટ 
થૂકતુ ૮૧, ૧૮૮ શનળવવુ ૪૭, ન્દ્છ્જુ ડુ 
યમયો ૮૬ જેડવુ ૭૧, ૧૮૯ ડાળ છર; ૩૬૪ 
ચેપી હટ, ૮૨ જષ્કાં ૧૨૪ ડૂવવુ ૪૮ 
ચણેડી હટ જીગડુ ૭૫ ડડ ૩૫૦ 
ચાતમણૂ ૭$, ૭૪ | જીુતાડ ૭૪ રાળ 3૪૮ 
4ડુ ૭૧ જ (અગત્ય) ૫૯, હ 
ચોટુ ૪૯ ૩૧૧૫દૉમ ૭૫, ૮૦ 
થાયઃ ર૫ જીદાર્‌ ૪૯ ટગર ૭૧ 
ચા? ૩૬1 જતોધ્ર ૨૫ ઢીલે। 2૫૩ 
ચ્વુ 3૬૦ જણીતેો ૨૯૫ તવ 
શ્હેરો ૩૬૦ જું ૨૬૩ ત્રીજુ ૨૩૭ 
ચેન $૪૫ શ્યૅબ્ય્કારે ૫૩, 3૧૮ | તણે હ૪, ૧૬૩૨ 
ષ્ઠ "લખ ૮૬ હજ ૧૨૫, ૧૩૪ 
છે ૨૦, ૮2, ૨૦૬, |ન્‍નમ ૧૮૧ 3૫% | તૂ ૧૨1 
2૬૩ 1 જવ૧૮૧ ૧૮૩,૨૫૪] ત્હેમતે ૧૨૩ 
છીત4વુ ૧૯૭ જે |અગય) ૩મ૩ | તાતાવેલી ૭૮, ૮3 
છીણુનુ પ૭ નતૂદાણુ ૨૬૩ તોડેમ'કોડે ૮૧ 
છીપ ૬, ૧૮૮ ૩૫૫ જાજરૂ 3૩૫૯ તીણુ ૪૯ 
જગુ ૫૪, ૮૮ જમ $પર્‌ તીનના ૩3, 3૫૦ 
છીક હડ #તન ડૂપપ્‌ તૃમ્મ ૮૬,૧૧૨, ૩૬૦ 
છકડા ૮૬ ૨૪૫ | જળડુ ૩૫૮ તો. ૩૩૪, ૩૬૦ 
જ ૮૬, 3૪૧, ૩૪૫ ન્નૂ ર૬૩ તૂન ૨૪૮ 
કડ ૩૩૨ ઝં તીખું ૨૪૬ 
૭મી ૪૬, ૭૧ ઝવડું ૮૦ તગ્દૂણુ 8૫૮ 





પરિશિષ્ટ ૨ જી' ફ્લ્છ 





તા ૩૬૦ ધૂજ ૩૫૩ પોખતી-લી ૩૦૭ 
થર ધાણી ૨૫૫ પધારવુ' ૩૦૫ 

થી ૧૫૭ ન પ્લ્હ'ળંવુ ૨૦૪ 

થકી ૧૫૪ નીપટ ૩૭ પાડવવુ ૨૦૦ 

થપ્પો ૮છ નહીતર ૮૧, ૩૨૩ | પાથરવું ૨૦૦ 

થાન છછ ૩8૦ નાવિત્ત ૩ ષ્હેગ્નુ ૪૯, ૫૪, ૨૮૦ 
દ નવં છછ, ૩૨૪, ૨૫૮ પ૫ વનું ૪૦ ૧૯૮ 

રજ! રુપ નિચોવવુ ૪૦, ૮૦, | પાલ્વુ ૧૮૫, ૧૮૪ ' 

રૃખગુ ૨૦૩ ૨૦૧ |પૂગ ૭૦,૧૮૦, ૧૮૧, 

રો.વું ૧૯૭, ૩૩૨ ની4ડવુ ૮૦, ૨૦૧ | પાઈ ૧૫૩ [૩૬૨ 

યા નભવુ ૪;, ૧૮૧, | પાગ્ણા ૧૦૮ 

?કરૂ ૮5 ૧૮૩ | પડછે! ૪૩,૧૦૮ 

રખશ્ખ છ૫, ૭૫૩ | નાન્હ્મ હ? પાડો ૧૦૮, ૨૪૮ 

કિ ગા જ નીમાડો ૮૮ પ્ડખુ ૫૪ 

શમણા ૭૨ નાધડીઆ પર, ૮૫ | પાતઞ ૩૪, ૮૭, ૨૪૪. 

કોડિયું પેક નાપિક ૮૧ યૅતસે ૮૭ 

ડટ ૮૨ નાણુવરુ ૪૫, ૭૪, ડછ દો ૮૬ 

રધ ૩૦, 3૫૭ હફ ૩ર | પારેનુ ૮૫ 

મેબતે ડડેટ નાન્દ્ર ૨૫, ૫૦, ૭૬ | પમી ૩૦, ૮૨ 

મોટ ૪૦ સ૩૩ નાવક ૭૬, ૯૫ પલાડી ૭૬ 

કડો ૩૬૩ નીતવવટ ૫, 3૫૧ | પૂકવુ ૭૬ 

નડે નાખવુ ૭૪ પામદુ ૭૫ 

॥મણી ૩૬૧ નૌદરતા ૭૩ પતિયા? ૭૪ 

હે. નમાર્‌ ૭૨ પ૫ મથ ૭૧, ૧૧૦, 
વ નય ૩૫૭ ૩૪૮ 

વીમ્વુ રન્‍્પ તેડે! ૬૫૧ પજેલી ૭૧ 

ત્રામકા ૮૦ નવરો ૩૫૨ પ્‌। ગન ૭ર 

વીજ ૭૩ નારૂ ૩૫૪ પિઝરું ૨૫ ૫૦ 

4ષ્યુ ૪૫, ૧૧૦, 3૪૬! નિશાન ૭૬1 પાન્હી ૫૦ 

યીશા ૩૦ નાગમેલો ૩૪૦ પાતો ૨૫, પ૦ 

શમ ૨૫૬ પ પહોચવુ ૪૭, ૧૮૪, પ 


1મ ૩૪૫ પાખે ૩૨૦ ૧૬૭, ર૪૭ 








૩૬૮ જૂની શુ«રાતી ભાષા 
2 ર્‌૦ 
પગર ૪૬ કૂગર ૪૬; છમ પ ર ઈ 
પાળ ૪૬ ફ્રાયુ ૪૬, ૩૫૩ ક 
સણ ૭૫૩ જડ ૧૮૮,૧૮૯, 
પાણી (પત્રક ૩૫ ફા પ 
૮૭, $૫૧ અ સ 
છો કરી ખાડો ૪૫ ભામ્થી ૫૩, છ? 
પડછે! ૧૦૮, ૨૪૪ | [તે ૩ર પ છ 
પોતે ૧૩૦ બીન્ઝુ ૩૭ સેમ ડઉ# 
પતરટ ૩૯ મોતવુ ૨૨૦ ભાગવુ ૭૦, ૧૮૦* 
પાતળુ ર2 બૂગૂડવુ ૩૦૦ ટાચાર જ 
પઃણુ ૩૨૪ ખેમવુ ૮્ગ્, ૨્ન્ન્પ્ત ભણી ૪૬, ૩૦૧ 
સા બેમ્નું ૮૦, ૧૯૭ ભરાણુ ૨૬૫ 
પાનત્રનુ ૧૮૫, ૩૪૯ ખૂઝડુ ૧૯૫ ર૫૦ | ભગા પે 
પાળી ૧૧૦, 3૪૯ બાજટ છડ, ૮૭ ભત્યુ ૩ર 
પ ન ખવો ૮8 ૩૪ ભે? ૩પ૫છ 
પધીત ૩૫૩ મથમાસુ ૧૭ ૮ર ભગી ૩૫૦ 
પ ગામખડી ૮૧ ભાણું ૨૪& 
પી ડટ કિ ભીતે ૨૫૧ 
પી" ક ગા4લું હ૮ સ 
પૂન્ને ટપ્‌૮ મથગદ્દા ૭૫ સઠેંગ્વુ ન્સ્પ 
પાડ ૩૬૩૦ ચનો પ સ દે, 
પડ ૩૪૮ વ 1શઝારિ ૧૬૦ [૨૫૪ 
પડ ૩૪૮ બતાડ્‌ગું છ૧ મા ૧૬૦, ૧૭૬ 
પાસ ક ક માટે ૧૪૨, ૧૫૧, 
સા બગડા ૭૧ કકે 
પા4ડી ૩૪૦ મરે ૭૧ માથુ હ૬, ૧૪૨ 
પારે ડડ થી ૭૧ મુજ ૧૩૫ ૧૩૪ 
સ સેટલ ણો ૩૫૮ જો 
પન'ણો ક ખડો ૩૬૧ સ 
ર આ મતાળે ૭૭, ૧૦૮ 
કાળ ટ શ મનનૂગ ૮૮ 
શન ૮૮ મનગ્ખમ ૮૬; ૩૫૨ 
ફ્ાનુ ૮૮ ભિડ ૩૦, ૨૦ 

















પરિશિષ્ટ ર જુ ૩૬૯ 
માપ ૮૬, ૩૪૬ મ્વી 3પૃછ વચ્ત ૩૬૨ 
મીઢળ ૮૫ ગરા ૮૫ ૩૪૮ વટ ૩પ૧ 
મીડુ ૮ર ૩ખ ૩૫૩ નાજ ૩પપં 
મસ”નુ ૭૬ ગત ૩૫૩ વનો ૩૫૮ 
મ્હાવત ૭૨ મત ૩૪૭ નેત ૩૪૯ 
ગ્હેગમણુ ૩૪, છર લ વાન રગ, 2૪૯ 
મેદ છર લે(અન્૧।)૩૧૬,૩૬૨! વા ૩૩, ૩૫૦ 
માત 3૫૪ લીલમ ૭૪ ની“# ૩૫૨ 
માડમાડ 2૫૩ લટણુ ૪૫ વાડે ૧૮૮ .૫૩ 
મેખ ૩૫& લાન4નું 2૧૮ વતૂ ૪૬ 
મખ ૩૬૦ લેનુ 2૧૫, ૨૬૩ 1 વ્હામ્ગૃમ ૩૪, ૪૫ 
મે।2 ૩૫, ૩૪૫ લાનચ ૮૬, ૧૧૦ |વેઝી ૮૫ 
મગ્કવડુ ૭૦ લચનુ ૮૬ વન્‌-ળ ૭૬ 
માચ્‌ગું 2૩૦૦ લખુ ૭૬ વાગ્‌ ૭૦, ક 

2 લોટ ૭૬ 3૪૭ વગરગૈયુ ૪૯, ૮- 

મીમાગું ૩૩૩ લગી ૧૭૮, ૩૦૧ | વકફધો ૮2 ૩૮૧ 
રેડવુ ગ્ન્‍ર્‌ ૩૦૩ | વાયાદ ૮૨ 
ગચવુ ૨૦૦ લુમુ છછ ૩૬૨ વડમામો ૮૧, ૨૪૬ 
મહ ૧૪૦, ૧૪૮ લાગ ૧૮૮ ૩૫૮ [વાંકામ્ણુ ૮૧ 
મિ ૧૧૪ લડાજયુ ૨૫ વરાધ ૧૧૦ 
મ્તો44 ૮3 વારા ૪૬ વાધગું 2૧, ૭૩, 
મણા ૮૧, ૮૨, ૩૪૬| વાખ ૩૫૬ મ્ગ્દૃ 
26 ૮૧ લાનત ૩૧૨ ડિખેમ્ઝું ૨૦૫ ગ્ગ્પ 
મીડુ ૮૧ વ વેમ્વુ «ર૫ 
344 ૭૫, ૮૧, ૨૩૫૭, વતમ છ૪ વેડઝુ ૨૦૧, ર૦૩ 
શકતુ ૮૧ વાદળ ૭૩ રીગમ્ઝું ૩૦૧ 
રાડ ૭૬ નાખખરે। ૭૩ કવોવજુ ૮૦, ગ્વ્વ 
મમષણુ ૭૫, ૩૪૬ ત્રધામાડ હર વેચનુ જૂ ર૦૦ 
3ડ4ડી ૭૪ તાવો ૭૧ તરુ ૩૦૦, ૨૫૪ 
2ખે ર૧૭ 4-7 ૭૧, ૧૧૦ નીણુવું ૨૦૦, ૨૫2 
રતવા ૨૫, 3પ૦ |વૅષ્યુ હક, ૯૬, ૩૪૫ વ્ટેગતનું ૭૧, ૧૬૯૯ 
રણ ૪૫, ૭૮, 3૪૬1 તેળ 9૮, ૨2૫૨ ઈ#ડીત ૧૬૭, ૩૫૮ 


૩૪૭૦ જૂની ચુજરાતી ભાષા 











વડેલુ ૧૯૭ સહિય* ૭૩, ૧૨૩ | માદર ૩૬૦ 
વડે ૩૦૦ મનો ૨૧, ૪૩, ૧૦૮ સહેલ 3૫૭ 
વકશ્રાવ ૨૧૦ મોઢમ ૮૮ સખી ૩૫૯ 
વડ ૩૪૬ સિચાણો ૮$ સુનુ ૩૪૮ 
વાવુ ૩૪૯ સમધેઃ ૮૩ સીંચજુ' ૩૫૧ 
મ મમોવડે ૮૩ મોત ૩૫૨૧. 
શીળુ હ્ય ૪૮, ૨૪૧] સૂધવું ૮૨ સોળ ૭૮ 
શુ (વિશે) ૧૩૪, સણીને ૭૬ માણ ૨૬૩ 
૩૪૬ | સલૂણી ૭૭ સરવે! ટ૪છ 
શો (સર્વ,) ૧૫, ૮૨,]| સરાણુ ૭૨ માંકળી ૩૫૦ 
૧૨૯, 3૪૬ | સાવકા ૮૧ હ 
શેવાળ ૮૪, ૮પ | માભગ્વુ છર, ૩૪૪ | હવે 3૧૯. 
શકય ૧૬, ૮૦, ૩૩૨] સળેખમ પજ હકામવુ' ૪૯, ૨૬૦૦, 
શુ (અવ્યય) ૩૦૪, | મમ્વડુ ૪૮ ૨૦૧ 
3૪૬ [ગહી ૩૩૨૧ હેઠે ૭૦૧ 
શીખ ૩૫૯ સામ્કુ ૩૨૪ દતઉ ૧૫૩, ૨૬૩3, 
શણુ ૩૬૦ સાંઝરે ૩૩ ર્લ્૪ 
શગ ર૬૩ સાલાસ ૪૫ હેત ૭ર, ૩૪૮ 
શ ચાવજ હહ હળવે ૪૯ 
સાપડવુ ૨૨૪ સ્હાત ૭ર, ૩૫૦ ૪% ૪૯ 
માભબનુ ૨૦૧, ૨૦૨; સબળ ૭૫, ૩૫૩ 1 હોણુ ૪& ૫ 
મમાર્વુ ર૦૦ ચઝ ૧૮૧, ૩૫૬ હક ૪૪ 
મમઝવુ ૮૨, ૧૮૫, | સુણ ૧૮૫, ર૫૬ | હતો ૨૬૩, 
હ ૨૦૦ 1 સૂખડી ૩૬૧ હેજ ટપદ 
મોપલુ ૨૦૦ સંતુ ૩૬: હાડ ૩3૫૦ 
સૃકવુ ૧૮૮ મોક્ન 2૫૬ હૌ ૩૪૧ 
ગભ્ખો। ૧૦૧, ૧૨૬ | ઞળગ ૨૫૭ 








પાવે 


પૃ ૪૮ 
ઉમેરો-(૫૬) ઝર (સુદ્ધિએ મદ) ઉપમ્થી “જાડો (શરીરે 


પ્ર 


હ# /# :ક 


સ્થૂળ) “જ૪'નુ પ્રાકૃતમા ૪ ખેવડાઇ “જો' થયુ* છે “ણન 
અડો, જિં છવ મિવિત્રિ ? ” (વસુ ૧૨૭-૮ અ? મૂળ અર્થ 
છે તે ઉપમ્થી સયે!ગલેપ યતા “જાડે!') 


ર 
ઉમેરો-ઉત્્મર્ગ (૬)મા-(કા) માર્ઝ-આગ્જુ-આરજ-આગ્ત 


(ગમ્જ 7 


૧૧૫ 
ઉમેરો- ખોલા [થકુ તિછ નાખ્યુ હેઠ” (હમ્વિ ૧૦૩) 
પ્ર. ૧૬૯ 


ઉમેરો-અગ-અપભશ ને અતિમ અપબ્રરામાં વપગતા 
રૂપ મ્રત્યયો લાગતા ગુજગતીમાં અ ગ ફહેરાય છે વર્તમાન 
શોકારાત નામનુ અગ અપભશમાં જેમ માકામત બને 
છે તેમ બહુવચનમા પણુ સા3ામાત પ્રયોગ થયા છે માત 
બીજી વિભક્તિના પ્રયોગ નોધીશુ 

“છગઝ્સગ્ઝ₹ સહેલા હિત્તિટિં ” (૮-૪-૨૩૧૦) 
ધસનિક્રફા ન્નાસ્સ ” (૮-૪-૪૧૧૪) 

“જ્ઞો મુન મોવર બપષ્વના પત્ર ૧૧૬ વનું ”(૮-૪-૩૩૮) 


૪ વ્રળા શરેસર્‌ તાક (૮-૪-૪2૩2) 
છે*તામા જત બહુવચનનેઃ મમઝિયે તો, નહી તતો ઘતા એશ 


નચનમાં ઇતક-૫”ટ-૫ના (બીછ નિભક્તિ-નગ્ન્તતિ) 


વશી એકતડચનમાં પણુ તે'ગા વધુ ઉદાહન્જું જડે છે -- 


૧ “જસરા ચર્ઝ્ઝ” (૮-૪-૪૧૮૦ 

૨ “તેથિતવિ વાછુ થછુ-કરા (૧2)” (૮-૪-૪૩૬૦) (ગાહ્‌- 
નબળવાળા! પ્રિયને નેઇને) 

3 “ધેનુ ખોત્રટો : અવ્વયળ ” (૮-૪-૩૬૭) 


કણર્‌ જૂની શુ%રાતી ભાષા 





(મો નેત્ત માતાન «ત) નખળક નુ શબળા અગ વપમયુ 
છે છેોડમનાં ધગ્મા (એ વ)-એ ની ન્નતતો ગ્રયોચ અપભનડા 
પ્રયોગની પિમ્દ્ધ ન્નય છે (જીએ ૧% હદલ મુગાશ્ત (૮-૪- 
૩૩૫, માટે નાન્યતમ «તિના ઝોકતચનનું અપભશમાં અન જમ 
શાકાગત મતે છે તૅમ ત્હેના વિમેષગુનુ પણુ બનવુ જેઇયે બહૃ- 
વચનમા બત્નેના-વિમેષણુવિનેષ્યના શાડાગત રૃપ બને. (નામ * 
લામી બન્યુ હોય તો નહી તો, માત વિશેષળુ આડરાગત ગને) 
પૃ ૧૫૮ 

ઉમેશ-ડૂટતોટમાં ટિપ્પગુમા' પશી પૃ ૨૨૮ 
પૃ ૧૬૬ 

ઉમેશ (૧૦મી પક્તિ પઃટી) 

છ્ઞો પાથમીને! પણુ પ્રત્યય છે 

૧ “દર યુનમનણો વુવ્ર” ભવિ, ૭-૫-૪) 

૩ *ત્તા નીતત્ટ યુન્મળમટ્દ્તો ” ( ,, ૭-૫-૩૨) 

૩. “વધુત્ત્ત પણેમરો બાવઝ' ( ,, ૮-૧-૫) 

અડી ટ્રોગ્તઝ ન હોતા કહા પણુ દો ગ્રત્યથી અપાદાનનો અર્થ 
વ્યક્ત થાય છે 
પૃ ૧૮૭ 

ઉમેરો-“ઊભ ધાતુ-સાનેશ્રરીમાં પણુ જાન ઉપગ્થી બનતા 
૨૪મ-૩પ વપમયા છે “નાપા સપ (માથુ તેચું' કચ્વા 
પૃ 3૪૮-૧૪), તેમ“ “ઝમઝાસિ કસ્ત# '' (હાથ રચા 
કરીતે પૃ ૨૫૫-૪) 
પૂ. ૧૯૭ પ 
ઉમેરા-અડાચીન સન્સ ધાતુ-(૧૫ ) વિનુ" ઉપગ્થી 
“ળૂવે' સામળે વાપમો છે *જગ્વતાની જુવતિ વાણોતગ 
સાથ વળુાધે,' (ગુ ભા સા પુ 2; પૃ ૨૬૧) 
ગવત્‌ ૧૫૦૦ની માગના “નમસ્કાગ બાતાવખોપધ”માં આમ 
ગ્રયોગ મળે 9 'તેહનઇ વિષઇ તે ચોર ઉલ્ષવઉ ૭૪” 
(ગર્શ્ફ ૧૬૬-૨) વિન; ઉખ્ગ્થી યતા ૩ ચપ 


૩૭૪ જૂની ચુ“રાતી ભાષા 





“પૃહ્િવૂ દેગ તમશ્ટમી નઇ પુગ્ય સરીતા લક્ષણુ કહીસિ ” 
“ુર્ષની બુદ્ધિ વધામ્તાત4 ડાજિઈ હ બોલિસિ” (થુ 
પ્ર પુ ૭૯, પ ૧૬૦) અઢી કર્તા છુ” વપનધે છે, 
તેથી “મોાતિનસ્તિ' રૂપ 4મણિ નયી 

વળી ઝરતો ૬ થતા ગીશ્ન પુમ્થ એકડચતમાં પણુ તે'લુ 
રૂપ ચયુ' છે 

૧ “તાન્ડણ એ [ડમ ઝઝીએિ” (પ્રા જુ કા ૧૧૬) 

૨ “લેર તણી ડુખુ ડરીસે મામ /” ( ,, ૯૮) 
પૃ સડક 

ઉમેરો-કરજો જરઝ્ઝરુ ઉપમ્યી આન્યુ જુગા-- 

“સજતેઝત્તદુ છોગદો થત્તના વાન્ટે ગામા વિત્ત યળ7 (૮-૪- 
૨૬૭) તેમ “તયત પસિસ્ઝરો ” (ભવિ ૨-૨૧-૮) (હનવ વિધ્યર્ય 
ગ્રત્યયતે ખી પુ ગ વચનના છુ-દો પ્રતતમ લાગી) 
પૃ મ્ટ્ષ 

ઉમેરો-જોડતો 

(૮ શો(8નમ -ઝોદઝતગો-ઝોરળત૪-જેઈ તો 

શોને (પ્રરાશિત થાય ઢે-જેડાયં છે) અપભ્રરામાં (૧) મુછુ 
જ્ઞો3૬ મદં” (ભવિ ૧૬-૧૨ ૧૪), (૨) “ઝર્સ્ઝઝે ૧% ૧1₹' (૮-૪ 
૩પ૫૬-આ'મા ર્મણિ ર૫ છે ), (૩) પર ઝોવતર'' (ભિ ૭-૭ ૬) 

ગ્ર નેધયે મ વાટ્દિઝિ, ને હિં ચાર્િયિ-તણે દદિત્રાચક કર્માણિ 
રૂપ છે મ ર્વાહિગિ સ૧૬ (જુગા સવ સશ, તેઅ 308) 
ધાતુ ઉપ૦થી વાસિગ્ઝદ-વાટિઝ્સર-શરિગે રૂપે યુત્પન્ન થયુ છે 
શ્રણ (જેવુ) ઉપરચી ચગિલકર્‌-ચાસિઝર-ચારિતજ-સ્ાર્તિ-એ ગ ભ- 
વિત કમે રં ચારિગે રૂપ ગન્યુ છે 
પૃ રક્૭ 

ઉમેરો (૬૨મી પક્તિમા) અથવા બડયા પ્રાય તરીકે 


પતિ ૩૭5૫ 





ફૂલનો! ક્વ વાગી ખામ ઢગીને ગતે ર૧ છે ત્પ્હા, 





પ ૩ગ્ર 
ઉમેરા-ભણી-'ળ્ર કુગામિ મનિસિ ગ સતી? (ભવિ. 
૧૧-૩-૮) (રુમારી કનીને-કમીને-તરીકે) 


શજુ 
૨ 


ન્ન 


૧ 
ઉમેરા પક્તિ ૧૫મીમાં “નાવે વાસ્સાયદરેડપિરસતે ॥ 
નમો ન” (૮-૪-૨૮૩) 

૪ 
ઉમેરો-શ્રીયુત મેદીતે અન્યાય ન યાય માટે ત્હેમના શબ્દો 
ટાકવા ઉચિત છે 

“અમર મૃમૃર ૧ વોન ઇ*૬ વસિ ॥ 

વતત ન સૌશડિ છાટ મ ઇર સવન સન” ॥ પરૂ ॥ 

આ દૃઢામાના વરદ 4 પ્રયોગ ઉપ? ટિપ્પણુ લખતા વખે છેકે- 
“મિ ન આજ્ઞાર્થ બીને પુસ્વ એકવચન, ચૌધ્મા પ૬ગમા સૈકામા 
ગૃજગતીમાં આ વપરચ માવમ પડે છે, ગૂનમતીમાં “બેમ-ને' 
જુગ્-તે' એના આજ્ઞાર્ય બીન પુસ્ષ એકનચનના ગ્રયોગ છેન્તે 
ગ્રયોગને આ પ્રયોગ ગાથે મેવવા મને યોગ્ય લાગતા નથી કામણ કે 
આજાર્થ ખીશ્ન પુસ્ષ બહુતચનમાં અર્વાચીન ગૂજરાતીમાં “કરે-ને' 
ભેમો-ને' એમ વપગય છે ન્યારે જૂના ગૂજરાતીમાં એ ગરકારના 
પ્રયોગ નથી બીજી”, થર્સિ નર રૂપ પ્રાચીન ગૂજગતીમાં ગધ કે 
પધ કોઇ સ્થળે પણુ માગ નણુમા નથી આવ્યુ. એટલે નને નર્માથી 
ઉતીર્ણ થએેવા માનતા ખચકાઉ છુ 7 

પૃ ૩૧૫ ઉપર ઉદા ૪યામા “રિ નઇ' રૂપ 'વર્સિ નર્‌ રૂપના 
નેટાનુ છે, તેમ બદ્વચનના ગ્રયોગના ઉદાહમ્ણુ પણુ છે 


પૃ.ડ 


ન્ન 
દ 


૧૭ રી 
ઉમેરાો-જિહાંકલિ'-“મગમદ નેણ ચગ” 


૩૭૬ જૂની ગુજરાતી ભાષા 
૧૮-૪-૬), તૅમ “મવજય શો ૩ સવાઝ્ઝ” ( , 
૧૮-૯-૧૦) મરા ફ્કે-કિકરે રૂપને આ જકૃજે માથે 
મબધ્‌ જણાય છે 











પૃ ૩૨૪ 
ઉમેરા (છેડે) ઝૂધી-આ અવ્યય મ્હે નૈયા છે તેટલા પુગ્ત- 
કમા મળ્યુ નથી નજગ્ચૂક થડ પણુ સભવ છે છતા 
જૂની ગુજરાતીમા તે વ્યુત્પન થયુ છે એ'ની વ્યુત્પત્તિ 
ગબધી ભિન્ન ભિન્ન મત સમર્થન વિનાના નધાયા છે. હ 
તે નિર્ણય ઉપ? આતતે। નથી, પણ્‌ મભવામ ભવના 
વિશા? માટે એડ વાકષ નોજુ છુ. “અહા ઇષુઇ દીક્ષાન 
એકઇ દીહાડઉ સધી પાલીઈ #તઇ વૈમાનિક દેવતાની 
પદવી લાભઈ” (ગદર્લ, ૧૬૫-૧૮) પ્રથમ દિએ “એન 
દહાડા મૂધી' એમ ગમઝાશે, પણુ “સૃધી' અહી 'દીટ્ષા'નુ 
વિમેષણુ છે સ. જુઢ્ા-સુટ્ટી-સધી “સૂધી' ને નામમે!ગી 
હાત તો અગ “રીહાડા' યાત જુગોા-પૃ ૧૧૪ 
પ. ફર્૯ 
સુધાગે-ચડવિજયકૃત '્િંહાગન ખતૌમી'ની ?ચ્યા ગાવ ગ 
૧૬છહને બદલે ૧૬૭૮ વાચો! આગળ પણુ સુધામી વાચગુ. 
આ ડાવ્યને પ્રથમ તબ ગ ભોગીવાલ જેચ દ સાડૅમગએ 
'ાહિય' માસિકના ૧૯૩૩ના એપ્રીલના અકમા પ્રગટ ડયો છે 
૭૩૦ 

ઉમેગે-૩ગ. “ઉઠ બિમણુઇ વુહમ્તા ઈહા વુહમ ઉચ્કાહુ''. 
(ભ ચિ. ૧૧૧) 

પૃ. ૩૪૪ 
ઉમેરો-મ્હેકવુ. જુ 


મુખ્ય ભૂલેોનુ* શદ્ધિપત્ર 


પૃષ્ઠ પશક્તિ અશુદ્ધ શુદ્ધ 

3 ૧૩ હન વિજ હ્નાષિત 
૧૧ ર્‌ ૧૩૭૩ ૧૨૪૩ 
૧ર્‌ ર ગુજર્ટશ' 'ઝુજરાત? 
૧૨ ૧૪ અઢારમી ચૃત્તરમી 
૨૧ ૧૦ “ઘા “વા 
સદ ૧૯ સ ડડ સાંકડ્‌ 
૩૦ ફૂટતોટ દ્વક્માળીન ક્તયકમાષીન 
૪૦ ૧છ સૃટ્મો, ટદમો , છુન્ગો, યુટ્ઞો 
૪૯ ફૂટનોટ ષિતસે, ષિત્ા ખીતયો, બીયા 
પડ છેલ્લી ન્નટીસજુઃ શ્રટ્હિજઃ 
૫૮ ૧૦ ષક જ્જ 

૬૧ છેલ્લી રતી ટસ 
૭૧ ૧૦ થટ પશ્ાષ્ટિ 
છર ફૂટનો નજ્ઞવા નગ્ઝઞષા 
૭ ૨૩ પડે મટે 
છક ૨પ ઘય યયા 
છ ૩ ટ્છ-દાળ ઉત્સર્ગ ૨૩માં લેવે।. 
૮૩ ૧૨ છજેલસાળા-રેટ્રા ( ) શાણ-સાણ 
#૪ ૧છ ગનતેક્ષિતઃ અતનેક્ષજઃ 
૮૫ છ ઉપણેા ઉપણે 
હ ર્‌ યિઞરે જ [વિગ ર્‌ 
હ્૪ કૃગ્‌ - શિર નર્‌ 


૯૪ ૧૭ ઊડી તય. જૂ ઊડી «તય. 


૨૭૮ જૂની ચુજગાતી ભાષા 





૧૦૪ ૧૧ (વિ પ્ર ૧૯) [નિ પ્ર ૮્લ્) 
૧પ ૨૧ વાહાલાનુ વાણાલાંનુ 
૧૧૨ છે?તી તૂનાગનઉ તૂનારાનઉ' 
૧૧૪ છેલી રેસ્થ્તિ ર્સિમ્મિ 

૧૧૬ ર ઘોઇદ પોર્ટ 

૧૧૮ ૧ૃર્‌ ષ્િતિતક ક્િસિતજ 
૧૨૦ ન્ડ અગ અગ 
૧૦૮ શ્ય જ જ 

૧ડ૩ર્‌ નક જે'વા જેવા 

૧૩૬ છેતી (ૂટતોટ)ે આવેલુ આવના 

૧૧૨ દુ છ્-૪ ળન 

૧૪૩ વ્‌ “કતા છત છતા “છત 
૧૪૪ છે?ની વચઇ વાચઇ 
૧૪૮ ૨૪ ષ્્ણ્નિ સ્છ્મિ 
૧૪૯ પ્‌ દ્‌ વદ 

૧૫૬ ૧૦ હ્મા ૭૮મા 
૧૬૦ ૧૨ મન્સવાથમિ પઝ્જયાસદ્તિ 
૧૬૨ ૧૩ લગાડવા લગાડવા 
૧૭૧ ૨૦ થ્વિતુ ઝમ્મિત્ુ 
૧૭૬ ઉણપાન્ત્ય આશ્રય આશ્રમ 
૧ણછ ૧૩ મયોગ સયોાગ 

૧૮૫ ર્ર્‌ વડાઈ વ'કાઇ 

૧૯૧ છેદલી અર્મિમિત્ત શર્મિસિત્તુ 
૧૯૩ ટ પેત્ત-ખેત્તર્‌ લત-પેપ્વર્‌ 
2૦૦ ક મન મ્‌્ઞ્ઝ્‌ 


કક જે આનનતુ ઓળનવુ 


૨૦ર્‌ 
ર્સ્દ 

ક્ર 
૨૩૦ 

૨૩૩2 
૨૩૩ 
૨૧૪૦ 
૨૪૦ 

૨૪૯ 
૨૫૫ 
૨૬૫ 
રેછર 
૨૮૨ 
ક્ટ્ધ 
૨૮૩ 
૨૮૯ 
2૯૫ 
2૬ 
૩૦૦ 
૩૧૩ 
3૧૮ 
૩ર્‌૪ 
૩૨૪ 
૩૨૯ 
૩૩૦ 


“નનહ 


જટ 

જ 

૧૯ 
ઉપાન્ત્ય 

## 

છેન્કી 
૨૧ 

2૨ 

ર૧ 

ર્‌ 





ને “રનો 
વચ્‌ થટ 
રહૈ રહેશે 
પ્વેવે ઘ્રેષે 
ડમે ટ્માયતે 
અનાદિ આદિ 
સ'પ્રસારણુના ગ્રતિમગ્રમારણુના 
જૂ. ૧૪૦ જૂ. ૧૩૯ 
“પૂછિઉ? '્રછિ$” 
ફ્ણ્‌ ર્જ 
ન્તનો ળતા 
આષ્યુ આણ્યુ 
વિતે સતત 
જ્ર્્તિ ર્ર 
જર્વહ-ક તમ કમ્વ્તઝ-જરેયઝ 
અરાવણુ એરાવણુ 
નામિઝ્ઝતગો-માળીવતતઝ નળિગ્ઝતગો-નસાનીવતઝ 
સ્નમાં યામાં 
સાર્યેન-૧૯૮્ષિ સાર્ષે-સત્તે 
પુણીનિ” બણીનિ' 
સઇ કિમઇ 
અર્હુ' અરણું* 
સન્યુન શયન 
અગાર અ'ગાર 
નપૂર ન્નૂપુરે 


૩૮૦ જૂની ગુજરાતી ભાષા 


જડ હ 


રરર આમન-૧ ઘલો ઘૅલે 
ક દ ઘ્યેહ્શ દ્યૅશ 
ડી કે જ'મનુ જેમનુ 
૩૪૩ ૧ ધૅન ઘેન 
્ 9 ૧ ધાતાળા ધોતાળ 
ફુ ફ્રે્ું ફરવું 
૩૪૪ દ “મળે શમ્નેળે 
% ઝી લધે ી લૅઘે 
૩૪૬ પક્તિ-પ શ્ર રાસ્‌ 
૩૫૨ ૭ તરુષ્યાઉિ યુઘ્ઘતે 
77 અફ હન વિવ ઘ્વિશત્‌ 
19 19 ય્વ્ધ થ્વષ્‌ 
૩પ૩ ૧૦૨ મક સટ 
ટપ૬ અ'ક ૧૩૨૩ શુ કુત; 
૩૬૩ ,, ૨૧૬ ઝડ રી ઝ્ડો 

ટ 

ફૂ સમાપ્ત ફે 

સાસકલડકઝકાડકા 


શ્રીસયાજી સાહિત્યમાલામાં પ્રગટ થયેલાં 


ભાષા તથા સાહિત્યનાં 
પુસ્તકે. 





૧ (3) સર્ઝીત વારમયાચા રતિત્તત કે સીતામમ વાસુદેવ 
પેડમે, બી એ, એમ મી પી, એફ આ? સી. આઇ 
તે10€00॥0ા 8 પિં13801317 ૦£ 3૧ર્ડા 8 1.લ ૧૦ 
નામક પુમ્તક ઉપન્‍થી અતુતાદ [સસટી] (૧૬૧૫) 2-૮-૦ 

(૮) પ્રેમાન'દ ભાનુસુખરામ નિર્ગુણુગમ મહેતા 
(૧૯૧૮) ર ૧-૦-૦ 

(3૪) દયારામ જગજીનનદામ ધ્યાળજી મોદી (૧૯૧૮) ૦-૧૧-૦ 

(૨૦) મીરાબાઇ ભાનુસુખગમ નિર્ગયુગામ મહેતા 

(૧૯૧૮) ૦ન્‍૧૨-૦ 

(૩૦) ગિરતર જગજવનદાસ દયાળજી મોદી (૧૯૧૯) ૦-૧૪ ૦ 

* (૨૩) ભાલ્ષણ ગામલાવ ચુનીલાલ સાદી (૧૯૧૯) ૧-૦-૦ 

૭ (૩૮) તુલનાત્મક ભાષાશાગ્ર પ્રીતમલાવ નર 


તિ 


લહ (ક 


ત્મ્ન્ 


ગિંહવાવ ૮ચ્ઝી, બી એ (૧૯૩૦) ૧-૪-૦ 
૮ (૦) તુકારામ ભગ્તમામ ભાનુસુખગમ મચ્તા, 

જ રી ગી છ (૧૯-2૨) ૧--૦-૦ 
& (૪૫) વિષ્ણદાસ ભાનુસુખમમ નિર્ગણુગમ મહેતા 

(૧૯૨૦) ટ 


૧૦ (૫૩) મણિગ'કર કીકાગ્ી જયસુખમામ યુગ્જોત્તમ- 
2 ત્તેથીપુગા, એમ ગો ૬૧૯૨૦) ૧-૬ડ- 


(૨) 


કૃ૧ૂ (13) *દલપતરામ કાશક કર મૃતક? દવે 
(૧૯૨૧-૧૯૨૫) ૧-૨-૬૦ 
૧૨ (૭૪) સીસ દાઝ નાગેરા આપટે, થી એ, એન* 
એવ બી “મીમગાઇ” નામક ચુજરાતી પુસ્ત- 


કનુ ભાષાત? [વકી] (૧૯૨૩) ૧-૭૪-૦ 
૧૩ (૯૪) વરો સત્તટી સાહ્ત્જિ ત્રણોશ ? ગનાથ 
દડવતે [સત્ટી] (૧૯2૫) ૦૧૧ ૦ 


૧૪ (૧૦૪) શેકસપિયરઃ ચદુલાલ મગનલાન ડૉકટ, 

ખી એ, એવએેલ બી કૈ 1 ંલભિલે'ક 

“૩101૫૯30૯1૦”નોા અનુનાદ (૧૯૨૬) ૦-૧૧-૦ 
જ્ષ (૧૨૨) ઘ્ટંવરસ્ી મોઇ (મમી નવલકયાગાનો 

પ્રતિહામ) ગણેશ** ગનાથ દડવતે [જસટી] 

(૧૯૩૭) ૧--૧--૦ 
શૂદ્ર (૧૨૫) અર્વાચીન આય ભાષાઓની તુલના 

ત્રીમતવાવ જૃમિહલાત કગ્છી, બી એ, 

(૧૯૨૮) ૧-3૩-૦ 
૧૭ (૧૨૭) ૧* સમલ્ઞાપરપ સ્ત્ર ત તમીત રમા- 

છછ્રી 2મમાવ માર્ત ડ ભાણું *? [સકી] 

(૧૯૨૭) ૧-૩૦-૬ 
૧૮ (૧32) વલ્લભ ( પ્રેમાનદસુત ) પ્રો ગજેન્દ્રશ ક? 

લાવરાક? પડયા એમ એ ,ખી રી (૧૯૨ ૦ ૧-૦-૦ 
૧૯ (૧૫૩) 2 યુજ્ગતી બહેને ચે વ્રણ લેખો કે 


સો થૈતન્યમાલા મજમુદાર (૧૬૩૯) ૦-૧૧-૦ 


સ-ક્ -5 55૪ 3955 5 
ક#આ પુસ્તક ગતે ૧૯૨૬માં મુ થઇ યુતિવર્મિનીની મેટ્રિકની 
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(૩) 


૨૦, (૧૭૪) મહિપતરામ. ભાનુસુખરામ નિ. મહેતા. 
(૧૯૩૦) ૧-૧-૦ 

૨1. (૧૮5) ત્તાતજાંતીજ તિવર્વમોણી-ત્રચતાષ. ત્રો. 
ચિ'તામણુ વિનાયક જેશી, એમ એ. [મત્તઈ] 


(૧૯ 3 ૦) ૧.-૧૩*૦ 
૨2૨. (૧૯૧) નરસિંહ મહેતા, જયસુખરામ પુ. સેશીપુરા, 
એમ એ. (૧૯૩૧) ૧-૦૨-૦ 


૨૩. (૧૪૩) મણ સારચજસા વ સાસર મથ, 

ગણુશ ર'ગનાથ દડવતે [સત્તટી] (૧૯૩૧) ૧-૩૨-૦ 
૨૪. (૨૧૭) તર્તલર્‌ મરે. દાછ નાગેશ આપડે, 

ખી, એ.; એલએલ. શ્રી. [તરી] (૧૯૩૩) ૦-૬-૦ 
૨૫ (૨૧૯) કબીર સાહેબનુ' બીજક (રમૈની વિભાગ) 

પ્રાણુલાલ પ્રજારાકર બક્ષી, બી. એમ સી. 

(૧૯૩૩) ૧-૧૨-૦ 
૨૬. (૨૩૯) જૂની ચુજરાતી ભાષા. ચતુરભાઇ ડુસ્વે- 

ત્તમદામ પટેલ, ખી. એ., જોમ. ટી. મી. ડી 

(બરે) (૧૯૩૫) 1૧ન્‍૧ર*૦ 


